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KABlOFONlA V T. 

Prórroga para la habilitación al ser- 
vicio de ia es.ac.6n úx televisión 
adjudicada por Decreto 0.065,63. 

DECRETO N» 3.127 - Bs. As., 3,5I«6 

VISTO el adjunto expediente letra 
S.l\. número 9.602, año 1966, de la 
Secretaría, de Estada de Comunicacio- 
nes, .- 
CONSIDERANDO: 

yucí por Decreto N° 9.085 de fecha 
10 de octubre de 1963 se concedió a la 
finiu TV Resistencia S. A. la licen- 
cia para la instalación, funcionamiento 
y explotación de una estación de tele- 
visión secundaria. Canal 3, en !c ciudad 
de Resistencia, provincia del Chaco; 

<„>uo el artfcu'o 37» del Pliego de 
Base; v Condiciones, aprobado por Re- 
BohuMón N° E4 SC'«l, que fijó las nor- 
mas del respectivo concurso público, 
y ni-; lento !>« de la Resolución N« 599 
SC ;¡ ' , establecen cine el pla^-o para ha- 
bilita- dicha estación es de 24 meses; 

(.;!':', en consecuencia, la citada erai- 
feora deberá comenzar ru fuicionamíen- 
to el Vi de abril del eorrente año. fe- 
clia que resulta luesro de transcurri- 
dos cebo (Vas siguientes a la publica- 
ción del decreto de nulificación en el 
Boleta) Oficial N« £'0.317, del 11 de 
©ñora de 196 4; 

Que las autoridades de TV Resisten- 
cia S-' A. han 8o'i"i*ado al Consejo Na- 
cional de Ra-Hod'fuslón y Televisión 
nrw prórroga de no"pr>*a día?, a partir 
de I i fecha cíe vencimiento, para babi- 
liía>- al servicio la e«*«<*<*n. a r:\Í7. de 
la nave situnci-'n ñor 'a one se atra- 
(ries.-c «tí el nordeste de' país, que ha 
Bbli' udtt n, par" '!■•<» r la construcción 



de su edificio, ya que todo el personal 
a cargo de las obras ha sido destinado 
a colaborar en tareas de auxilio y 
salvamento de ios afectados por las 
inundaciones; 

Que, por otra parte, el estado de 
las rutas de acceso a Resistencia di- 
ficulta las comunicaciones y el envío 
de los materiales adecuados para re- 
alizar los trabajos del montaje de la 
torre sobre la que se instalará la an- 
tena de la estación; 

Que lag razones de fuerza mayor se- 
ñaladas por TV Resistencia S. A. jus- 
tifican el otorgamiento de la prórroga 
peticionada"; 

Por ello, atento a lo solicitado por 
el señor secretario de Estado de Co- 
municaciones y a lo propuesto por el 
señor Ministro Secretario en el Depar- 
tamento de Obras y Servicios Públicos, 
El Presidente de la Nación Argentina, 
Decreta: 

Artículo 1 ? — Concédese a la firma 
TV Resistencia S. A., adjudicataria de 
la estación de televisión secundaria, 
Canal 9, de Resistencia, provincia del 
Chaco, según Decreto N» 9.065 63, una I 
prórroga de noventa (90) días, a partir 
del 17 de abril de 1966 para habilitar 
al servicio dicha emisora. 

Art. 2" — El presente decreto será 
refrendado por el señor Ministro Se- 
cretario en el Departamento de Obras 
y Servicios Pi'iblicos y firmado por el 
señor Secretario de Estado de Comu- 
nicaciones. 

Art. 3» — Comuniqúese, publíquese, 
dése a la Dirección Nacional del Re- 
gistro Oficial y archívese. 
TUJA. — MiTue 1 A. Ferrando. — 
Antonio Pagos I .arraya. 
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Secretaría de Aeronáutica 
MISIÓN OniVlAh. 

DECRETO N? 3.156. — Bs. Aa. 4|5|66. 
VISTO el Expediente N» 11.842¡720 
(D. N. A. C.) — N' 61.123|141 (S. A,), 
atento a lo informado por el señor secre- 
tario de Estado de Aeronáutica y lo pro- 
puesto por el señor ministro secretarlo 
en el departamento de Defensa Nacio- 
nal, y 
CONSIDERANDO: 

Que al amparo del Acuerdo General pa- 
ra un Programa de Cooperación Técnica, 
suscripto entre los Gobiernos de los Es- 
tados Unidos de América y de la Re- 
pública Argentina, celebrado con fecha 
3 de junio de 1957 y ratificado por De- 
creto Ley N» 11.201 del 17 de septiembre 
del mismo año, so inició a partir del año 
1958 un plan de capacitación y perfec- 
cionamiento para el personal de la Ss- 
cretaría de Estado de Aeronáutica, afec- 
tado a actividades competentes a la avia- 
ción civil; 

Que el plan en cuestión, actualmente 
en pleno desarrollo, se está ejecutando 
en forma sistemática y progresiva a tin 
de que alcance ios objetivos propuestos; 
Que la Secretaría de Estado de Aero- 
náutica ha efectuado el concurso perti- 
nente, teniendo a seleccionar al personal 
en condiciones de asistir a los cursos co- 
rrespondientes al Sexto Ciclo de Capaci- 
tación, cuyas feciías de iniciación son de- 
terminadas por los funcionarlos desta- 
cados en el país por el Gobierno de los 
Estados Unidos de América en base a 
las posibilidades de capacidad de los 
Institutos de enseñanza del país del nor- 
te; 

Que atento a la importancia y a las 
características del programa como con- 
tribución al desarrollo económico nacio- 
nal y teniendo en cuenta la necesidad de 
compensar los intereses del país con los 
elementos de subsistencia, del personal 
seleccionado hace necesario fijar un viá- 
tico inferior al reglamentario que satis- 
faga en forma justa y austera ambos 
propósitos; 

Que procede en consecuencia dictar 
el respectivo pronunciamiento adminis- 
trativo que le posibilite al personal se- 
leccionado su traslado al citado país a 
efectos de asistir a los cursos de capa- 
citación aludidos, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
Decreta: 
Artículo 1« — Designase "en comisión" 
para trasladarse a la ciudad de Was- 
hington D. C. (Estados Unidos de Amé- 
rica) para asistir, bajo los auspicios del 
Acuerdo General para el desarrollo de un 
Programa de Cooperación Técnica, a los 
Cursos de Capacitación Técnica, cuyas 
denominaciones y duración a continua- 
ción se consigna, al siguiente personal: 
Curso "Reglamentación del Control del 
Tránsito Aéreo" duración aproximada; 
Nueve (9) Meses, Agente 44.140, Técnico 
Especial, Ricardo Luis Sesma (C. 1930, 
M. 1. N? 4. 065. 252, D. M. Bs. As. C. I. 
N» 2.762.404 de Ja Capital Federal) y 
Curso Técnica de Comunicaciones por 
Líneas Alámbricas y Microondas , du- 
ración aproximada; Trece (13 ) Meses, 
Agente 44.8 25, Técnico 11, Julio Néstor 
Arriete (C. 1943, M. I. N» 4.382.771, D. 
M. Bs. As., C. I. N* 4.743.416 de la Ca- 
pital Federal), Do la secretaria de Es- 
tado de Aeronáutica (Dirección General 
de Circulación Aérea y Aeródromos). 

Art. 2? — Fíjase el equivalente en pe- 
sos moneda nacional a la suma de diez 
dolares estadounidenses (u$s. 10,00) dia- 
rios, como compensación por todo gasto, 
a cada uno de los designados por el tér- 
mino que dure su comisión. 

Art. 3' — Los agentes que intervengan 
en los cursos de referencia, no tendrán 
derecho a la extensión de pasajes por 
cuenta del Estado, para el traslado de 
sus familiares a cargo ni a retribucio- 
nes de ninguna otra naturaleza. 

Art. 4? — A los efectos del eneuadra- 
rniento reglamentario y a los fines de las 
prescripciones que para asignaciones al 
personal comisionado al exterior se en- 
cuentra en vigencia, los Agentes inclui- 
dos en el articulo 1« se regirán exclusi- 
vamente por las normas del presente de- 
creto. 

Art. 5? — Las partidas del país del 
personal designado en el artículo 1" se- 
rán determinadas y reguladas por la Di- 
rección Nacional de Aviación Civil, de 
acuerdo con la fecha de iniciación de los 
curpoF en destino. 



Art. 6' — En los Estados Unidos ds 
América, el personal dependerá del Agre- 
gado Aeronáutico en la Embajada d« 
nuestro país, en lo que atañe a los as- 
pectos fundamentales disciplinarios y d» 
carácter personal y de las autoridades 
de la Administración de Cooperación in- 
ternacional U. C. A.) o de las que para 
cada caso ésta indiaue, a loa fines de su 
movilidad, destino, organií-ación, inicia» 
ción, desarrollo y terminación de los cur« 
sos y cualquier otra circunstancia que 
por imperativo de las características del 
programa, aquellas estimen conveniea» 
te, incluso la cesación anticipada por 
cualquier motivo que las mismas deter- 
minen justificado. 

Art. 7* — Loa gastos que demande el 
cumplimiento del presente decreto se* 
rán imputados a: 

2, 1, 63, 0, 0, 9, 664, 7, 61, 512. 5.2S4. 

2 1, 63, 0, 0. 9, 604, 7, 508, 261. 

2, 1, 63, 0, 0, 9, 664, 7, 508, ¡i 70. 

2, 1, 63. 0, 0, 9, 664, 7, 64, 512, 5.262, 
de! ejercicio presupuestario 195 6 y simi- 
lares que se asignen para 19 67. 

Art. 8*> — La secretaria de Estado do 
Aeronáutica, por intermedio de lus or- 
ganismos de revista de los causan.es, 
procederá a la convertibilidad del suel- 
do de los mismos, sin coeílc.ente, a ¿a 
divisa correspondiente -cambio oficial- y 
efectuarles los giros pertinentes. 

Art. »» — La secretaría de Estado do 
Aeronáutica (Dirección Nacional da 
Aviación Civil) impartirá las directiva» 
generales y particulares ;:¡ las cuales de- 
berá ajustar su cometido el personal de- 
signado precedentemente 

Art. .1 0. — El Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto extenderá los pasapor- 
tes correspondientes. 

Art. 11. — E! píeseme dccicti. será 
refrendado por los señores ministros se- 
cretarios de Estado en los departa meiitosi 
de Defensa Nacional, de Economía y da 
Relaciones Exteriores y Culto y firmad» 
por los señores secretarios de Estf-cio d 
Aeronáutica y de Hacienda. 

Art. 12. — Comuniqúese, jui/ilíqucse. 
dése a la Dirección Nací anal del Regis- 
tro Oficial, tomen nota el Tribuiail di 
Cuentas de la Nación y la Contaduría 
General de la Nación y -vuelva a la Se- 
cretaría de Estado de Aeronáutica paro 
su publicación en síntesis en Boletín 
Aeronáutico Público y archivo en la Di» 
reCción General del Persona! de Aero- 
náutica. 

ILLÍA. — Leopoldo Ruare?.. Jaan O, 

Pugliese. — Miguel A. Xa val. l <>'-rn. • 

Mario Romaneiti. — Carlos A, O.i'-ria 

Tudero. 

Secretaría de Comunicaciones 
EMPLEADOS 

Aclárase una exoneración. 

DECRETO N* 3.126 - Bs. As., SiD'ofi 

VISTO este expediente número 6.C97, 
letra M.C., año 1956,. de la Secretaría 
de Estado de Comunicaciones, en el 
que en las fojas S739. el ex uim'iar 
de Ir Sucursal 33 (Buenos Aires», Ga- 
briel Henríque-í (L.P. 57.397), solicita 
que se convierta en cesantía la exone- 
ración de que fue objeto por el artículo 
primero de la Resolución N» 2.403 -MC. 
dictada en autos el 22 le setiembre 
de 1956, con _•! fin de poder acogerse 
a los beneficios jubilal ovios, v 
CONSIDERANDO: 

Que la Secretaría de Estado de Co- 
municaciones, en uso de las facultades 
que lo son propias, impuso po>- medio 
de dicho acto administrativo, la medi- 
da de que se recurre, en un todo de 
acuerdo con los preceptos Ie.gr les quo 
rigen la conducta del empleado pú- 
blico: 

Que aquella máxima sanción disci 
plinaria acarrea la pérdida de los de- 
rechos jubi'atorios, salvo en los en sos 
en ctue, al propio tiempo de su impo- 
sición o con posterioridad, el Po-'er 
Ejecutivo determine expresamíntc que 
al causante no lo alcanza tal eonse 
cuencie (artículo 37". -párrafo primer* 
de la Ley 4.349, modificado por el ar. 
tículo 35? ¿ie la Ley 14.370): 

Que si bien en el escv'to uuc inter- 
puso, el nombrado no anorta e'e">entos 
de ja'cio que modifimien los fiiiidainen 
tos de la exoneración d<- que en su 
momento se bi"o pn^ib'e: .cuendo ea 
cuenta los buenos ant(-c°deutes f>t"i¡- 
n : str!» 4 ivos oue ha^a <"<*onoes iw*'í: 



el extenso lapso, 30 añas, en que per» 



1%605I2 
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maiieció al servicio de la Administra- 
«ii.ii Pública Nacional, como así las 
«túsales de estricto sentido humanita- 
rio en que funda su pedido, resulta 
procedente liberarlo de la referida pri- 
vación, a fin de que eventualmente 
pueda obtener su jubilación, sin que 
para ello sea necesaria la conversión 
de la pena administrativa que se le 
aplicó; 

Pot tanto; atento a lo solicitado por 
el señor Secretario de Estado de Co- 
municaciones, y a lo propuesto por el 
señor Ministro Secretario en el Depar- 
tamento- de Obras y Servicio» Públicos, 
El Presidente üe la Nación Argentina, 
Decreta : 

Artículo V> -- Dejar establecido que 
la exoneración impuesta, por 1* Se- 
cretaría de Kstado de Comunicaciones, 
en uso de las facultades que le son 
propias, al ex auxiliar «le la Sucursal 33 
(Buenos Aires), Gabriel Henríquez <L.P. 
53.397), mediante el artículo primero 
de la Resolución N» 2.463 M-C, dic- 
tada en autos el 22 de setiembre de 
1956, no importa la perdida de los de- 
reahos jubilátorios. 

Art. 2' -- El presente decreto ser& 
refrendado por el señor Min'stro 1 Se- 
cretario en el Departamento de Obras 
y Servicios Públicos y firmado por el 
sefior Secretario de listado de Comu- 
nicaciones. 

Art. 3» -- Comuniqúese, publíquese, 
dése a la Dirección Nacional de! He- 
ftistro Oficial y vuelva a la Secretaria 
de Estado de Comunicaciones a sus 
efectos. 

HLU A . — Miguel A . Ferrando . — 
Antonio Pagés tarraya. 



El Presidente .le la Nación A i Sentina, 
Decreta: 

Artículo 1? — El ministerio le Rela- 
ciones Exteriores y Culto en. regará a 
la pianista Lía Cimaglia Espinosa CC. 
I. 1, 284.178, Tolicía Federal) el pasaje 
de ida y vuelta Buenos Airüs-tíerlin 
Occidental-Buenos Aires por vía aérea. 
■-Art. 2? — El sasto que demande el 
cumplimiento del presente Decreto se 
imputará a: 2 — 1 — 2 — S ! — 5 — 
7 — 20 — 3204 del Presupuesto para 
el ejercicio 1966. 

Art. 3' El presente Decrete será re- 
frendado por el señor Ministro Secre- 
tario en el Departamento de Relaciones 
Exteriores y Culto. 

Art. 4'» — Comuniqúese, publíquese, 
dése a la Dirección Nacional d< 1 Regis- 
tro Oficial y archívese. 

ILLIA. — Miguel A. Zavala Ortiz. 



Secretaria de Comunicaciones 
?ti&* ES*ONALES UNIVERSITARIOS 

jL,»ct*lc*Ul. 
ÜBCKETO N« 3.12$ - Bá. As., 3¿3lü6 

VISTO el adjunto expeaiente, nume- 
ro 7.857, letra S.C., año 1966, Üe ia 
Secretaria de Estado de Comunicacio- 
nes, por el cual se soacAa se acuerde 
licencia, con goce da sueldo encuauí*- 
áa. en las prescripciones del art.cino 29 v 
del Decreto 8.567(61, en tavor del 
médico D. Mario Rubén Donamar.a 
<L P. 37.368), de la Dirección Gene- 
ral de Obra ¡Social, organismo depen- 
diente de la mencionada Secretaria de 
Estauo, con el fin de concurrir al pri- 
mee Congreso sobre Medicma Física 
y Rehabilitación que se rea.izará . en 
la ciudad de Sin Juan, Puerto Rico, 
en el cual presentará un trabajo sobre 
Hemiplejía, asistiendo, además, % an 
cursillo sobre tos nuevos adelantos en 
las prótesis para amputados, visitando, 
pos^e.-iormeni'e. Centros de Rehabilita- 
ción en listados Unidos de América, y 
CONSIDERANDO: 

Que la actividad y estudios que ha 
do realizar le permitirá ampliar sus 
conocimientos técnicos sobre la mate- 
ria ouva aplicación redundara en be- 
neficio de las funciones que desarrolla 
en la citada Secretaría de Estado; 

Por ello, atento a lo solicite d- por 
el señor Secretario de Estado de Co- 
niumeaeiones y a lo propuesto por el 
señor Ministro Secretario en el Depar- 
tamento de Obras y Servicios Públicos, 
Bi Presidente de la Nación Argentina, 
J»ecreta: 

Artículo 1 ■ -- • Acordar licencia con 
goce de sueldo por el tórmino de vein- 
tiún (21) días, a partir del 19 di abril 
del año en curso, encuadraí-c. en el ar- 
tículo 29" del Decreto S. 567,61, en 
favor del médico D. Mario Rubín Do- 
ñamaría (L.P. 37.36?, M.I. 4.235.676. 
D.M. lis. As.), por los motivos ex- 
puestos precedentemente . 

Art. 2'' — El asente mencionado en 
el artículo 1*, se nr >- comprometido a 
no abandonar la Administración Pu- 
blica Nacional por el término mínimo 
de tres (3i años, a partir de la fecha 
,}«» su reintegro a sus f un rio es. 

Art. 3" El presente decreto será. 

refrendado por el señor Ministro £«- 
.■retalio en el Departamento de Obras 
y Servicios Públicos y firmado por el 
señor secretario de Estado de Comu- 
nicaciones . 

Art . 4' — Comuniqúese, publiques*, 
dése a la Dirección Nacional del Re- 
gistro Oficial v archívese. 
JLLlA. -- Mi-rneí A. Ve' ramio. — 
Arromo Paií.'s Larrnya. 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

y Culto 
t\\SA.I KS 

n'ECKKTU N" l: . s 1 1 . !N. .\s.. -'-V.ljGO 

VISTO : 

Ras ^cuoncs realizadas por la pia- 
?iista Lia Cimaglia Espinosa a fin que se 
1c facilite su traslado a llerlín Occiden- 
tal, República Federal Je Alemania, con 
H objeto Je intervenir en la próxima 
temporada de conciertos del mencionado 
país: y de otros renombrados centros 
musicales europeos, y 
t-ONSIDKRANIX): 

Kí indiücutido valor artístico de Ja so- 
)ii;itaiite; la necesidad de promover en 
«si exterior los valore!-' musicales nacio- 



Müiisterio de Educación y Justicia 

DOCENTES 
Licencia. 

DECRETU N» 2.S40. — Bs. As , 25¡4[66 

Vis-as las actuaciones que ejoran por 
espediente N* 51.292¡6S del Registro del 
Ministerio de Educación y Justicia pos- 
las cuales el Sr. Rouerto Horacio Sima- 
sen solicita licencia sin goce de haberes, 
a partir del 20 de abril de 1KS; 
CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N» 1.739 le fecha 
11 de marzo de 1»66, se dispaso, entre 
otros, el destino del citado agent© para 
cumplir funciones en ia Embajada de 
nuestro país en la República de Checos- 
lovaquia ; 

Que en consecuencia procede conce- 
der licencia durante el lapso le dura- 
ción de sus funciones, con carácter de 
exoepción, por no hallar encuadre la si- 
tuación enunciada en el Régimen de 
Licencia vigente 'Decreto N» f.567|61>; 

Por ello y de conformidad coa lo pro- 
puesto por el señor Ministro <}>■'. Bduca- 
ción y Justicia, 

131 Presidente de la Nación Argentina, 
Decreta: 

Artículo 1» — Concédese licencia sin 
Koce de haberes, desde el 2<¡ de abril 
de 1966 y por el término de los años, 
al Profesor de seis horas semanales de 
cátedra en el Colegio Nacional N* lá y 
seis horas en el Liceo Nacional de Se- 
ñoritas N» 6, ambos establecimientos de 
la Capital, señor Roberto Hora- lo S.mp- 
son (Clase 1331. Malr. N' 4.453.791). 

Art. 2? — El presente decreto será 
refrendado por el señor 3-í'i íistro de 
Educación y Justicia. 

Art. 3* — Comuniqúese, publíquese, 
dése a la Dirección Nacional del Regis- 
tro Oficial v archívese. 

ILLIA. — - Carlos R. S. Aleonada 
Aramburú 



tioulo 20» de la ley 11.17;; y su regla- 
meniación; y cié coniormiuad con io 
aconsejado por ja Sauseere.aria de edu- 
cación; y lo propuesto por el seuor Mi- 
nistro Secretario en el citadc Departa- 
mento, 

El Presidente de la Nación Arg-irtinn. 
Decreta : 

Artículo 1° — Considerase en disponi- 
bilidad, con goce de sueldo, desde el 
3 de febrero de 1901 hasta el 2 de fe- 
brero de 19J2, y sin percepción de ha- 
beres, a partir del 3 de febrero de 1962 
y por el término de un (1) año, de 
conformidad con lo establecido por el 
Art. 20, del Estatuto del Docente, al 
señor Bruno Cayetano jacovella <C1, 
1910 D. 51. 57, Mat. N-í 3.602.606, C. I. 
no posee), como profesor de die¿ horas 
de cátedra (G hs. titulares y 4 hs. pro- 
visionales) en la Escueta Nacional de 
Danzas de la Capital Federal. 

Art. 29 — Declárase cesante — a par- 
tir del 3 de febrero de 1963 — al señor 
Bruno Cayetano Jacovella <Cl. 1910, D. 
M. 57, Mat. N* S.Ci'2.806, C. I. no po- 
see), como profesor de diez horas de 
cátedra (6 hs. titulares y 4 hs. provisio- 
nales), en la Eseuela Nacional de Dan- 
za» de la Capital Federal, de conformi- 
dad con lo establecido por el artículo 
20» del Estatuto del Docente. 

Art. 3* — El présenle decreto será, 
refrendado por el señor Ministro Secre- 
tario en el Departamento de Educación 
y Justicia. 

1LLTA. — Carlos I!. ¡?. ^leonada 
Aramburú. 



Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto 
SERVICIO EXT^iiOR 

Agregaduría Naval en la República «e 

iYancia. 
DECRETO N» 2.S42 — Bs. A..- „ 25i4¡«6 

VISTO la nota N» 43J66, Letru. S.d. dg. 
(Expedte. P-55SI66, originada por la Se- 
cretaria de Estado de Marina, y 
CONSIDERANDO: 

Que es conveniente simplifico!- las co- 
municaciones y disminuir los costos de 
traslado que en la actualidad se pro- 
ducen como consecuencia de que la 
Agregaduría Naval a la Embajada de 
la República en Italia acumula la co- 
rrespondiente a la de la Embajada en 
la República Federal de Alemania, 
El Presidente de la Nación Argentina, 
Decreta: 

Artículo 1» — Desafectar la Agrega- 
duría Naval a la Embajada en la Re- 
pública Federal de Alemania, < on asien- 
to en Italia y acumular la misma a la 
correspondiente a la de Francia, a par- 
tir del cese de funciones del actual Agre- 
gado Naval en Italia, Capitán de Na- 
vio D. Luis Daniel González Castrillón. 

Art. 2» — El presente decreto será 
refrendado por los señores Ministros Se- 
cretarios en los Depar'iamentos de Re- 
laciones Exteriores y Cuito, de Defensa 
Nacional y de Economía y firmado pol- 
los señores Secretarios de listado de 
Marina y de Hacienda. 

Art 3? — Comuniqúese, v ublíquese, 
dése a la Dirección Nación» 1 del Re- 
gistro Oficial y archívese. 
ILL1A. — Miguel A. Zavala Ortiz — 
Leopoldo Suáres — Juan O. 1' igliese — 
3r.irr.iel A. Pita — Caries A. García 
Tudero. 

Ministerio de Educación j Justicia 
DOCENTES 
Disponibilidad. 

DECRETO N« 3.771 — Bs. As., 20'4;flí 
VISTO el expediente Ni 4ó.í97|61 del 
Registro del Ministerio de Educación y 
Justicia, por el cual se tramitan actua- 
ciones referente" al profesor le la Es- 
Cuela Nacional de Panzas, señor Bruno 
Cayetano Jacovella; atento que el cl- 
fad'o docente manifestó su disconformi- 
dad con ;a ubicación dispuesta por de- 
creto N> 110 del 9 de enero de 1961, 
en diez horas de cátedra O lis. # titu- 
laren y 4 hs. provisionales) : teniendo 
en cuenta los dictámenes producidos 
por las Direcciones Generales de En- 
señanza. Artística y Asuntos .jurídico?; 
considerando los establecido por el ar- 



Secr^taría de Marina 
PRKVISION SOCIAIi. 
Retiros j pensiones. 

DECRETO N" 3.1C3. -- Bs. As., 2,566. 
VISTO las constancias del eipedien- 
te X.D.P.5. N» 109-a-66 y atente con 
lo informado por la Secretaría de Es- 
tado de Marina, (Prefectura Nacional 
Marítima), 

El Presidente de la Nación Argentina. 
Decreta: 

Artículo 1» — Pásase a situación de 
retiro voluntario a partir del día i? do 
abril de 1966, ai señor Subprefecto Dn. 
Francisco Felipe Lesea (Cl. 1930, D. M. 
27, M. I. 5.637.305) de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 5' ine. d) 
de la Ley N' 12.992 de Retiros y Pen- 
siones para el pcrsunal de la Prefectu- 
ra Nacional Marítima con un haber de 
retiro a fijar o: ^rtunamente por la 
Caja Nacional de Previsión para el 
Personal del Estado. 

Art. 2' — El presente decreto será 
refrendado por el señor Ministro Secre- 
tario en el Departamento de De Ten- 
sa Nacional y firmado por el señor Se- 
cretario do Estado do Marina . 

Art. 3» — Comuniqúese, publíquese, 
dése a la Dirección Nacional del Re- 
gistro Oficial y vuelva a la Secretaría 
de Estado de Marina (Prefectura Na- 
cional Marítima), para Su trámite y 
archivo. 

ILÜ.TA. — Leopoldo Suúres. — 
Manuel A. Tita. 

Ministerio de Economía 
MISIÓN. OFICIAIj. 

DECRETO N» 2.630. — Bs. As., laíittfi. 
VISTO que en la reunión de Minis- 
tros do Relaciones Exteriores de las 
Partes Contratantes del Tratado de 
Montevideo, celebrada en el mes de no- 
viembre próximo pasado so encomen- 
dó al Comité Ejecutivo Permanente de 
la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio convocar una reunión esne- 
cialitada de expertos gubernamentales, 
para establecer las bases de un acuer- 
do multilateral tendiente a facilitar el 
libre transito do personas entre los paí- 
ses miembros de la Asociación, v 
CONSIDERANDO: 

Que la convocatoria, pertinente, ha si- 
do dispue-ta por el menc ; onado Comi- 
té para el lapso comprendido entre ?os 
días 20 y 23 del corriente mes de abril, 
Correspondiendo en consecuencia desig- 
nar los funcionarios que deberán tras- 
ladarse a la eluda-i de Montevideo, con 
el ob'eto de participar en la. r.."rcita- 
da reumón. 

Por ello. 
El Presidente de la Nación Argentina, 
Deercta: 

Artículo 1? — Autorízase a trasla- 
darse a la ciudad de Montevideo (Rc- 
núblico, Oriental del Uruguay), a partir 
del día 20 del corriente mes de abril, 
y a los fines indicados en el presente 
Decreto, a los simientes funcionarios: 
profesor don Héctor O. Ciapuscio. Di- 
rector Nacional do Migraciones: Comi- 
sario Inspector don Edgardo Humber- 
to Amaré, je'c de la División Asuntos 
Extranjeros de la Policía Federa] Ai- 
centina; don Julio Fernando Girard, 
Tnsnector Mayor de la 1 lirección Na- 
cional de Aduanas; y el selor Secre- 
tarlo de Embajada, don Armando Rene 
Scavo, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. 

Art. 2'' — Asígnase a cada uno de 
los funcionarios nombrados en el ar- 
ticulo anterior, la suma diaria en pe- 
sos moneda nacional equivalente a 
veinte (20) dólares estadounidenses en 
concepto de compensación por todo 
casto, sin coeficiente, que so autoriza 
n ru fregar en la divisa correspondien- 



te, teniendo en cuenta que la misión 
encomendada tendrá una duración 
aproximada de sie (?) días. 

Art. 3' — Por el Ministerio de Re- 
laciones Exteriores y Culto s8 extende-i 
rán los correspondientes pasaporte:. 

Art. 4" — Autorizase a entregai las 
órdenes de pasajes correspondientes a 
los funcionarios designados, da aim:r- 
do con las previsiones del Decreto nú- 
mero 9.225164. 

Art. G« — ■ Los gasto» que demando 
ti cumplimiento de la misión enea» 
mondada por el presente decreto serán 
imputados, de acuerdo con sn natura- 
leza, a las partidas específicas de ios? 
presupuestos de las Reparticiones don- 
de rsvista cada uno dé los funciona* 
ríos designadas. 

Art. 6' — El presente decreto s*r4 
refrendado por los señores Ministros 
Secretarios en los Departamentos da 
Relaciones Exteriores y¡ Culto, de Eco- 
nomía y del Interior, y firmada p»ír el 
Señor Secretario do Estado «le Ha- 
cienda. 

Art. 7* — Comuniqúese, publíquese, 
dése a la Dirección Nacional del Re- 
gistro Oficial y a rehírese. 
HjLIA. — Miguel A. Zavola Ortiz.' — 
Juan C. Puríliese. — Juan' S. 
Palmero. — Cirios A. García Tudero. 

Mintatcxio «le Etlacociím f «Jastici» 
BOCKNTIS8 

Nombramientos 

DECRETO N» 3.0SS - Bs. As., 2¡i»i«# 

VISTO el expediente N* 4fl.i23:e* 
del Eegistro del Ministerio, üe Educa- 
ción y Justicia, por el cual se elevan 
las actas y dictámenes del concurso re- 
alizado para la provisión «.e un carero 
de Inspector de Enseñaren», que se en- 
cuentra vacante en la Dirección Ge- 
neral de Enseñanra Secmidaria, Normal» 
Especial y Superior,, con prestación de 
servicios en Jurisdieclóm de la Junta 
de Clasificación, Zona Vwde Enseñaiisa 
Media; atento que diefco concurso fu« 
dispuesto en estricto cumplimiento de 
lo establecido por los artículos "9*, 
21", 3 5', 102", 103» y 101« «Je la 1*T, 
TS'> 14.473 y su Reglamentación; te- 
niendo en cuenta qu. la concln«ión del 
mismo permitió comprobar al jurado 
integrado a ta es efectos, qne el ':eñoí 
Julio Cirilo Pedraazoli habla obtemáo 
el mayor puntaje para cubrir et cargo 
concursado; 

Por ello y de conformidad con 1» 
aconsejado por la Subsecretaría de E«lu* 
i cación y lo propuesto por el señor • Mi¿ 
ni'stro .Secretario en ei citado Depar- 
tamento, 

El Presidente de la Nació» Argentina, 
Decreta : 

Artículo 1» — - Nómbrase, con caraca 
ter titular, e imputación a: 2 — I — 
2S — 7 — 700 — 33 — 15 — 1, G» 
la Dirección General de Bneeñanza Se- 
cundaria, Normal, Bsjrtee'aí y Superior* 
del Ministerio de Educación y Justicia, 
Zona V — para prestar servicios en ju- 
risdicción de la Junta de Clasifica» 
ción — de Enseñanza Media, en u» 
cargo de Inspector de Enseñanza, ín- 
dice 65, en lujar de la prvisional, 
señora Laura Palacios d* Daverio, a 
quien se le dan par terminadas lo»' 
servicios, al señor Julio Cirila Pedraz» 
zoli (Clase 1921, D.M. »8, Mat. is«« 
mero 1.901.287, C.I. N»' 16.157, Poli<¡ 
de Concordia, Provincia lie Bntre Ríos), 
quien deberá ceaar al propio tiempo 
en el camo de Director, Imtfce SI, a 
como profesor de diea iioraa ({5-5) de 
Castellano en 2' aüo Jra. división, y 
1» año ata. división, turno tarde, d« 
que es titular en la Kscneta. Normal 
N" 2. de Rosario (Provincia de Santa 
Pe ' . 

Art. 2" — El presente decreto r,er& 
refrendado por el seüor Ministro Se- 
cretario en el Departamento de Rdu* 
cación y Justicia. 

Art. 3" — Comuniqúese, publíquese, 
dése a la Dirección Nacional del iRe- 
jristro Oficial y arcMvese. 

ILLIA. — Carlos R. S. Aleonada 
Aramburú;. 

. HECRBTO N« 3.087 - Bs. As., 2\h\it 
VISTO el expediente N* 1IS.2S7165 
del Registro del Ministerio de Educa- 
ción y Justicia, por el et-al la Junta 
«te Clasificación, Zona VII, de E»s©- 
ñanza Media, eleva los resultados d« 
los coneui-sos de antecedentes y opo- 
sición, para cubrir cargos directivos 
vacantes en establecimientos de su ju- 
risdicción; teniendo en cuenta que ios 
mismos se efectuaron con sujeción, m 
las normas que fijan los artículos 102», 
26^. y 103» de la Ley 14.Í73 y s.i re- 
glamentación; y de conformidad coa 
lo propuesto por el señor Ministro Se- 
cretario en el citado Departamento. 
El Presidente de la Nación Argenti:»», 
Decreta: 
Artículo 1» — Nómbrase, con carác- 
ter titular e imputación a: 2 - 1 — * 

28 — 7 — 700 — 33 — 15 — 1, e« 
lo= establecimientos de enseñanza se- 
cundaria, dependientes del Ministerio 
de Educación y Justicia, que a con- 
tinuación se mencionan, les cargos qtt* 
en cada cosa se determinan, alas slirulen» 
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tes personas: en la Escuela Normal de 
Maestros Nacionales Regionales de Call- 
éete (Provincia de San Juan), en un 
cargo de Director, índice El, al señor 
Guillermo Antonio Albornoz (Cl. 1925, 
D.M. 50, Matr. N° 6.776.657, C.l. 
jí<' (..137.628, Pol. federal), vacante 
por cese del señor Alberto Amonio 
Novelli, quien, deberá cesar al propio 
tiempo como provisional en un cargo 
(¡similar, índice 49, en la oSscutna Nor- 
mal de Maestros Nacionales Regionales 
de' ■S'iii Francisco del Monte de Oro 
^.Provincia d0 San Luis); en la Esencia 
Normal de Maestros Nacionales Re- 
gionales de San Juan, cu un cargo de 
.Vicedi rector, índice 48, al seacr itomoo 
Chianea. (Cl. 19X8, D...I, 19, Matr. 
W* ¡..116.900, C.l. N« 490.964, Pol. 
E; As.t, en lugar de la provisional 
sen o ni América Cabrera de Pringles, 
a, uii'>on se le dan por terminados los 
aervü'ios; debiendo cesar al propio tiem- 
po en un cargo de Subresente, Indl- 
or 4!, de que es titular en la Escuela 
Normal de Quilines (Provincia de Bue- 
w„ Aires), y en la Escuela Normal 
í¡(. Maestros Nacionales Regionales de 
Jímlial (Provincia de San Juan), en 
vm cargo de Regente, índice 43, a la 
señera Editb Orfelina Funes de Arce 
Mor: I i veros (L.C. 8. 210. G 9 9, 0.1. nú- 
mero i::.052, Pol. ile San I.uis), va- 
cante por renuncia del señor Facundo 
rnidoiiieneeh; debiendo cesar al pro- 
pio tiempo en un cargo A e Maestra 
de (irado, índice 24, de que e~ titular 
en ln Escuela Normal de Maestros Na- 
cionales Regionales de San Francisco 
del Monte de Oro, Provincia de San 

Luis, , , 

,\ rl . ^t . — El presente decreto sera 
refrendado por ei señor Ministro Se- 
cretario en el Departamento de Edu- 
cación v Justicia . 

Ar( ; v» — Comun.quese, publíquese, 
dése .i. la Dlreeelón Nacional del Re- 
¿it tro' Oficial y archívese. 

U/LIA, — Carlos R. R- Memela 
Aramburú, 

.Secretaría tle Aeronáutica 
IOM1SION ADMINISTRATIVA 

LEÍ 3.305. Se le autoriza para 

delegar diversas funciones. 

DECRETO N> 2.9S6. — Bs. As.. 28(4,60 

VISTO el expediente N 5 32.971 (C. 
A L'V ,*.305) N* 86.738(1 (S. A.), aten- 
to : lo solicitado por el secretario de 
listado de Aeronáutica y lo propuesto 
por ei señor ministro secretario en. el 
tfrpnnamento de Defensa Nacional, y 

CONSIDERAN DO: 

One por Decreto N» 2.2 10 de focha 
!¡í de marzo de 19 3 5. se aprobaron las 
ítormjs de Procedimiento para Ventas, 
incorporándolas ;i la reglamentación 
jurisdiccional de la Ley J.305 (Decreto 
:N< LS75J59) como Capítulo XII; 

Que en dichas normas quedo estable- 
,-ui,. ¡un la autorización, adjudicación 
'. -i probación do los actos contractua- 
i; es competencia de la Comisión Ad- 
ministrativa de la Ley 3.305, no pre- 
néniJese i« delegación de facultades 
jurisdiccionales; 

Que transcurrido un tiempo pruden- 
cial, •;<; estima que los organismos do 
aeronáutica han adquirido suficiente 
experiencia en la materia, por lo cual, 
lemiia conveniente conferirles tales fa- 
cultades, en forma análoga a lo pres- 
crito en el párrafo 26 do la regla- 
mentación jurisdiccional de la Ley 
;'!.::<'>!'>, aprobada por Desreto N' 1 - K 7 T- 1 5 9 : 
ES 1'residente de la Nación Argentina, 
Decreta : 

Articulo 1» - La Comisión Adminis 

tn tiví: de la L«y 3.305 podrá delegar 
c'eternunadas funciones inherentes a 
sus " «ponsabdidudos, para los casos 
previsto» en los párrafos 193 (parte 
primeva), 194, 19* (parte tercera), 196 
(parte segunda) y 198 de las Normas 
tle Procedimiento para Ventas aproba- 
das por Decreto N 1 .- 2.210 de fecha 23 
de marzo de 1965, en forma análoga 
íi. lo establecido en cl párrafo 2G de la 
reglamentación jurisdiccional de la Ley 
S.SOt. (Decreto N' 1.876159) quedando 
Haeult.Klít para determinar los montos 
hasta los cuales los organismos auto- 
rizarán, adjudicarán a y aprobarán las 
respectivas contrataciones. 

Art. 2» — El presente decreto será 
refrendado por el señor ministro se- 
cretario en el departamento de Defen 
Ka Nacional y firmado por cl señor 
secretario de Estado de Aeronáutica. 

Art. 3* — Comuniqúese, publíquese, 
d Ése a la Dirección Nacional del Regis- 
tro Oficial y vuelva a la Secretaria de 
Estado do Aeronáutica. 
ÍTLTA — Leopoldo Stiárez. Mario 

Romanelli, 



Secretaría de Comunicaciones 
«MPUESA NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

Es elevado el porcentaje para las in- 
versiones fPada.s para los planes de 
obras > trabajos públicos. 
DECRETO N» 2.997. — Bs. As. 29[4|66. 

VISTO cl expediente N» 9049, año 
'1966 letra S. C. de la Secretaría de 
listado de CoTm i c- f ' ; ~" , es, por el que 
,iae solicita se eleve al 60 o|o el porcen- 



taje para las inversiones autorizadas 
por Decreto N« 10.578 del 25|11|66, co- 
rrespondientes al Plan Integral de Tra- 
bajos Públicos de la Empresa Narion U 
de Telecomunicaciones par.% el ejerci- 
cio .1966, y 

CONSIDERANDO: 

Que a fin de asegurar la continuidad 
de las realizaciones en ejecución o com- 
prometidas al 31 de diciembre de 196 5, 
el Poder Ejecutivo autorizó por Decre- 
to N» 265 de fecha 17|1|66 la inversión 
en el conjunto de las finalidades de 
hasta un 30 OíO de los créditos asigna- 
dos en las respectivas jurisdicciones pa- 
ra cl e.'erclcio 1905; 

Que dicho margen resulta en la ac- 
tualidad insuficiente para mantener el 
desarrollo normal de las obras y tra- 
bajos y puede incluso, determinar .su 
total paralización Con desfavorables con- 
secuencia para los servicios a eargo de 
la Empresa Nacional de Telecomuni- 
caciones; 

Que ante dicha eventualidad, y con 
el objeto de posibilitar la marcha t-in 
dilaciones de las obras en ejecución, 
resulta aconsejable aumentar el por- 
centaje para las inversiones autoriza- 
das ;oor Decreto N« 265)66 hasta un 
60 ojo; 

Por ello y atento a las facultades 
conferidas al Poder Ejecutivo por el 
artículo 4' de la Ley Nv 16.658 en fun- 
ción a lo determinado en el artículo 
11" de la Ley de Contabilidad; a lo io- 
licitado por cl señor Secretario de Es- 
tado ae Comunicaciones y a lo pío- 
puesto por el señor Ministro Secretarlo 
en el Dcartamento de Obras y Ser- 
vicios Públicos; 

El Presidente de la Nación Argentina, 
Decreta: 

Artículo 1» -— Elévanse hasta el ;e- 
senta por citnto (60 o|o) las autoriza- 
ciones de inversión que fija el decreto 
N« 265166 para la continuación de los 
planes de obras y trabajos públicos co- 
rrespondientes a la Empresa Nacional 
de Telecomunicaciones, en lo que se 
refiere a la prosecución de las reali- 
zaciones en ejecución o comprometidas 
al 31 ve diciembre de 1965. 

Art. 2« — El presente decreto será 
refrendado por los señores Ministros 
Secretarios en los Departamentos de 
Obras y Servicios Públicos y de Eco- 
nomía y firmado por los señores Se- 
cretarios de listado de Comunicaciones 
y de Hacienda. 

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, 
dése a la Dirección Nacional de Re- 
gistro Oficial y pase al Tribunal de 
Cuentas y a la Contaduría General de 
Jn Nación a sus efecto?. 

ILLIA. — Miguel A. Ferrando. Juan 

C. Pilgüese. — Antonio Pagés Larrai a. 
Carlos A. Carc'a Tunero. 

. Secretaría de Industria 
INSTITUÍ O NACIONAL DE 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

CONSEJO DIRECTIVO. -- Intégraisc. 
DECRETO N° 3.012 — Bs. As.. 29|4|66 

VISTO el expediente N* 307.003(66, 
del Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI) Organismo desen- 
tral'zado de la Secretaría de Estado de 
Industria, v 
CONSIDERANDO: 

Que debe procederse a integrar el 
Consejo Directivo del Instituto Nacio- 
nal de Tecnología Industria!, con mo- 
tivo de la terminación del periodo le 
ley de algunos de sus miembros; 

Que el Banco Industrial de la re- 
pública Argentina y las asociaciones in- 
dustriales han propuesto los candida- 
tos ajustándose a lo establecido en el 
artículo 3" del Decreto-Ley 17.138 57 
ratificado por la Ley N» 14.467; 

Que la Secretaría de Estado de In- 
dustria ha analizado los antecedentes 
y ha aceptado las candidaturas propues- 
tas proponiendo a su vez el funcionario 
que sería designado por iniciativa ("el 
Poder Ejecutivo; 

Que de acuerdo con las disposiciones 
de la ley, dichos candidatos no in-istm 
la representación de las entidades q le 
los indicaron: 

Por todo ello, y atento a lo propues- 
to por la Secretaría de Estado de In- 
dustria, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
Decreta: 

Artículo 1» — Desígnase por un n i¡>- 
vo período de ley para integrar el Con- 
sejo Directivo del Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial a los señores: 
Dr. Francisco Santiago Clúaechio, cla- 
se 1914. L. E. N° 123.614 C. I. N» 
1 168.914 Policía de la Capital Fede- 
ral; Ing. Osear Adot, clase 1909, L. 
E, N9 588.209, C. I. N» 303.620, Fo- 
lióla de la Capital Federal; Dr. Carlos 
A. Juni. clase 1908, L. E. N ? 836.911. 
C. I. N« 706.373. Policía de la Capital 
Federal c ln?. Roberto Jos* Peraz- o, 
clase 3899. L. E. N* 492.995, C. C. 
N» U3.092, Policía de la Capital Fo 
deral . 

Art. 2' — Los miembros del Consejo 
Directivo que se designan p~r el ar- 
tículo 1* del pre-en*e deere'o a'up'a- 
rán el ejercicio de sus funciones a lo 



dispuesto por el Decreto-Ley 17.138157 
y su modificatorio y complementario 
N» 4.837|58. 

Art. 3» — El presente decreto será 
refrendado por el Señor Mtn.stro Se- 
cretario en el Departamento de Eco- 
nomía y firmado por el señor Secre.a- 
rlo de Estado de Industria. 

Art. 4* — Comuniqúese, publí iuese, 
dése a la Dirección Nacional del Re- 
gistro Oficial y archívese. 

ILLIA. — Juan C. Pugliese. — 
Alfredo Concepción. 



Ministerio de Educación y Justicia 
EMPLEADOS 

Servicios contratados. 

DECRETO N» 3.013 — Bs. As., 29¡4|6« 
VISTO: 

Las actuaciones que obran en el ex- 
pediente N* 9.158163 del Registro de. 
Consejo Nacional de Educación Téc- 
nica; y 
CONSIDERANDO: 

Que ha quedado debidamente acre- 
ditaaa la prestación de servicios por 
parte del profesor señor Juan Francis- 
co Giacobbe, desde el 15 de mayo hasta 
el 31 de diciembre de 196Í, en el ciclo 
de Literatura Argentina.de la Telescuela 
Técnica dependiente del Conse„o Na- 
cional precitado; 

Que dicha prestación tuvo lugar co- 
mo resultado del contrato celebrado 
entre este Organismo y el profesor so- 
ñor Giacobbe, ad referéndum del Poder 
Ejecutivo Nacional, según consta en el 
anteproyecto do decreto obrante a fo- 
jas 5 y C de! expediente N» 13.975163 
que se acompaña; 

Que en consecuencia, y a efectos de 
posibilitar el reconocimiento y pago de 
los servicios efectiva y útilmente pres- 
tados, correspondo ratificar expresa- 
mente el contrato celebrado; 

Que, por otra parte, el Consejo Na- 
ciona 1 do Educación Técnica cuenta en 
su presupuesto con recursos para aten- 
der la contratación de personal; 

Por ello, teniendo en cuenta lo re- 
suelto por el Consejo Nacional (acta N» 
54) y lo aconsejado por el señor Mi- 
nistro de Educación y Justicia; 
El Presidente de la Nación Argentina, 
Dt creta: 

Artículo 1» — Ratifícase el contrato 
do locación de servicios celebrado en- 
tre el Consejo Nacional de Educac ón 
Técnica y el profesor señor Juan Fran- 
cisco Giacobbe (M. I. N» 466.646) cu- 
ya copia autenticada obra a foja» i del 
expedier*o N> 13.97563. 

Art. 2* — El presente decreto será 
.ofrendado por el señor Ministro de 
Educación y Justicia. 

Art. 8' — Comuniqúese, publíquese, 
dése a la Direcc'ón General del Boletín 
Oficial e Imprentas, y pase al Conse^ 
Nacional de Educación Técnica a su» 
efectos. 

ILLIA. — Carlos R. S. Aleonada 
Aramburú. 



sidad frente a la carencia total de in- 
muebles para locar; 

Que para obtener una operación vea- 
tajosa resulta convenientt que el com- 
prador se encentre facultado para 
concertar la operación con la debida 
antelación, evitándose trámites dilato- 
rios que podrían acarrear el retiro do 
las ofertas; 

Por ello. 
El Presidente de la Nación Argentina, 
Decreta: 

Artículo r- — So autoriza ai Banco 
de la Nación Argentina para adquirir 
un inmueble con destino a casa habita- 
ción del contador de sucursal El Tío. 

Art. 2» — El presente decreto seiü 
refrendado por el señor Ministro Se- 
cretario en el Departamento de Econo- 
mía y firmado por o: señor Secretario 
de Estado de Hacienda. 

Art. 3' — Comuniqúese al Tribunal 
do Cuentas de la Nación, publíquese, 
dése a la Dirección Nacional del Re- 
gistro Oficial y vuelva al Raneo de la 
Nación Argentina a sus efectos. 
ILLIA — Juan C. Pugliese. 
Carlos A. García Tudero. 



Ministerio de Economía 
INMUEBLES. 

DECRETO N« 3.140. — Bs. As., í|5|66. 

VISTO: el pedido de autorizaciór pre- 
sentado por el Banco de la Nación Ar- 
gentina para apartarse de las restric- 
ciones impuestas por el Decreto núme- 
ro 3.609165, con el objeto dé arrendar 
un inmueble con destino a la Agencia 
Móvil de carácter permanente en la lo- 
calidad de Villa de María (Córdoba); y 
considerando: 

Que la habilitación de servicios del 
Organismo recurrente forma parte de 
la política económica del país; _ 

Que para obtener una operación ven- 
tajosa conviene que el locatario se en- 
cuentre facultado para concretar la 
transacción con la debida antelación, 
evitándose trámites dilatorios que po- 
drían acarrear el retiro de las ofertas; 

Por ello, 
El Presidente de la Nación Argentina, 
Decreta: 

Artículo 1 ? — Autorízase al Banco 
do la Nación Argentina para locar un 
inmueble con destino a la habilitación 
de una Agencia Móvil, de cpr&cter per- 
manente, en la localidad de Villa de 
María (Córdoba). 

Art. 2« — El presente decreto sera 
refrendado por el señor Ministro Se- 
cretario en el Departamento de Econo- 
mía y firmado por el señor Secretorio 
de Estado de Hacienda. 

Art. 3» — Comun'quese al Tribunal 
de Cuentas de la Nación, publíquese, 
dése a la Dirección Nacional del Regis- 
tro Olcial y vuelva al Banco de la Na- 
ción Argentina a sus efectos. 

ILLIA. — Juan O Pugliese. — 
Carlo3 A. García Tudero. 



Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

TRABAJO RURAL 

CONTRATISTAS DE VIÑAS Y 
FRUTAS. — Se aprueba el convenio 
suscripto con la provincia de San 
Juan el 20 l fifi. 

DECRETO N« 2.908 — Bs. As., 2t>|416« 

VISTO el acuerdo suscripto entre el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad So- 
cial y el Gobierno de la Provincia de 
San Juan, referente a la coordinación 
y armonización de las funciones que 
les son propias en orden a la vigilancia 
y aplicación del régimen relativo a loa 
contratistas de viña y frutales (lejr 
13.020), y 
CONSIDERANDO: 

Que el mencionado acuerdo se halla 
encuadrado en la Ley 14.439, articula 
15 inciso 13, y en el Decreto N» 4.028) 
64, artículo 4?, su contenido persigue 
la finalidad prescrlpta por las norma* 
legales citadas y respeta I03 poderel 
federales y locales en ¡a materia de que 
trata ; 

Por ello: 
El Presidente de la Nación Argentina, 
Decreto» 

Artículo 1' — Apruébase el convente 
celebrado el 26 do enero de 1966 entre 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social y el Gobierno de la Provincia 
de San Juan, por el cual se armonizan 
y coordinan las funciones de sus res- 
pectivas competencias en orden a lí 
aplicación de las norma» relativas al 
régimen, que es propio de los denomi- 
nados contratistas de viña y frutale» 
(Ley 13.020). 

Art. 2" — El presente decreto serí 
refrendado por los señores Ministros Se- 
cretarios en los Departamentos de Tra- 
bajo y Seguridad Social o Interior. 

Art. 3» — Comuniqúese, publíquese, 
dése a la Dirección Nacional del Re- 
gistro Oficial y archívese. 

ILLIA. — Fernando Sola. - 

Juan S. Palmero.' 



DECRETO N9 3.141. — BS. As.. 3¡5¡66. 

VISTO: El pedido de autorización 
presentado por el Banco de la Nación 
Argentina para apartante de las restric- 
ciones impuestas por el Decreto núme- 
ro 3.609^65, con el objeto de realizar 
la compra de un inmueble con desti- 
no a casa habitación "ara uso del con- 
tador do Sucursal El Tío; y 
CONSIDERANDO: 

Que la adnuistc'ón de una casa habi- 
tación para uso del contador d« sucur- 
sal El Tío es de imprescindible nece- 



Secretarí» de Marina 
PRÍrtíESIONALES UNIVERSITARIOS. 
Recurso jerárquico. 

DECRETO N» 3.138. — Bs. As., 3|5|66. 

VISTO el expediente N? S3.054|65 de) 
registro de la Secretaría de Estado 
de Industria y Minería, en el quo Ji 
doctora Susana Esther Bochmann de 
Cianciarulo, agente del Instituto Na- 
cional de Geología y Minería, promue- 
ve recurso jerárquico contra las Dispo- 
siciones números 302165, 656165 y 750 65 
por las que el Director Ejecutivo del 
mismo no justileó diversos incumpli- 
mientos de horario en quo incurriera ta 
reclamante y le aplicó respectivamente 
sanciones de uno, de: y tres días da 
suspensión, y contra la Resolución "A" 
N" 145165 emitida por el Directorio de 
dicho Instituto por vía del recurso de 
revocatoria y medíanlo la cual confir- 
mó aquellas Disposiciones número» 
302165 y 656)65; y 
CONSIDERANDO: 

Que la procedencia del recurso jerár- 
quico deducido debo examinarse a la 
luz de lo dispuesto por el artículo 2 3 
del Estatuto aprobado por el Decreto- 
Ley 6.666'57 y su reglamentación es- 
tablecida por el Decreto N° 1. 471(58; 

Que, conformo lo establece dicha re- 
glamentación, los reclamos, en caso de 
sanciones disciplinarias que no excedan 
do diez (10) días de suspensión y no 
requieran sumario, se deducirán por la 
vía jerárquica común en forma de ase- 
gurar al agento una segunda instancia; 

Que, en consecuencia debe rechazar- 
se en todas sus parles el recurso en 
examen por cuanto, respecto de lai 
Disposiciones números 302'65 y 65 6165. 
la reclamante ha logrado la garantía 
do la segunda Instancia a través de la 
comentada Resolución "A" N» MS'fiS, 
dictada, como se ha dicho, por el ór- 
gano jerárquico superior del aludido en- 
te descentralizado, lo que vuelve irre- 
visib!es armellas disposiciones y. conse- 
cu»"*emente dicha resolución que IBM 
1 confirmó, porque contra ésta tampoco 
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proc da el recurso .ieráriuico, pues su 
admisión —como lo ha sostenido reite- 
radamente l:s. Procuración del Tesoro — 
conduciría a establecer una tercera ins- 
tancia ni) prevista por el reíerido Es- 
rattitu y ni rzg\ r nentaeión y que, por 
ello, resultaría además contraria a los 
principio* di autarquía administrati- 
va -iiic n- K ia;ui las actividad'*."! de loa 
oraaiusuios descentralizados, como Jo 
es el Instituto Nacional da Geología, y 
.Minería (.Ait. 1" del Decreto-Ley nu- 
mero i; . iJ74¡ii3) ; 

tino tampoco procedo el recurso Je- 
«■-ár.iuico contra la mencionada DiSpoai- 
tíiij i N'' TJ0 65, paos, proviniendo olla 
del Director Ejecutivo de dicho Iuati- 
tut'i, su rev islán debe reclamarse por 
la "vía jerárquica común", como lo de- 
termina la comentada reglamentación 
al artículo 2'! del aludido Estatuto, pre- 
visión ¿sta 'ine quedaría violada si se 
admitiera «1 recurso interpuesto, pues 
entóneos so saltaría por sobre el órga- 
no jerárjuico superior representado ptir 
el Directorio del Instituto, el que 

-por tanto- -, debe pronunciarse, en es- 
te caso. 

Por ■ ¡lo, o expuesto en el dictamen 
lesal ñu-: antecede y lo propuesto por 
el seño:- ¡-V'-rotario de Estado d* Mi- 
noría, 

M Presfórrih» ¿2 la Nación Argentina, 
Jíecrcta: 

Artículo 1 — Hechízase por impro- 
eedento el recurso jerárquico deducido 
en estas actuaciones por 1» doctora Su- 
sana Ksthey Bochmann de Cianciarulo . 

Art. 2'' — - El presente decreto será. 
refrendado t.or el st-fior Ministro Secre- 
tario en el Departamento de Economía 
y firmado i>or el señor Secretario' de 
Estado «¡e tunería. 

Art. "'■> — ■• Comuníquese, publiqueae, 
tiesa a la Dirección Nacional del Re- 
gistro tiricia 1 y paso al Instituto Na- 
cional d'5 C adosría y Minería para su 
noti'icaciún a la recurrente y a Cier- 
tos; de i|iiie adopte decisión en. el recla- 
mo por ella promovido contra ¡a refe- 
rida Disaiosk ion N" 7."'>¡ü5. 

If.i'.l C - Juan C. Piodiese — 
Al ralo Conepcion. 

decretar '..i ás Ei.cruía > toniliiisvibtes 

i;mphi: as jhx kstado 

achia y eneuc-ia eléctrica, — 

ApiníhüM «! acta -contenió suscripta 

■mi una entidad premia! j»r la que 

ss convienen atimenro^ en las tscates 

salariaics. 
DECRETO -V .".il- ■ lis. As., Sj£¡6ti 

VISTO . el Expediento N« 71 5.29<¡|6.<i 
•le la Secretaría de Kstado de Energía 
y Combustibles, por el eual Agua y 
Energía Eléctrica solicita la ratificación 
del Acta-Convenio de fecha ¡' de fe- 
brero de 1J65, v 
CONSIDERANDO: 

tflle la. Empresa del Etado Agua y 
Energía Eléctrica ¡suscribió con la Fe- 
deración Argentina de Trahajoderes de 
íitiü y Fuerza el Acta de fecha ?' do 
febrero de CMiC (Espediente del Minis- 
terio de Trabajo y Segurkiad Social nú- 
ine.ro lltl.-tTdjiJ»), mediante la cual so 
ronviene:i aumentos cr¿ las escalas sa- 
lariales y «lonas cláusulas de carácter 
económico a partir del I'' do enero de 
iDiiiJ, para el personal amparado en el 
Convenio Nacional de Trabajo; 

<jue iíl Acta de referencia ha sido 
suscripta con intervención del Minis- 
terio de Trabajo y Segurkiad Social y 
ratificada por «1 Gabinete Económico 
Hocíal. de acuerdo eon las disposiciones 
del Decreto Jv' a.SQSISt, Organismo que 
también ha aprobado los mismos bene- 
ficios para el personal de dicha Em- 
presa del Estado comprendido en el 
escalafón «le la Resolución ENDE nú- 
mero 1 i 4 ¡ 3 í ; 

Por ello, atento lo propuesto por la 
Secretaria, de Kstado de Energía y 
Combustibles 'y lo dictaminado por los 
Ministerios de Trabajo y Seguridad So- 
cial y de Economía. 

Kl Presidente do la Naca*»» Argentina, 
IhHreta' 

Artículo l? — Apruébase el Acta- 
Convenio de fecha 3' de febrero de 1966, 
suscripta por la Empresa del Esta»do 
Agua y Energía Eléctrica, con la Fe- 
deración Argentina de Trabajodores de 
i.u,:, y Fuerza, cuyo texto corro agre- 
gado a fs. 22[2D del presento expediente, 
disponiendo!»; que los mismos incremen- 
tos de carácter salarial {Escala K» 1) 
i,i demás beneficios do carácter econó- 
micos previstos 'en la mencionada Acta 
comprenden desde la misma fecha al 
personal de dicha Empresa, del Estado 
«)Ut> revista en el résimea. de la Resolu- 
ción ENDE N« 1.44J54. 

Art. i' 1 ' El presente decreto será 

refrendado por los señores Ministros Se- 
cretarios en. los Departamentos de Eco- 
i'omía y do Trabajo y Seguridad Social 
y firmado por los señores Secretarios de 
Estado le Energía, y Combustibles r de 
Hacienda. 

Art., 3" - Comuniqúese, publíquese, 

dése ;t la Dirección Nacional de! Re- 
gistro Cicial y archívese. 

ILl.IA. Juan C. l'Ugliese. -■■ fc-nan- 

do t'.i-'l'. •■ i'"orr:K'io H. Srorani. - - Ct_> 
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DECRETO N"? .1.1 00 — 
VISTO el Expeditnte 



Es. A-,, 2,é;Ctí 

N' 30 7.00S¡6d 
leí instituto Nacional de Tecnología in- 
dustrial (INTI.i, organismo descentra- 
lizado «le la Secret iría de Estado de 
industria, por el cual el citado instituto 
propicia se comisione al Ingeniero Quí- 
mico Alberto José Vcinas para que al 
término de su beca en Noruega, otorga- 
da por las Naciones Unidas, se traslade 
a Copenhague (Dinamarca) e ínveresk 
l Oran Bretaña) para» visitar y recoger 
información en fábricas e instituto» al- 
gologioos de ios mencionados paísjes, y 
CONS1DE BANDO : 

Que el 1NTI tiene en desarrollo tra- 
bajos de investigación sobre industria- 
lización de algas, que requieren ser com- 
plementados con la mayor información 
posible sobro la materia, para, la cual. 
oportunamente, fuera becado d nom- 
brado técnico a propuesta iSel exüierto de 
las Naciones Unidas Doctor -Irne Jen- 
sen; 

Que en el momento <ie su salida del 
país -A Consejo Directivo del Instituto 
dispuao por Resolución N» 3S1'|64 an- 
ticiparle, eon cargo de rendir cuenta, 
la suma do cuatrocientos dolare* <uís. 
■400) estadounidenses, para la. atención 
de los gastos que le ocasionara el des- 
empeño de una misión erne le encomen- 
daría el Organismo aprovechando sa es- 
tada en Europa ; 

(lúe la capacitación lograda por el 
Ingeníelo Químico Alberto José Pernas, 
con motivo de realizar trabajos con -el 
experta aludido, eonplementadOB con la 
beca aludida, como así los conocimien- 
to!» que adquirirá al visitar estableci- 
mientos e institutos en plena actividad 
dr.ranío la comisión que se le encomien- 
da, y Ja información que recopilo, serán 
aprovechados al mfiximo a su regreso 
a nuestro país; 

Que el aprovechamiento de las algas 
i de la Argentina y su industrialización es 
una cuestión que ha preocupado a las 
1 autoridades y un recurso natura' poten- 
e'al en el que están interesada-: y con- 
tribuyen permanentemente a su estudio 
las provincias patagónicas: y aa sido 
eonsidciado por el Consejo Federal de 
Inversiones; ; 

Que TNTI tiene conoetmie-nti- feha- 
ciente de que el citado técnieu es el 
único er el país, que ha adquirido una 
capacitación en este campo tan i strecho 
como complejo de la utilización de al- 
gas; 

Por elle, y atento a lo propuesto pol- 
la Secretaría, de Industria. 
i:¡ Presidente de la Nación Argmitina, 
Secreta: 

Artículo 1" — Autorízase í<l Ingenie- 
ro Químico Alberto José Pernas (Cla- 
se 3 0:17, E. E. K» 4.201.124), actual- 
mente becado en Noruega por '..aa Na- 
ciones Unidas, para q»e al término de 
su beca, a partir del 1? de miyo de 
IStíU, se traslade a Copenhague (Dina- 
marca) e ínveresk (Gran Bretaña) pa- 
ra visitar y recoger información en fa- 
bricas o institutos algolósicos de los 
mencionados países. 

Art. 2^ ■ — Ea comisión encomendada 
tendrá una duración máxima de treinta 
(30) días. 

Art. Z'' — Asígnase al técnico citado, 
la suma diaria en pesos moneda nacio- 
nal equivalente a veinte dólares (u$b. 
20) estadounidenses, en Concepto de viá- 
tico. 

Art. 4° - — Autorízase a anticipar al 
Ingeniero Químico Alberto José Pernas 
la suma equivalente en pesos moneda 
nacional n. cuatrocientos dólares (nís. 
400) estadounidenses para atendsT gas- 
tos de movilidad, imprevistos y varios, 
con cargo de rendir cuenta. 

Art. 5' — Los gastos que demande el 
cumplimiento del presente decreto se- 
rán imputados de acuerdo con su na- 
turaleza, a las correspondientes Parti- 
das del Instituto Nacional de Tecnolo- 
gía Industrial, autorizadas para €l Ejer- 
cicio i»G6. 

Art. e? — El presente decreto será 
refrendado por el señor Ministro Secre- 
tario en el Departamento de Economía 
y firmado por los señores Secretarios 
de Estado de Industria y de Haúenda. 

Art. 7 g — Comuniqúese, publíquese. 
dése a la Dirección Nacional del Re- 
gistro Oficial y archívese. 
IXLIA. — Juan C. Pugliese. — Alfredo 
Concepción. — Carlos A. García Tudero 

Dirección Nacional de Abastecimiento 
ABASTECIMIENTO 

PAN FRANCÉS. — Precio d«- venta 
para el pan francés tipo "rondín". 

RESOLUCIÓN D. N. A. N? 306. 

Buenos Aire. 1 ?, 11 de mayo de 1966. 

VISTO el apartado 4» de la Disposi- 
ción N» 41 165, de la Dirección Nacional 
do Abastecimiento y 
CONSIDERANDO: 

Que la Comisión integrada por fun- 
cionarios de la Dirección Nucicnal de 
Abastecimiento y Representante!? de la 
Industria Panaderil, han efectuado un 
nnííi-is de los uueroff costos de elabo- 
u,' ion del pan; 



Que la citada Comisión aesnseja en 
razón de ello, un incremento en el pre- 
cio de venta al público del parí francés 
iipo "rondín"; 

Por ello y en uso de las facultades 
que le otorga la Eey 10.451, 

El JHrector Nacional de Abast^-intiento, 
Resnelve: 

1? — Fijar el precio de treinta pesos 
moneda nacional (m$n. 30,—) para el 
kilogramo del pan francés tipo "rondín", 
de cuatro (4) a cinco (5) piezas, ela- 
borado con harina "000". 

2_' • — I-a Dirección Nacional de Abas- 
tecimiento controlará que el precio de 
venta de los otros tipos de pan na esce- 
dan ios niveles estadísticos habituales. 

2* — Los comerciantes que vendan 
pan al público, deberán disponer de 
existencias de pan del tipo y ciase des- 
criptos en el apartado primero. Cuando 
no dispongan de esa mercadería debe- 
rán expender al precio másimo fijado 
por la presente Resolución, pan "Os igual 
o superior calidad, que no podrá, ser de 
menor número de piezas por kilogramo, 
que el mencionado en el citado apar- 
tado. 

4 a ■ — Los comerciantes comprendidos 
en la presente Resolución debertln colo- 
car a 'a vista de los compradores, e» 
caracteres notables un carte: que expre- 
se : "Pan francés tipc "rondín" elabo- 
rado con harina "000" de cuatro (4) a 
cinco (5) piezas: Precio máximo mín. 
C0, — (treinta pesos moneda nacional) 
el kilogramo". 

ü» — Las infracciones a la presente 
Resolución, serán sancionadas conforme 
a lo dispuesto en la Ley 1J.454. 

6* — Los señores Goberr.adores de las 
provincias, adoptarán las providencias 
que estimen necesarias para la fijación 
del precio máximo del pan. en el ám- 
bito de sus jurisdicciones territoriales. 

T» — La presente Resolución entra- 
rá en vigencia, de acuerdo a lo esta- 
blecido ea el artículo 2» d>-l Decreto 
SS7'Cí. 

8'' — - Regístrese, comuniqúese, p.ibli- 
nueso, dése a la D'rección Nacional de! 
Registro Oficial y archívese. 

r.obrrto Cabiehe. 



de vida y salario tamüiadr. Al agento 
que d-ba txa&adaraj d^sde un destino 
situado a más cts lttí kilómetros, se le 
reconocerá un 60 % de bonificación por 
"desarraigo" y les gaatoa de traslado que 
establece la regiamemactón vigente. — 
Las pcstulant:/' deberán reunir los si- 
guientes requisitos: Su argentino nativo 
o naturalizado, posaer condiciones mora- 
les de conducta, aptitud» física para la 
función y titulo de maestro mayor de 
obras o equivalente. — La» presentacio- 
nes podran bacorss en el Distrito de la 
ciudad Capital de la Pwroincia en que 
residan las interesados o en la Dirección, 
de Explotación Interior, Marcelo T. de 
Alvear 1840, 2' piso. Capital Federal, si 
se domicilian en la misma. — Plazo 
presentación: 27 á3 mayo de 1966. 

e. 12S5 NS 4.823 v. 1615146 



CONCURSOS 
nuevos 

MINISTERIO DE OBRAS 
Y SERVICIOS PÚBLICOS 



Secretaría de Obras Públicas 



OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN 

Expte. «.715 - rrov. - 19S5 

CONCURSO 

v Llámase a concurso abierto externo cíe 
antecedentes y oposición a tofif fines de 
cubrir el cargo de Jefe de la Inspscción 
de Obras de Santa Fe. — El aspirante 
que resulte «signado revistará en la Cla- 
se XV, percibirá el sueldo corrasponaíen- 
te a ella y los adicionales correspondien- 
tes. Astoxismc- devengará, en el caso que 
deba ser trasladado, en concepta de "des- 
arraigo", el 50% de ía parte fija del 
sueldo básico de la clase mencionada. — 
La designación se efectuará en forma 
interina "a prueba" y por el término de 
hasta seis mesas, a cuyo vencimiento 
se considerará la confirmación del inte- 
resado. — Lo* postUiSiites deberán re- 
unir los siguientes requisitos: Ssr argen- 
tino nativo c naturalizado, poseer con- 
diciones morales de conducta y aptitud 
física para 1» función y tener título de 
ingeniero civil o acreditar antecedentes 
técnicos afines al cargo concursado. — 
Dejar expresamente establecido que no se 
considerarán reclamos referentes a con- 
cesión de beneficios no determinados en 
el presente llamado. — Las presentacio- 
nes podrán hacerse en la Dirección de 
Personal, Ayacucho 760, Capital, o en 
el Distrito Santa Pe, los que asimismo 
proporcionaran toda información al res- 
pecto. — Plazo presentación: 27 de mayo 
de 1966. 

e. 125 N> 4.826 r 1615166 



Expte. 43.259 - Frov. - 19S5 
CONCURSO 
Llámase a concurso abierto externo fie 
antecedentes y oposición a los fines de 
cubrir la vacante de Jefe de la Oficina 
Técnica del Distrito Reconquista (Santa 
Fe). — La designación, en caso que la 
institución lo considere necesario o con- 
veniente, se hará "a prueba" y por el 
término de seis meses. — El aspirante 
que resulte designado revistará en la 
Clase XI, percibirá la retribución básica 
pertenciente n ella, los adicionales por 
cargo jerárquico y por estudios cursados, 
y además, las bonificaciones por cesto 



OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN 

Expte. 14.15* - PfM. - 193d 

CONCURSO 

Llámase a concursa abierto externe de 
antecedentes y oposifiiuu a los fines de 
cubrir la vacante de 2P Jefe del Distrito 
Corrientes. — El aspirante que resulte 
designado revistará ea ia Clase XV del 
Escalafón de Obras Saratanas de la Na- 
ción y percibirá cemo r.trtbucion la co- 
rrespondiente a esa casi, mas los aaicte- 
nales por cargo jerárquico, por antigüe- 
dad en la Administración- Nacional, por 
estudios cursados y pe», responsabilidad 
directa en el ssrvicio j» además, las bo- 
nificaciones por costo de vida y por 
salario familiar. — Kt postulante que 
resulte designada tendrá; obligación de 
radicarse en ¿a ciudad de Corrientes y co- 
mo compensación, para el que no tanga 
residencia actual en ia misma o dentro 
de un radio ce 100 küómstros se le reco- 
nocará en concepto de "dssarraigo", un» 
suma mensual equivalente al 50 % del 
importa da .a parta fija del sueldo básico 
correspondiente a la ciase XV. Además 
se le liquidaran los gastos de traslado y 
se le otorgarán ios jatsaj:s que regla- 
mentariamente s:í r.conozcan a los agen- 
tes de la Institución. Para poder optar a 
este cargo, .os aspssaiue» deberán re- 
unir los siguientes requisitos: Sar argen- 
tinos, nativos o naturalizados, jwseer 
condiciones morales de conducta, aptitud 
física para c cargo y tenar título habi- 
i litante de ingeniero civil y|o hidráulico, 
I electromscánico, industrial, química o si- 
! milar, otorgado por Universidad Nacional 
i y estar inscripto en el Corosjo Profesio- 
nal respectivo con la matríeu.a al día. — 
La designación, si la Institución lo con- 
sidera conveníante, podrá hacerse "a 
prueba", por el término de sais meses, 
prorrogable hasta un ano. — Las pre- 
sentaciones podrán hacjrsa en la Direc- 
ción de Personal, Ayacucho 790, Capital, 
o en cualquier distrito del interior, acom- 
pañando sus datos pjrsonalss, los ante- 
cedentes de su actuación y su "curricu- 
lum-vitae". — Plazo presentación: 27 de 
mayo de 1963. 

e. 12JS N» 4.824 v 16!S*6Í 

OBRAS SANlTARíAS DE LA NACIÓN 

Espte. 9.607 - Fres. - 1366 

CONCURSO 

Llámass a concurso abierta externo de 
antecedsntss y oposición a les fines de 
cubrir la vacante de 9 Jaíe del Distrito 
San Juan. -— El aspirante que resulte 
designado revistará en la Clase XV del 
Escalafón de Obras Sanitarias de la Na- 
ción y percibirá como retribución la co- 
rrespondiente a esa ola», más los adicio- 
nales por cargo Jerárquico, por antigüe- 
dad en la Administración Nacional, por 
estudios cursados y por responsabilidad 
directa en el servicio >,. además. Jas bo- 
nificaciones por costo tie vida y por sala- 
rio familiar. — El postulante que resulte 
designado tendrá ob.igación de radicarse 
en la ciudad de San Juan y como com- 
pensación, para el que no tenga resi- 
dencia actual en la misma o dentro de 
un radio de 100 kilómetros, se le reco- 
nocerá, en conespto de "desarraigo", una 
suma mensual equivalente al 50% del 
importe de ia parte fija del sueldo básico 
correspondiente a la Ciase XV. Además, 
se le liquidarán los gastos de traslado y 
se le otorgarán les pasaj:s que reglamen- 
tariamente se reconozcan a los agentes 
de la, Institución. — Para poder optar 
a este cargo, los aspirantes deberán re- 
unir los siguientes requisitos- Ser ar- 
gentinos, i nativos o naturalizados, poseer 
condiciones morales y de conducta, ap- 
titud física para el cargo y tener titulo 
habilitante de ingeniero civil yio hidráu- 
lica, electromecánico, industrial, químico 
o similar, otorgado por Universidad Na- 
cional y estar inscripto en el Consejo Pro- 
fesional respectivo con la matricula al 
día. — La dignación, si la Institución 
lo considera conveniente, podrá hacerse 
"a prueba" por el término de seis meses, 
prorrogable hasta un año. — Las pre- 
sentaciones podrán hacerse en la Direc- 
ción de Personal, Ayacucho 760, capital, 
o en cualquier distrito dei interior, acom- 
pañando sus datos parsonales, los ante- 
cedentes de su actuación y su "enrrku- 
lum-vltae". — Plazo presentación: 27 do 

mayo de 1966. , 

e. 12)5 N« 4.885 v. 161341, 
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AVISOS OFICIALES 

ANTERIORES 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Secretaria de Hacienda 



CAJA NACIONAL DE AHORRO 
POSTAL, 

. KttGLAMENTACION PA^iA IiA 
HISTlilliüCION DEL FOifDQ BE 
. OIÍKAS DE ÁVUDA, PREVISIÓN 
V BENEFICIO SOCIAL 

(Articulo 85' Inciso c) de la 
i -Carta Orgánica) 

, i — l DISPOSICIONES GENERALES: 

Artículo 1* — „Se entenderá por obra 
do ayuda, previsión y beneficio cocía] 
aquella que so dirija esencialmente a 
cuidar o mejorar las condiciones físicas, 
Intelectuales o morales del pueblo, que 
cumpla finalidades o preste servicios 
• -de utilidad pública o tonga como prin- 
1 'clpal objeto el bien común y que se 
■ realice con propósitos ajenos a toda 
: idea de lucro, beneficio o ganancia- 
Artículo 2* — La distribución de las 
Utilidades a que so refiero el .artículo 
S0° inciso' c), de la Carta Orgánica, se 
llevará a efecto mediante la adopción 
de planes orgánicos que permitan reali- 
sar ¡a mejor y mis equitativa aplica. 
ción de tales bu mas y consolidar los 
principios del ahorro, como virtud -y 
norma de carácter, en todas las esfe- 
ras de la población. 
- Alíenlo 3? — La inversión de las su- 
mas con quo se contribuya a las obras 
tfe ayuda, previsión y beneficio social 
quo desarrollen instituciones públicas o 
privadas, se hará directamente por la 
Claja, siempre que no medien circuns- 
tancias según las 'cuales resulte de ma- 
yor utilidad, y conveniencia autorizar a 
la Institución favorecida para la corres, 
pónchente inversión, en la forma y con 
I03 recaudos que establece la presente 
reglamentación. 

Artículo 4 ? — Siempre quo su respec. 
Uva acción social se desarrolle con su- 
jeción a lo establecido en el articulo 1», 
la Caja podrá contribuir con las sumas 
a que se refiere el artículo 85*, inciso c), 
de ln' Carta -Orgánica, a la obra de las 
instituciones públicas o privadas que &n 
mencionan -a continuación con carácter 
enunciativo; 

u) de beneficencia o asistencia do 
personas necesitadas, de cuidado 
de enfermos o amparo de ínvíili- 
dos, niños o ancianos {asilos, co- 
lonias, hospitales, hospicios, salas 
de primeros auxilios, enfermerías, 
dispensarios u otros estabiecimien. 
tos de sanidad, maternidades ."" o 
casas cunas, etc.): 
h¡ Culturales o de enseñanza, cientí- 
ficas, literarias o artísticas tes- 
cuelas, colegios, bibliotecas, aca- 
demias de investigaciGn, congre- 
sos o conferencias, etc); 
ct las que tengan por fin principal 
él sostenimiento de becas p rt es- 
tudios especiales; 
d j las religiosas o piadosas; 
a) las quo tengan fine» deportivos o 

■de recreo y sano esparcirá ento; 
/) las asociaciones mutual'stas, socie- 
dades cooperativas, cooperadoras 
escolares y sociedades de fomento; 

S) cualesquiera otras instituciones, 
asociaciones, sociedades, corpora- 
ciones o eutidadcs anillólas a las 
expresadas. 

Articulo 5* — Las sumas que se des- 
tinen para obras de ayuda, previa 6n 
y beneficio soc.ai deberán aplicarse en 
cada cuso a fines, obras, servicios o 
prestaciones concretamente determina- 
dos y con especificación del gasto res- 
pectivo. En consecuencia, no podrá 
otorgarle suma alguna en concepto do 
contribución o subsidio de carácter e- p e- 
nérlco, para ayuda o gastos de soste- 
nimiento de instituciones públicas o pri- 
vadas, sin especificación del objeto o 
[In concreto del gasto. 

Articulo G f — Los beneficios del í¡r- 
tíeuio 85». Inciso c;, de la Carta Orgá- 
nica serán otorgados directamente por 
la Presidencia de la Caja, sin perjuicio 
<3e dar cuenta al Consejo de Admin's- 
¡ración. 

Ai-iimlo 7' — Las autoridades de lo- 
da institución pública o prlvada s qu.' so- 
licite o reciba alguna suma de la Caja 
para obra de ayuda, .previsión y bene- 
ficio social.-estarán en la obligación do 
facilitar las inspecciones que disponga 
e3ta Administración, siiminfstríindíle to- 
da ia Información que requiera y ob- 
servando las; indicaciones que formule 

Artículo 8t — Toda obra, donación 
o contribución que se realice con las 
sumas a que se refiere el arf'eulo 85*, 
inciso c), de la Carta Orgánica de- 
berá ser_ objeto de inscripciones o es- 
pecificaciones adecuadas que individua- 
licen púMlcamente la procedencia de 
los fondos. 



Artículo 9* — La resolución que 
acuerde una suma según lo dispuesto 
por la presente reglamentación, determi- 
nará, el plazo dentro del cual deberá re- 
alizarse la correspondiente inversión, 
por parte de la institución favorecida. 

II - DEL REGISTRO DE " ^ 

INSTITUCIONES 

Artículo 10 — A los efectos dispues- 
tos por el artículo é", se llevará un 
registro de las instituciones publicas y 
privadas que la Caja considere mere- 
cedoras do que se les acuerde alguna 
suma para obras do ayuda,' previsión 
y Beneficio social. 

Dicho registro — Bln perjuicio de los 
demás elementos complementarios del 
mismo — , consistirá en un libro debida- 
mente follado y rubricado on que se 
anotarán, por número correlativo Jas 
entidades cuya inscripción So disponga, 
con las . especificaciones principales a 
que se refiere e l artículo 12» y Ja men- 
ción expresa de la resolución por la 
que se ordenó' la correspondiente Ins- 
cripción. 

Artículo 11 — Á efectos de hacerse 
acreedor del beneficio correspondiente, 
el organismo recurrente deberá solicitar 
su inscripción en el registro respective 
en la forma que se indica en. el artículo 
12«, inciso 1) y Osta será dispuesta 
po r resolución de la Presidencia de la 
Cuja. Excepcionalmente, cuando la ur- 
gencia de necesidad de la recurrente lo 
justificare debidamente, se autorizara n 
cumplimentar este requisito dentro de 
los noventa días posteriores de efectu.-v 
da la donación. 
Articulo 12 

1} Se formará para cada institución 
que„pueda ser favorecida, un es.. 
' pedieute donde cí""~'c-i todos los 

antecedentes relacionados con ía 
vida de la misma, detallando: '.r\ 
comprobación, de su existencia; 
nonure, domicilio, naturaleza y 
objeto: acción social que desarro- 
lla y si esta se halla de acupríto 
con el monto de los recursos de la 
institución; necesidad indudable 
fle ia obra para la que so solicita 
Ja ayuda de ia Caja o de la que 
ésta so propone realizar por inter- 
medio do la Institución; nombre 
de ia persona real o jurídica que 
la sostenga o dirija; número de 
ocneficiarios; prestaciones que 
realiza; cuotas que se perciben; 
personal rentado y honorario t¡6 
preste servicios: recursos y gastos 
anuales (con especial dctermia^. 
ción de si recibe algún subsidio 
nacional, provincial o municipal); 
memoria y balance; estatutos, re- 
glamentos y demás informaciones 
cuyo conocimiento se considere ne- 
cesario para apreciar con claridad 
Ja situación económica y financie 
ra de la institución. 
-) Cuando se trato de instituciones 
públicas, se tendrán en cuenta su 
naturaleza e importancia y las de 
cía raciones e Informes de 'sus auto 
ridades a los efectos de las com. 
probaciones i'elacionndas con los 
datos, antecedentes y demás ele 
inentos do información o de Juicio 
indicados en el apartado anterior 
3) >:n este expediente so dictará la 
resolución del caso que ordene la 
inscripción en el registro a que 
se refiere el articulo 10 o que de- 
termine la improcedencia de tal 
inscripción. 
Articulo 13 — La. formación del ex- 
pediente a que se refiere el artículo Vi 
será dispuesta de oficio por la Admí. 
nistración de la Caja o a petición de 
parte interesada. 

Articuio 11 — La personería de his 
instituciones religinsas o afines a las 
que no se hubiese acordado personerírs 
jurídica, so acreditará con la constancia 
respectiva que expida la Curia Ecle 
Elástica. 

Artículo 15 — . La Caja, cuando así lo 
crea conveniente, eh atención a la in:. 
portancia do la cuma acordada para 
determinada obra de ayuda, previsión 
y beneficio social, podrá exigir a las 
Instituciones privadas favorecidas la ob 
tención de la personería jurídica. 

ÍÍI — DE. LA RENDICIÓN DE ' 
CUENTAS 

Artículo IB — Las instituciones fa. 
vorecidas rendirán cuenta detallada de 
las sumas que .perciban de la Caja. 

Articulo 17 

1) Para facilitar e! examen de las 
rendiciones de cuentas, se remití 
ri a las instituciones favorecidas, 
Juntamente con la respectiva co. 
municación do pago,, un formula- 
rio "nota de remisión" y otro con 
las Instrucciones referentes a los 
requisitos quo deberán llenarse en 
la presentación de 'dichas rendí, 
ciones. Se establecerá además, en 
• este último formulario, que la* 
cuentas do inversión de fondos de 
berán acompañarse de: 



a) El formulario "nota de remi. 
sión", que so' devolverá, sellaao 
y firmado por la autoridad a 

■ cuya orden se haya liquidado 
la. suma acordada por la Caja, y 

b) Un balance que. llevará al "Da 
be" únicamente la cantidad re. 

cibida de la Caja y al "Haber" 
el detalle do los pagos efectua- 
dos. Esto balance, como asi- 
mismo los comprobantes res- 
pectivos, numerados correlati- 
vamente, llevarán la firma dS 
la misma autoridad' a que se 
refiere el apartado anterior, 
refrendada por el tesorero de 
la Institución favorecida o por 
quien corresponda en su lugar. 

2) I.as cuentas que se presenten de- 
berán ser originales, sin excepción, 
y en las mismas s(¡ especificará la 
fecha (día, mes y año) que co- 
rresponda y la cantidad de mer- 
caderías o elementos suministra- 
dos, con sus precios unitarios. 

3) Los recibos extendidos- en formu- 
larlos especiales y resúmenes, de- 
berán ser acompañados de las fac- 
turas a que se refieran y en elto3 
se expresará en letras y números 
el importe recibido. 

4) No" se aceptará ningún recibo *'a 
cuenta de mayor cantidad" o como 
"saldo" ni "a ruego", debiendo en 
todos los casos firmar personal- 
mente el interesado, y, de no sa- 
ber hacerlo, poner su impresión 
digital. 

Articulo JO — Cuando se trate de 
tas presentada por la institución favo- 
recida será examinada por la Admlnis. 
tración de la Caja, que no liquidará un 
nuevo pago mientras no se dicte reso- 
lución favorable con respecto a dicha 
rendición de cuentas. 
IV — DE I.A PERDIDA DEL 
BENEFICIO 

Artículo :tí) — Cuando se trato de 
bienes muebles o Inmuebles ''donados por 
la Caja — o a cuya adquisición haya 
contribuido la Caja — , cojí el fin de que 
sean- utilizados en forma permanente 
por ia institución favorecida, no podrán 
destinarse a otros fines que los previs- 
tos por la Caja," ni podrán enajenarse 
sin autorización previa y expresa de la 
misma. 

Artículo '20 — Producirá la púrdida 
de la suma acordada por la Caja y de- 
berá precederse a su inmediata resti- 
tución' y pago de los correspondientes 
intereses, sin perjuicio de las demás ac- 
ciones legales a que hubiere lugar: 

a) El empleo total o parcial de dicha 
suma con un destino diferente de 
aquel para el que ha sido acor- 
dada ; 

b) La falta de aplicación de dicha 
suma, en la forma determinada 
por la Caja, dentro del plazo i 
que se refiere el articulo £)*; toda 
prórroga del mismo deberá ser 
previamente Justificada por ia ins- 
titución favorecida y autorizada 
por la Caja; 

c) Cualquier falsa información sumi- 
nistrada a la Caja por la institu- 
ción favorecida; 

d) La rendición de cuentas que no 
se ajustare a las indicaciones for. 
muladar al respecto por la Admi- 
nistración de la Caja, la falta de 
rendici. n de cuentas de la suma 
recibida y ei incumplimiento del 
requisito de inscripción en la for- 
ma do excepción establecida en 
el artículo 11: transcurridos tres 
meses de la fecha de pago: 

e) La negativa por parte de sus au- 
toridades a suministrar las infor- 
maciones qua se soliciten a la ins 
títución favorecida o la negativa 
a dar cumplimiento a las indicn- 
ciones de la Caja: 

f) La inobservancia de cualquier dis- 
posición de la presente reglamen- 
tación cuyo cumplimiento incumba 
a la institución favorecida; 

g) La "malversación de los fondos re- 
cibidos; 

,h) El traslado de la institución fa- 
voreéida de' una localidad a otra. 
cuando la Caja considere que con 
el cambio de domicilio se alteran 
las obras, fines, servicios o presta 
ciones que se tuvieron en cuenti 
al acerdar- aquella suma; 
i) Todo atentado contra la moral, el 
orden público o las buenas costum- 
bres o la prédica de ideas que 
contraríen los principios estable- 
cidos por la Constitución Nacional - 
La falta de cumplimiento de cualquie- 
ra de los ,requ itos precedentemente 
enunciados, motivará además la pórdidu 
de todo derecho de percibir eventuales 
beneficios futuros y l,i' automática can- 
celación de la' inscripción en el registro 
respectivo. 

Artículo 21 — La pérdida de la suma 
acordada por. la Caja, según lo estable- 
cido por los artículos 1 9 y 20. so dis- 
pondrá por resolución del Consejo do 
Administración de la Caja 



V — DISPOSICIONES 

COMPLEMENTARIAS 

Artículo 22 — A los efectos de qua 
las instituciones interesadas puedan so- 
licitar su lnscrlpción_en el registro a 
que se refiere el articulo 10, la presento 
reglamentación será publicada por dlea 
(10) días en el Boletín Oficial de la 
Nación. 

Articulo, 2S — Cuando la Caja no 
realice directamente las adquisiciones 
respectivas, con destino a las institucio- 
nes públicas o privadas que desarrollen 
una acción de ayuda, previsión y bene- 
ficio social, talos instituciones, favore- 
cidas con una suma para la adquislciín 
de instrumental, elementos de t^oajo, 
mobiliario, ropas, libros, útiles escola- 
res, etc., deberán efectuar en todos los 
casos un concurso de precios público o 
privado, según quo dicha suma exceda 
o no de cincuenta mil pesos, cuyo ex- 
pediente será eometido, con las adjudi- 
caciones que corresponda a considera- 
ción de la Caja como medida previa al 
informe de pago. 

Artículo 24 — Las sumas que Sí 
acuerden a las instituciones públicas, o 
privadas que desarrollen una acción da 
ayuda, previsión y beneficio social, y 
que superen la cantidad de cien mil De- 
sos, se abonarán de una sola vez o en 
cuotas, según la naturaleza del trasto 
respectivo, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la preserfte re- 
glamentación. 

Artículo 23 — En el caso de solici- 
tarse alguna suma en concepto de con- 
tribución para !a realización de congre- 
sos científicos, literarios o artísticos, pa- 
ra conferencias de índole .cultural, oara 
estudios especiales, deberá Fometerea 
previamente a consideración de la Caía 
el respectivo, presupuesto de gastos v 
ésta determinará con precisión en qufi 
forma y con qué objeto se aplicará la 
suma que resuelva otorgar. Cuando so 
trate de compras o adquisiciones, loa 
responsables de los fondos entregados 
por ia Caja deberán ajustarse a lo dis- 
puesto por el artículo 23. 

Artículo SO — Si conviniere' proceder 
a Ja inversión de alguna suma para 
obras Se as-uda, previsión y beneficio 
social, en casos no previstos por la pre- 
sente reglamentación, la Caja dispon- 
drá especialmente el procedimiento a 
seguir, con sujeción a normas que con- 
cuerden en lo fundamental con la ló- 
gica y el espíritu de las presentes dis- 
posiciones. 

Artículo 27 — 

1) Será en todos los casos facultad 
exclusiva de la Caja el otorga- 
miento de una recompensa, con las 
sumas a que se refiere el articulo 
SS, inciso c). de la Carta Orgánica, 
por ''cualquier prestación de ser- 
vicios que favorezca la educación 
o fomento del ahorro". En conse- 
cuencia, nadie podrá reclamar o 
pretender derecho alguno sobre el 
particular. 

2) Se entender., por "prestación de 
servicios que favorezca la educa- 
ción o fomento del ahorro" aque- 
lla Que contribuya, en forma real 
y positiva: 

a) Al desarrollo y perfecciona- 
miento de la cultura económica 
de la población y de sú apti- 
tud para el ahorro; 

b) Al incremento, progreso o me- 
joramiento de km prácticas 
previsoras, y 

c) A extender, difundir o intensi- 
ficar el conocimiento de ios 
virtudes del ahorro y especial- 
mente de los beneficios de su 
realización por medio de la Ca- 
ja Nacional de Ahorro Postal, 

l) La presiació.i de un fervicio de es- 
ta. índole deberá tener cierta reíru- 
la'ridcd o continuidad, cuya dura- 
ción indispensable apreciará la Ca- 
ja en cada caso; dicha prestación 
no podrá aparecer en niodo alguno 
como un acto aislado, esporádico o 
accidental o sin secuela útil y e f i- 
caz para los fines indicados en ol 
apartado anterior. Será también 
condición "sine qua non" de vi 
prestación el cumplimiento de ia 
ml?ma con propósitos ajenos a to- 
da idea do lucro, ganancia o bene- 
ficio personal, 

í) Cuando se trate de iniciativas, pla- 
nes o proyectos, no podrá recom- 
pensarse al autor mientras.no ha- 
yan sido adoptados y puestos en 
práctica por la Caja, verifica ndnso 
la obtención de buenos resultados. 

5) La recompensa será proporciona- 
da a la naturaleza e importancia 
de la respectiva prestación, pero 
no podrá exceder en ningún caso 
do la suma de cincuenta mil pesos 
moneda nacional 

6) No podrá recompensarse con suma 
alguna, por prestación de servicios 
de esta naturaleza — que constl- 
tuye obligación inherente a sus 
funciones — . n los empleados de ia 
Administración do la Caja ni .vi 
personal que atienda sus servicio?, 
aunq-:? pertenezcan a otras enti- 
dades. 

e.0i3 N» 4.3S9 v.lG&tee 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGUKdJAjJ SUtíl AL, 

Cita por el término do diez dina a loa 
heredemos que tengan derecho a perci- 
bir las indemnizaciones depositadas en 
esta Caja de Accidentes del Trabajo 
Ley 9.6*8. sito en la calle Junln nume- 
ro ltf<¡0, Capitm .Federal. ALVAKEZ 
¿«ENOJO JÜOiKES: ALVAREZ, AL- 
FREDO ATAIMASIO: BORDA, CARLOS 
HUGO- BARRIOS, OAB1NO; BAEZ. 
RAMÓN VICENTE; BONATTI, JUAN 
EMILiO; BARHAZA, LUIS; BERTO- 
NE, MATEO; CONTRERÁS, JOSÉ AL- 
CADIO. CAPELLI. JUAN ARMANDO; 
CAMPAGNO, JOSÉ FRANCISCO: CA- 
RABaOAL, SEGUNDO BONIFACIO; 
CIOTT1, JUAN PROFETA; CAMPOS. 
LUIS KUBEN; CHAMORRO. TEÓFILO 
EUFEMIO; FRESCA, ROQUE; GA- 
LEANO ANDRÉS; GAMERO, AMA- 
LIA LORENZA; GA1LLARDOU, 
EDUARDO; GONZÁLEZ. CARLOS; 
GU1LLONE, FRANCISCO ALEJO; 
1ARU3SI, MIGUEL ÁNGEL; IBARBIA. 
JUAN CARLOS; MENDOZA, SINFO- 
RIAN<.'r MAZZA, RAMÓN GUADALU- 
PE; MARTÍNEZ, NICOLÁS TOLF.N- 
TINO; MUSTAFA, IRMA GREGORIA; 
MI LE. OMAR RAÚL: MARTÍNEZ. 
JUAN- MANCINI. HUMBERTO; NA- 
VARRO, MARCELO: NAIDICH, GRE- 
GORIO LEONARDO: OCHOA, CAR- 
LOS RAFAEI : OLMOS. M1COR ROSA- 
LÍA 'AMPOS DE; PEDRAZA, JOSÉ 
ANTOMIO- RAMUNDO. MAURO; RET- 
NOSO. CARLOS ALBERTO: REGIIEL 
RA. JOSÉ- ROSLES, PEDRO PABLO; 
RIGOU, WALTEF MARIO: ROLDAN 
MARIO ENRIQUE; RETAMAL, SE- 
BASTÍAN PEDRO: SANGUINO. FE-.I- 
PE; SÁNCHEZ, ROBERTO VÍCTOR; 
VERGA R A, JUAN FAUSTINO: VALE- 
RIO. SEGUNDO: VETAZQUEZ. AGUIL 
JUAN ANDRÉS; VIDAL. EDUARDO 
CONSTANCIO; WOLPDYKO, ESTE- 
BAN- ZANARDI, ÓSCAR ÁNGEL 
FRANCISCO . 

e.29|d-N» Í.276-V. 1215166 

REMATFS [UDIC1ALES 

NUEVOS 



JUZGADOS NACIONALES 
EN LO COMERCIAL 



N« 10 



Juzgado de Comercio N» 10, Secreta- 
ria N» 19, comunica por dos días en au- 
tos "GORR, HERNALDO — Quiebra", 
que el martiliero L. N. Cortés Funes 
rematara el sábado 31 do mayo, a las 
9.30 horas, en Brasil 1396, las mercade- 
rías, efectos e instalaciones del negocio 
de artículos para hombrss án "Itai^or , 
eon'ormo al inventario ds fs. 47149 de 
dichos autos. — Sin baso, seña 30 o|o, 
comisión 10 o|o. Entrega inmed'ata. • — 
Exhibición: Jueves 19 y viernes 20, de 
10 a 12 horas. Informes: Avda. L. N. 
Alem 619, T. E. 82-1056 y 6952. 

Buenos Aires, 4 do mayo do 19G6. — 
Carlos Alberto Cornejo, secretario. 

$ 1.360. — e.l2|6 2Í° 14.392 v.lS|5|66 
(Continua en la P.íg. 26) 



REMATES JUDICIALES 

ANTERIORES 

JUZGA t>OB \ Al ION ALES 
EN LO CIVIL 



N» 3 



Juzgado Civil N' 3, Secretaría N» 6. 
comunica por diez dias en el Juicio RE- 
TES DE HEDÍA Y. VACA, RAMONA- 
ROSA y otras cIBONETTO o BONET- 
TO y COCfOZ. MARIO B. y otros 
Biejecución hipotecaria, que- el martilie- 
ro José E. Miruri, rematará el Domln- 
go 16 de Mayo a los 16 boras. en ta 
misma, finca ubicada en Martínez. Par- 
tido San Isidro, Prov. Buenos Airea, 
con frente a la Av. Santa Fe 193t, 
con superficie de 268 m. c. 1.500. Ba- 
se: I 812.600. La clausula 4* de la 
escritura do hipoteca dice: "que lis 
deudores no podrán arrendar el Inmue- 
ble gravado sin consentimiento por es- 
crito de los acreedores y en el en so de 
ejecución deberán entregar la finca des- 
ocupada dentro de los sesenta días de 
lnciada la misma". 8 o o a cuenta de 
prpcio. '8 cío de comisión, — Rueños 
Aires, 36 Abril de 1916. — 'Herlberto 
Enrique Ballerlni. secretario. 

? 8.400.— e.2l6 N° 12.487 V.13I5I06 

(Continúa «n la Vág. 30) 



CONVOCATORIAS 

ANTERIORES 



AUTO PRANCE S. A. C. I. F. 

CONVOCATORIA 

A Asamblea General Ordinaria 
Convócase a Asamblsa Gsneral Ordl-' 
naria para el día 16 de mayo de 1963. a 
las 11 horas, en Córdoba 937, piso 4*, pa- 
ra tratar el siguiente: 



ORDEN DEL OÍA: 

V> Consideración documentos art. 347, 
inciso 1* del Código de Comercio, ejer- 
cicio 3016165., 

2* Honorarios de directores y sindico. 

3? Remuneración a acordar al director 
señor Absl Lipcvetzky por sus tareas téc- 
nico administrativas, conforme al articu- 
lo 16 de los estatutos. ' 

4' Fijación del número y elección de 
directores, y de síndicos titular y su- 
plente. 

5* Elección de dos accionistas paar fir- 
mar el acta. — El ' Directorio. 

$ 4.000.— e.6!5-N? 12.503-v.l2|5¡66 



FBíOTEX S. A. I. C. y F. 

Convócas3 a los señores accionistas a 
Asamblea General Extraordinaria el .día 
16 de mayo, a las 18 y 30, en Montevideo 
498, para considera* el slguisiite 
ORDEN DEL ;DIA; 
1» Reforma estatutaria: aumento de 1 
capital autorizado a. m$n. 50.000.0"00. 

2' Designación de dos accionistas para 
firmar el acta 

t 2.200.— e.6|5-N» 13.445-v.l2!5|66 
(Continúa en la P&g. 39) 



LICITACIONES 

N n-E V AS 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 



SECRETARIA GENERAL 

' DR1ECCION DE ADMINISTRACIÓN 
Y" ESTADÍSTICA 
Departamento de Contrataciones 
y Suministros 
Balcarce 50 2do. piso - T. E. 33-9152 
-■ Capital 

Licitación Pública N» 20G - 2* llamado 
Llámase a licitación pública para el 
dia 17 de mayo de 1936, a las 12,30 hs„ 
a los efectos de contratar un sarvicio de 
transporte de bolsas de cemento portiand 
desda "Cacique", Barker, Fcia. de Bue- 
nos Aires hasta la localidad de Adrogué 
(Pela. Bs. As.). -r . 

El pliego de condiciones con las espe- 
cificaciones se encuentra a disposición 
de los interesados, en las oficinas del 
Departamento de Contrataciones y Su- 
ministros, donde tendrá hipar el acto de 
apertura. 

e.l2|5-N? 4.837-l'.13|5|66 

MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIO RES Y CULI O 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN 
Licitación Pública N» 
Llámase a licitación pública N* 9, pa- 
ra la adquisición y confección de 700 
juegos (de 2 unidades cada uno) de 
chapas patentes para automotores, con 
fileto -periférico en" relieve y esquinas 
redondeadas. — La apertura de las pro- 
puestas que so presenten tendrán lugar 
el día 19 de mayo de 1966, a las 17 
horas, en la Dirección" General de Ad- 
ministración, calle Venezuela N» 155, 
con la presencia de los interesados que 
concurran. Las condiciones técnicas, es. 
peficaciones y modelos de las mismas, 
están a disposición de las firmas inte- 
resadas, en la División Adquisiciones y 
Contratos, calle Venezuela N p 1 55, 3* 
piso, Capital Federal. — Buenos Aires, 
12 de "mayo de 3 966. — El Director 
General de Administración. - 

e,12|5 N« 4.784 v.lG|5|0p 



DIRECCIÓN G^NjtiRAL DE 

oUaiíiNiSTitOS DEL ESPADO 

Expíe. N» »Í3.003,C« 

" Llámase a licitación pública para la 
Prov.. de paiie'es varios ■ — ■ LEiíC, 

^La apertura de las propuestas se reali. 
zara el dia ID de mayo de 1966, a las 
1S.20 horas. , — Plieso de condiciones y 
presentación de propuestas, Hipólito 
yrisoyen N* '1336, Capital, T. E. 37- 
DÜ51, Int. 50. 

Cl 2|5 N° 4. 812 v.l6[5¡Gü 

- DIRECCIÓN GENERAL DE 
SÜMfNiSTIÍOS DEL ESTADO 
lüsnte. N' Sl5.44ü|03 
Llámaso a licitación pública para la 
reparación de ascensores — DGSE. 

La apertura de las propuestas se reali- 
zará el dia 20 de mayo de 1960. a las 
13 horas.' — Pliego de condiciones y 
presentación de propuestas, Hipólito 
jTrisoyen N» 1230, Capital, T. E. 37- 
9051. Int. 50, 

e.l2[5 N* 4.8. S V.16|5J6G 



ML\ISTERIO_ DE ECONOMÍA 

Secretaría áe AericuJtuin 
y Ganadería 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
SANIDAD ANIMAL 

SERVICIOS DE LUCHAS SANITARIAS 
SELSA 

Llamase a licitación pública N» 15)66, 
para el día 23 de mayo de 1966, a las 
17 horas, con el objeto de contratar la 
provisión de heladoras eléctricas (tipo 
comercial y familiar), microscopios, con 
equipo de fotografía, equipos comple- 
tos para diagnostico por inmuno fluo- 
rescencia, lupas estereoscópicas, centrí- 
fugas de pie y da mesa, y sillas metá- 
licas tapizadas c! plástico. 

El pliego de condiciones se encuen- 
tra a disposición de los, interesados en 
el Servicio de Luchas Sanitarias —SEL- 
SA — Administración y Contabilidad,' 
Compras y Suministros, Ding. J. A. Ro- 
ca 761, ler. piso. Capital Federal, den- 
tro del horario de 9 a 12.30 y de 14 
a 18 horas, lugar donde so procederá 
& la apertura de sobres. 

C.1 2 5 N» 4.811 V.1S|5[66 

Secretarí a de H acienda 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

Llámase a licitación pública N» 94, 
para la provisión de artefactos de ilu- 
minación. — Apertura: 26I5|66, a las 
16 hs., en la Gcia. Dptal. de Adminis- 
tración, Div. Compras. ■ — Pliegos en 
li m!°ma, Bmé\ Mitre 326, piso 3', lo- 
cal 310. 

e-12|6 N' 4.7S5 V.16|5|66 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
V'jUbllClA 

CONSIi>d~ÑA<JUJjj¡AIi DE 

l'ROi'ECCION DE MENOitES 

Exiied lente N' 3.205(60 

Llámase a Licitación Pob.ica N» 7S]66 
pai-a el día 19 del me3 de mayo de 
1966, a las 14 horas para subvenir las 
necesidades que a continuaclun se de- 
tallan: Solicita adquisición de material 
practico de Física con destino a: Ins- 
pección General de Enseñanza — In- 
dependencia 353 — Cap, Fed., durante 
el ejercicio fiscal 1966. 

La apertura de las propuestas ten- 
drá, lugar en el Departamento de Con- 
trataciones de la Dirección de Adminis- 
tración del Consejo Nacional de Pro- 
tección de Menores, sito en Laválle nu- 
mero £üS3 — ler. piso de Capital. Fe- 
deral, debiendo dirigirse para nóminas, 
de efectos c informes al citado Depar- 
tamento. ~ 

Buenos Aires, 12 de mayo de 1S66. — 
El Director de Administración. 

e.!2i5 N» 4.ÍSG V.16|6|66 
CONSEJO NACIONAL DE 
PROTECCIÓN DE MENORES 
Expediente N» «7.729105 

Llámase a Licitación Pública N» 79|66 
para el día 19 del mes de mayo de L966, 
a las i» horas para subvenir las nece- 
sidades que a continuación se detallan: 
Solicita adquisición de artículos para 
ropa v uniformes y equipos con 'ae3ti- 
no al Instituto Domingo Faustino Sar- 
miento — A\da. Provincias Unidas 1601 
Lomas del Mirador durante el ejer- 
cicio fiscal 1966. 

La apertura de las propuestas ten- 
drá lugar en el Departamento do Con- 
trataciones de la Dirección de Adminis- 
tración del Consejo Nacional de Pro- 
tección do Menores, sito en Lavallc nú- 
mero 2083 — .'ler. piso de Capital Fe- 
dera), óebienló dirigirse para nóminas 
de ' efectos e informes al citado Depar- 
tamento. 

Buenos Aires, 12 de mayo_ de 19C6. — 
331 Director de Administración. 

C.Í2j5_N' 4.787 v.lGlG[<¡6 
CONSEJO~ÑACIÓNAL DE 
PROTECCIÓN DE MENORES 
Expediente N» 5.1011(10 

Llámase a Licitación Piibl'ca N' S0ICG 
para el día 19 del. mes de mayo de 
19C6, a las 17 horas para subvenir las 
necesidades que a continuación so de- 
tallan: Artículos para ropa, y unifor- 
mes y equipos con destino al Instituto 
Capitán Sarmiento — Olivera, Pcia. 
Bs. As. durante el ejercicio fiscal 19GC 

La apertura de las propuestas ten- 
drá lugar en el Departamento de Con- 
trataciones de ta Dirección de Adminis- 
tración del Consejo Nacional de Pro- 
tección de Menores, sito en Lavalle nú- 
mero 2083 — ler. piso do Cap'tal Fe- 
deral, debiendo dirigirse para nóminas 
de efectos d informes al citado Depar- 
tamento. 

Buenos Aires, 12 de mayo de 19GC. — 
El Director de Administración. 

e.l2|5 Ng 4.788 p.!6l5Í66 
CON SEJO "NACIÓN ATj^DE 
PROTECCIÓN DE MENORES 
Expediente N* 5.10200 

Llámase a Licitación Publica N» 8l|66 
para el día 19 del mes de mayo de 
1966. a las 1S horas píira subvenir las 
necesidades que a continuación se de- 
tallan: Adquisición de arena, cal, ce- 
mento, maderas y otros materiales pa- 
ra conservación con destino al Insti- 
tuto Estela Matilde Otamendi — Sar- 
miento 1427 — San Fernando — Pc'a. 
Bs. As. durante el elercicio fiscal 196G. 

La apertura de las propuestas ten- 
drá lugar en el Departamento de Con- 
trataciones de la Dirección de Adminis- 
tración del Consejo Nacional de Pro- 
tección de Menores; sito en Lavalle nú- 
mero 20S3 — ler. piso de Cap'tal Fe. 
dernl. debiendo dirigirse para nóminas 
de efectos e. informes al citado Depar- 
tamento. , ■ 

f;„o n r<i Aires, i 2 de mayo de 1966. — 
El Director de /■1-iin , '!trp''i^n. 

e.!2¡5 N' 4.789 v.lGtBl66. 



■UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUK 

OFICINA DE SUMINISTROS 
Licitación Pública- N* MI 
Expíe. N» (¿. D. 5251 ¡05 

Llámase a Licitación Pública para Jo 
adquisición de tapones de: goma y cor- 
cho. • 
Apertura de las propuestas: El 1' do 
junio de 1966, a '.as 11 hs., en Of. Su- 
ministras, 

Pliegos: Of. de Suministros, Av. Co- 
lón N» 80, B. Blanca. 

O. 1215 — N" 4.7 90 — V. 10|5l6G 

UNrVERalDAD DE 

BUENOS AIRES 

FACULTAD DE C1ENCLVS 

EXACTAS Y NATURALES 

Expediente A"« '109.8 1.1 
Licitación Pública N9 312 
Llámase a licitación pública pafá la 
provisión de útiles do escritorio, con des- 
tino al Departamento do Comoras do 
esta Facultad. ; ¡ 

Fecha do apertura de la licitación 
el día 23 de mayo de 19 Gj a las 15 horas» 
Retirar Plíesro do Condiciones y de- 
más datos en el Departamento de Conu 
pras, Perú 372, 1" piso, Capital, do 14 
a ltt horas. — El Decano. 

e.l2¡6_Ní 4.S14 v,16|SI6í 

UNIVERSIDAD DE 

.BUENOS AIRES 

FACULTAD DE CIENCIAS 

EXACTAS Y NATURALES 

Expediente N' 40D.440 

Licitación P.'ibllca N» 311 

¿lámase a licitación pública para la 

provisión de material de limpieza, coa 

destino al Departamento de Intendencia 

de esta Facultad. 

Fecha de apcrtuia de la licitación 
el día 23 de mayo a las 14 horas. 

Retirar Pliego do condiciones y de« 
mis datos en el Departamento do Com- 
pras, Pr¡rú 272, 1» p-lso, Capital, do 1* 
a 19 horas. •— El Decano. „,_,„„ 

e.12,5 Ni 4.820 V.1C¡0100 

COMISIÓN LEY 1L338 - AllT. H 9 

•Llámase a Licitación Pública: 

N t 573. — para et día 26 do mayo ds 
19 66 a las 15 horas, para la provisión 
de una míinuina copiadora, con destino 
a la Habilitación del Hospital Escuelo 
"José de San Martín". 

Presupuesto Oficial: $ 200. 000 mju 

Pliego: sin cargo. 

jjj E"t. Para t" lía 26 do mayo do 

1966 a las 16 y 15 horas, para la pro- 
visión Cs cal aérea hidratada en polvo, 
con destino ni Departamento de Obras 
o Inspección de la Comisión Ley 11.33a_ 

Art. C». , 

Presupuesto Oficial: $ 31O.B00 m|n. 
Pliego sin cargo. 

Los pliegos podrán consultarse o re- 
tirarse del Departamento de Contaduría 
de la Comisión Ley 11.333. Art. 6», Av. 
Córdoba 2351, piso 1», Capital, de 13 a 

18,30 hora: ■ 

Buenos Aires, 11 de mayo de 1066. — 
El' S"Cretario Administrativo. 

c. 12'5 N ° 4.815 v.lC|«¡l<Hi 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE AD5nNÍST' ,l »C10X 
Departamento Coinprns 

LICITACIÓN PUBLICA N' 70 
Llámase a licitac'ón pública por pri- 
mera vez, por el tfrnino de tros días 
hábiles a partir del d'a 11 de mayo do 
1966, para resclvcr la reparación de 
motores eléctricos con destino al Depar- 
tamento de Comunica ci oí es y Eicctnci. 
dad. 

Las propuestas deberán presentarse; 
bajo sobre cerrado en las planillas que 
se expedirán al efecto y de acuerdo con 
lo dispuesto por el Decreto 6900 63, todo 
lo cual puede retirarse a partir do la 
techa en el Departamento Compras, Di- 
visión Licitaciones, Las lleras 25H6I87, 
ler. piso. Capital Federal, todos Lis días 
hábiles de 13 a 17 hora-. 

El acto de apertura se llevará a cabo 
el día 19 de mayo de 1.966 a la« 16.45 
horas, en el Departamento Compras del 
Ministerio de Educación y Justicio, en 
presencia de los interesados quo deseen 
concurrir. . ,„„. 

e. l?l5 N * 4.S10 v.l6io¡66. 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 
Departamento Compras 

LICITACIÓN PUBLICA N« OS 
Llámase a licitación pública por pri- 
mera v<22, por el tármlno de tres diaa 
hábiles a partir del día 11 do mayo de 
1966, para resolver la reparación del 
ascensor N» 1, con de tino al. Departa» 
mentó de Comunicaciones y Electrict. 
dad. 

Las propuestas deberán presentarse, 
bajo sobre cerrado en las planillas que 
se expedirán al efecto y de acuerdo con 
lo dispuesto por el Decreto 690063, todo 
lo ,cual puedo retirarse a partir do la 
fecha en el Departamento Compras, Di- 
visión Licitaciones, Las Heras 2E85I87, 
ler. piso, Capital Federal, todos los días 
hábiles de 13 a 17 hora--. 

El acto do apertura se llevará a cabo 
el día 19 de mayo de 1966 a las IB.lj 
horas, en el Departamento Compras del 
Ministerio de Educación y Justicia, etí 
presencia de los Interesados que desees 
concurrir. ^^ ^.^ ^^ 
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"J1KECCION GENERAL 

de ADshNisiRACiON 
Departamento Ceunpras' 

LICITACIÓN PUBLICA N» £i> ' 
Llámase a licitación publica •por pri- 
sacra va¡, por el término de tres días 
Jiabiles * partir del día 1-1 do mayo de 
IVSC. para «-esotrcr . la provisión de cá 
marus y ■cubiertas eon destino al De- 
partamento Automotores. • 

I-as .propuestas deberán presentarse 
bajo sobre cerrado en las planillas que 
.se .expedirán al efecto ,y de: acuerdo con 
lo dispuesto por el Decreto 6900*63, todo 
lo cual puede retirarse a partir de la 
fecha en el Departamento Compras, Di- 
misión Licitaciones, ' Las ' fieras , '! 56 5[S % 
lea-, piso. Capital Federal, ■ todos -.los días 
hábiles de 13 a. 17 hora?. 

El Acto üe.apertura .se lleyjirü a cabo 
-tí, día 1S «lo mayo de 1966, a las 1-5. 3B 
horas, en el Departamento C-ompras del 
Ministerio de Educación y 'Justicia,, en 
presc-ncia- de los interesa'&os que deseen 
concurrir. ',-.-.' 

'.C'.12|G"N» i.íTS V.15',5|CC 



Consultas y retiro de pliegos en Fá- 
brica Militar de Aceros: de lañes íi 
viernes de 7 a 14 lloras. ^ 

Valor dol pliego: m$n. 20. ^ 

o. 11215 -4- N? '4,795 — v; lG¡j]G6 



9»ITfci5CIGTON 'G-ENJSR&ft 
DE ADMINISTRACIÓN 

.Departamento Compras 

■LicitmcáSn ' Publica N» £7 

Llamase a.~''Iicita:cion' pública, ,'.poi pri- 
mera vez, por <¿l término, de tres .días 
-hábiles a .partir del día 11 de mayo de 
1SSÍ, para resolver la. reparación y re- 
;ta,E.izads «de sillones, sillas, jeta, con irles 
tino a-la DireccíSta General de Adminis- 
tración. 

Las. propuestas deberán prEBPn'tn rae 
Cajo .sobre -cerrado en las planillas -que 
se expediráiii -aJl ¡efecto y- de acuerdo con 
lo dispuesto por «1 Decreto .6.ST)<HG:3, todo 
lo cual puede ¡retirarse :a partir de* la 
fecha ea el Departamento XJcun prns,, Di- 
visión Xicitacior: és. Las Heras ;2E55iSr, 
ler. pises, 'Capital ¡Federal, lodos los días' 
hábiles de 13 .a 17 hora?. 

El arito de apertura' se ¿levará .a .cabo 
<¿ día. US de .mayo dolSGG ,a las :]¿. 
horas, •ea el Departamento -Compras del 
.Ministerio <le Educación y' Justicia, en 
presencia tic los Interesados que desean 
concurrir. 

e. 0.2IS N» 4. El? v.lGÍ5 ! Cfi 



MINISTERIO I >E DEFENSA 
, 3VACJÚNAL 

Sccrdiana de 'Gncna 



DIRECCIÓN GEjTERAL 3>1¡, 
FABRICACIÓN £S iUHxll'AKJSS 

FABiRICA MILITAR DE ACEROS 
Carlos l?cUqgx2ni-<5B20 - Valentín ¿Usina 
Licitación Publica de Ocunpras N" 103S 

Fecha de apertura: 23 de . .Tnny n de 
1DCC, a las 11,30 hs., .por: mantenimien- 
to de limpieza .y conservación de lim- 
pieza. 

■Consultas y retiro de pliegos' en .Fú- 
brica Militar <de Aceros: de lunes a 
liemos de 7 a 14 horas. 

Vylor del pliego: in$ií. 20. 

•e. i'íjs — n* 4.73i — v. ig;5;cc 



DIRECCIÓN GE.VERAL BE 
FABRICACIONES MILITARES 

": FABRICA MILITAR .DE ACEROS 
Carlos fcllqgr:ai 58S0 - Valentín Alslna 
Jjieitat J ]5n rfibllcn de Compras N» 1031 

Fecha de apertura: .23 de mayo de 
45C6. n las 11,15 hs., por: Repuestos, 
escobillas y ■carbones s|muestra. 
'■■■Consultaajr.rctiro-.de pulcros en Fíí-, 
brjea Militar 'de Aceros:* de lunes a 
yiemes- tfe 'i? .a it-4 liorae. 

Valor ¡del pliego: min. 90. 

e. 12;j5 — y> 4.792 — V, 10¡»¡G<¡. 

DIRECCIÓN GE3TERAL DE 
FABRICACIONES MILITARES 

FABKICA MILITAR DE ACEROS 
<íarlos l'cllcítrlni SS'JO - Valentín Alsbui 
Irfcitjicion Pób'Jca de Compras Jf» 10SO 

Inocua de .'apertura: 23 de :mayo .de, 
ISCC, a las 10,45 hs., por: Electrodos. 

Consraltaa y retiro de pliegos en Fá- 
brica 11 Hitar de Aceros: de lunes a 
viernes de 'ff a 13 horas, . 

Valor del pliego: mSn. 20. 

'C. 12[ó — N» 4.793 — v. IC'ó'fiC 



oirtEccaox gewekaIí de 

FABRTCACIO?i"ES MTTiTTA-ri^S 

-' FABRICA .MILITJR DE ACEROS 
'Curios S:'eUc;rr¿ni 58 ""O - Vulentín Alsina 
Licitación Vúbllca de Compi'iis M' 403o 

Fecha ,i e .apertura: .23 de mayo do 
15CC. a las 10,30 hs., por: RepuesíOH 
eegiin planos. 

Consultas y xetirp 'de .pliegos en Fa- 
brica Militajr ¡de Acerosa de lunes a 
viernes de -7 -a. i A horas. 

Valor üel pliego: m5n. :30. 

c. 12|ó — JS T » '4.T94 t- v. IC'5'C'J 



JHRF.OCIOX GENERAL DE 
FABIITCACIOXGS SIUilTARES 

FABRICA MILITAR BE .ACEROS 
Culos I'é]lefrt i, 'ü 5S^0 - Valentín Alslmi 
Lietriciún DKiWicii de Compras K* 1031 
,. Ficha de -apertura: 23 .ü« mayo de 
1SG6. a Oan 3 0-,1-í Tw., por: 'Prepuesto lo- 
cismotora .Rníton. 



l>lBECCIOX GE.VÉllAT, DE 
FARRICACIOXES 31IL1TAJRES 

FABF.ÍCA MILITAR DE ACEROS 

Carlos Pellegrini ¿>8Í0 - Valentín Alsina 
Incitación Publica de Compras N* 103a 

Fecha de apertura: 2-3 de mayo de 
19 CC, a las 10 'hs., por: Bulónos, tuercas, 
cla-vos y-arandelas. 

Consultas v y retiro de pliegos en Fa- 
brica Militar ' de - Aceros: de 1UHE3 a. 
viernes de " a 14 horas.. ' 

Valor 'del- pliego: tnín. 20.. 

c. 12]5 — N' 4.7SC — t. IfiiüiC'J 

DIRECCIÓN CEX3SKAL DE 
FABRIGACIOXES SIItilTARES 

- FAERICA MILITAR DE ACEROS 
Curios lMlcírrhii ¡58S0 * Valentín distan 
Licitación Pública de Compras N'. 1032 

Fecha de - apretura: 27 de mayo -de 
IttOG, a las 10 hs., por: Repuestos para 
«rupo electi-5¡?eno. 

Consultas y retiro de -pliegos' en Fá- 
brica 'Militar de- Aceros: de • lunes a 
viernes de 7 a 14 horas. 

Valor "del pliego: [lafn. 10. 

e. 12|3 — N'-*'. ¡7-9-7 — v. '16¡5¡Sí 

DIRECCIÓN GE-VERiXL DE 

FAWKÍCACIOXES MELEEAKISS 

l'ABRICA -MtUTAU RIO TI5RCEIÍO 

SERVICIO ABASTECIMIENTO 
Sección Compras 

Llámase u licitacilJii pubUca ÍN9 l'CTó, 
para el día 10 de mayo de 19G6j a las] 
12 horas, por la provisión de IS.'GOÍ Egs. 
Acetileno disuelto. ■; 

Por pliego de Condiciones dirigirse í< 
■esta Fábrica_ Militar ,o -& la DirecciSn -'G».! 
neral do Tfabricaeiou es Militares. ©eparJ 
tamento Abastecimiento, Av. Gabildo C3, 
Buenos Aires. 

C.12I5 N' 4. TOS v.16'5!6C 



DIRECCIÓN GENERAL 3>E 
FABRICA CKJXÉS .MILITA'KJSS 

FABRICA MILITAR DE MATERIALES 
.PIROTÉCNICOS 
Licitación Pública Jí* 0|CG 
Fecha de apertura: Mayo 24 :de 1S.C¡>, 
10 horafí. 

Por Ja provisión de: Formularios va- 
rios, ses. modelo, ; 

Retirar modelos y pliego de condicio 
nes: en Fábrica Militar de Materiales 
Pirotécnicos, Pilar CB). FCGSM. 
I'ilar. (.BJ mayo 4 de 19C3. 

e. 12l5 — N» -".S21 — -y. IC'^ÜC 

DIRFCCION GENEltAIJ DE 
PABRICACI ONJ3S MJ 1,1 LARES 

FABRICA MILITAR DE PÓLVORAS 
Y EXPLOSIVOS "VM" I 

"\ r illa Maj-Ia (Córdoba) ' 

LICITACIÓN PUBLICA DE COMPRAS i 
N» 29IGC I 

Fecha- do apertura: 19 Ca mayo tS-í¡ 
19CG, a las 11 horas. ' l 

Por la -provisión de: Chapas de hierro. 
Hierros redondos, Electrodos de ,acer:> 
inoxidable.. ■ 

Consultas y retiro de pliegos en Fá- 
br>ca Militar de Pólvoras y Explosivos, 
Villa María, {Cha.") b 'en la scle central, 
Avda. Cabildo C 5, Capital Federal. 

el 2 1 6- S* 4;S27 v.lSiilGt 

MINISTERIO DE ASISTENCIA 
SOCIAL Y- SALUD PL'l&JCA. 

DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO 

PRODIX3CION Y OONSlíR VACION 
Exi>e<liente N9 2085'G6 

Llámase a licitación pública N° £4]C5 
D.A.P.C., para el día 19 de mayo de 
19CC, a las 17 horas, para contratar & 
reparación General y mantenimiento da 
los ascensores del edificio de Paseo Co. 
■Ion 2'55, Capital, solicitado por la Asp. 
soría Técnica de la Dirección .de Aba¿. 
teeimiento, Producción y Conservación. 

La apertura -do las propuestas tendrá 
lugar en la Dirección antes .mencionada, 
debiendo dirigirse para pliegos e infor- 
mes a la Sección Adquisiciones y Ventas, 
Viamonte_SG9, 5' piso. Cap. Federal y a 
la Dirección de Adquisiciones, Ventar, 
Contratos y Patrimonial (Secciíc Con- 
trataciones ■Centralizadas), Paseo Colón 
3 28, 99 piso, Cap. Federal. 

Buenos Aires, 12 ele mayo de 1DGB, 
c.1211 N'> 4.799 v.IGIS'Gj 



Las necesidades se, refieren .a provisión 

y colocación de cinco (5) toldos, abanico, 

cempletos, —r Buenos Arras, : 12 'de mayo 

de 1960. — El Director General. ' " • 

.■e.l2|5- N? 4.800. V.16j5¡66 



DELEGACIÓN SANITARIA FEDEEAL 
CHACO 

HOSPITAL RURAL 

"DR. ALEJANDRO POSADAS" 

■Qnitilipi • (Chaco) 

.Llámase a Licitación Pública N? 9/S6, 
para el día 1? de mayo de 1,953, a las 9 
horas, para subvenir las necesidades que 
a continuación se detallan, con destino 
al Hospital Rural "Di. Alejandro Posa- 
das", en Quitilipi (Chaco) y durante el 
año 1966. , ' - 

La apertura de las ofertas tendrá lu- 
gar en la Delegación Sanitaria. Federal 
Chaco, .Sección Contrataciones, H. Yri- 
,goyen 83, Resistencia {Chaco), debiendo 
dirigirse para pliegos e informes a la 'ci- 
,tada Delegación, o a'lá Dirección de Ad- 
quisiciones, Ventas, Contratos y Patrir 
monial XSscción 'Contrataciones .Djsceii- 
tralizadas). Paseo Colón 329, a? piso, 'Ca- 
pital Federal. 

Las necesidades se refieren a productos 
químicos y farmacéuticos. — Resistencia, 
12 de mavo de 1966. — El Delegado. 

' e.l2|S N9 4.801 v.!6f5|6S 



DIBECOION GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

. ECONOMATO 
Expediente N» 54.221/G4 

¿lámase a Licitación Pública N' 56/68, 
para el día 20 del mes ds mayo de 1966, 
a las 14 nonas, .para subvenir las necesi- 
dades que a continuación se detallan, con 
destino a Economato (D. G. A.) y du- 
rante el año 196S. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Departamento de 'Contrata- 
ciones - Contrataciones Centralizadas, 
Paseo Colón 329, '8' piso, Canltal Fede- 
ral, debiendo dirigirse para nliegos e in- 
formes ai citado Departamento. 



DELEGACIÓN SANITARIA FEDEBAL 
- EN' SAN JUAN 

LicUación Pública N* 1/66 

Llámase a Licitación Publica para el 
dia 26 de mayo de 1363, a las 10 horas, 
■por ante la Oficina de Contrataciones, 
que funciona en la sede de la Dslegaeión 
Sanitaria Federal en San Juan, calle Ri- 
-vadavia N? 636 Este, piso 1', para ia ad- 
quisición de leches modificadas y leche 
entera" en polvo, con cargo a la partida 
de .Racionamientos y Alimentos y Drogas 
y medicamentos, con cargo- a la partida 
de Productos Químicos ,y Farmacéuticos, 
con destino a los servicies dependientes 
de esía Delegación. 

El detalle y pliego de condiciones po- 
dra ser retirado de la Oficina de' Contra- 
taciones, de 8 a 12 horas, .en el domicilio 
arriba indicado y en el Departamento de 
Contrataciones de la Dirección GsiiEra] 
de Administración del Ministerio, sito 
en Av. Paseo Colón N? 329, de la Capital 
Federal (Contrataciones Centralizadas). 

— El Interventor. 

R.12J5 N9 4.'802 Tf.l8;5;66 

«ANA TORIO ""SQMMEB" 
Espediente N? S.213/66 

Llámase a Licitación Pública N* 6/6S, 
para el dia 23 de mayo de 1906, a las 15 
horas, para subvenir las necesidades que 
a .continuación, se detallan, con destino 
al Sanatorio "Sommer", eon cargo al 
ejercicio íiscal 1966, 

La apertura de las ofertas tendrá lu- 
,gar en la Administración del Sanatorio 
'iSommer", en General Rodríguez, Pro- 
vincia de Buenos Aires, Cuartel 4?, Ruta 
Provincial 24, Kilómetro '23, FCNDF.S,, 
debiendo dirigirse para pliegos e infor- 
mes 03 citado establecimiento y /o a la 
Dirección General de Administración 
¿Sección Contrataciones Centralizadas), 
Paseo .Colón 329, Capital Federal. 

Las nec£sidades -S3 refieren a hilado 
de algodón, .uniformes, y .equipos y ropa. 

— -eral- Rodríguez,- 13 de mayo de 1966. ¡ 
El Director. 

e.l2(5 N» 4.822 -v.l-6;s;66 



de, ,niadera de pino Paraná y maclcra 
de virárü, ' 

Consultas ' y ■ propuestas: Dirección 
Nacional do Arquitectura - Departa- 
mento Distrito Dueños Aires - A.vda. 
9. de. Julio 1925, Piso 17, Capital. Fe- 
deral. ' 

Valor del Pliego: ? 50. 

e.12'5 N» 4.S05 v.lGjr.|GC 



OBRAS Sl\NITARIAS DE LA NACIÓN 
Licitación Publica- 
Adquisición, colocación y puesta en 
funcionamiento do equipos acondicio- 
nadores de aire. — Expedicn.e: 2i!G43| 
1965. — 31|5!19"GG, Ú las 16 y 15. — 
Apertura y riibeos: Marcelo T. de Al- 
vcar'lSilO,. 

' ., .. é.l2¡¿ N» 4.S0C v.lCÍSlt'C 



OBRAS, SANITARIAS DE LA NACIÓN 

v Liclración Publica 

Bálanías re^istraCoras. — Expedien- 
te':' 4Í)5'01¡1966, — "*30|S¡19GG a las 15. — 
-ipertura y Pliegos:' Marcelo T. de Al- 
vear lSiO. ... 

. ', , . C.12Í0 N»'4.S07 V.16;5(06 



OZKAS r SANlTARLAS D13 LA ^NACIÓN 

■ ' Tacita tjióji Pfibiica 

. Cal .hidriulica' de origen natural .hi- 
dratada en polvo. — Expediente: ÜS.3GT| 
19*65. — ; 20'i5tl9.C6' a las 15 y 15. — - 
Apertura y pliegos: Marcelo T. do Al- 

vear 1S40-' 

.0.12|5.-N'J.SOS v,lG|C¡GG 



OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN 

Licitación Pública 

Contratación -servicio de lavado, plan- 
chado y .desinfección de prendas del 
Policlinico Central ide la AdnrUaistia- 
c'lóa. — Expediente: 13514 1960.'' — 
'2i)j6|19C6 a los 15. — Apertura y nié- 
.gos: Marcelo T. de Alvear 1840. 

e.l2|5 Tí» 4.S09 V.1CI5Í6G 



MINÜSTERK) DE OBRAS 
Y.. SERVICIOS PUBLICO? 



Secretaría de Obras Públicas 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE ARQUITECTURA 

DEPARTAMENTO DISTRITO CAPITAL 
Llámase a Licitación Pública N' 422- 
MC. hasta el día 19 .de mayo de 1966, a 
las 16 ñoras. Adquisición: Pinturas. 

■Consultas y propuestas: Dirección "Na- 
cional de Arquitectura, .Departamento 
Distrito Capital, calis Av. '9 de Julio .nú- 
mero 1925, piso 21. Valor del pliego: 
m$n. 30. 

■e.l2]5 Ni 4.803 v.l'6'5;63 



DillECCÍOX NACIONAL DE 

ARQUITECTURA ' 

DEPARTAMEN^PO DISTRITO ¡ 

.CAPITAL. - ' 

Llámase a Licitación Publica .,nújiie-| 
ro J5 2-MC hasta el día 10 de mayo do' 
1ÍCG, a las 17 horas. — i Adquisiiión: , 
Fieltro y tediado asfáltico. 

Consultas y. Propuestas: Dirección 
Nacional de Arquitectura - Departa-' 
mentó Distrito Capital, calle Av. S de 
Julio -N» 1925, Piso 2-1. ' 

Valor del Pliego: mín. SO.' { 

e.l2[5 NT' 4.804 V.1C]5¡G6 



DD13ÍCCION NACIONAL DE 

AROUrrECTURA 
DEPARTAMENTO DISTRITO * 

ÍÍTJENOS ATRER i 

L'iámnso a Incitación Publica -númé-| 
xo -210'7-MC., hasta -el día 24 de mayo' 
de 15GG, a las 1G.15 horas: Provisión 



Secretaria de Comunicaciones 

CORREOS Y TELECOMUNJCACÍONES 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN 

Expíe. N» 4.7-50 SO¡eíl 

Llámase .a licitación pública, cuya, 
apertura tendrá lugar el dia 19 de ma- 
yo -de 1S.GG, a las l'G hs., en .la Sección 
Locaciones y Transportes (DGA), para 
contratar el arrendamiento de Un inmue- 
ble destinado al funcionamiento de la 
Sucursal "Domingo Faustino Sarmiento" 
(Buenos Aires). 

Por pliega de condiciones y demás 
datos, ocurrir a la precitada sucursal o 
a la, Sección Locaciones y Transportes 
(DGA.), calle Corrientes 132, .6» piso, 
local G.40, Correo Central (Buenos Ai- 
res), de 'luues a viernes, de 8 a 20. — 
Director General de Administración. 

e.!2].5 N» 4.810 .v..l6¡E|fl0 

LICITACIONES 

ANTERIORES 



MLN1STJÍRIO DEL INTERIOR 



DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN . 

Llámase a Licitación Publica número 

21, para el día 1S de anayc de 1966. a 
las 16 horas, a .objeto de contratar los 
trábalos de repara oi&n, retapizado y 
lustrado de diverso ti obla je afectado 
al uso de íeste Ministerio. 

El acto de apertura.. tendrá, lugar en 
la División Licitaciones, Adquisiciones y 
Contratos, calle Moreno 7111717, planta 
■baja. 'Capital Federal, en la fecha y ño- 
ra .señalados, donde también se sumi- 
nistrarán .a las interesados -los pliegos 
-de condiciones e informes referentes n 
la misma. 

e.l0!3. N' 4.GSS. V.12!5'GG 



POLICÍA FEDERAL 

Avisó do la dJcfouATul pública N* 113 

Fijase el dia 23 de mayo de 19GC, a 
las J10 horas, para que tenga lugar en 
la sección Licitaciones y Compras, Av. 
Belgrano 154», 4* piso. T, E. 33 2401, 
"Capital (donde podrán solicitarse Infor. 
mes y Pliegos de Bases y Condiciones) 
:on presencia de los interesados que con- 
curran, la apertura do las propuestas 
presentadas para la Licitación Pública 
N» 13 5 "para la adquisición de cartón 
gris distintas medidas, cartón madera 
blanco, cartulina marfilina, Cartulina ta_ 
pa, papo] obra de primera ¿usado, papel 
de embalar, etc., con destino a la sec- 
ción Almacenes". 

e.2|5 K« 4.323 V-lSlüjGB 



POLICÍA FEDERAL 

LICITACIÓN PUBLICA -N> 44 

{SEGUNDO LLAMADO) 

Fíjase el día 18 ^ae mayo de 1.966, « 
las 10 inoras, para <nue tensa locar en 
la sección Licitaciones y Compras, At. 
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Belgrrtno 1549, 4» piso, T. E. ES-2401, 
Capital (donde podrán solicitarse in- 
formes y pliego <je : bases y condiciones) 
civ presencia de los interesados que con- 
curran, In apertura de 'ias propuestas 
presentallas para la Licitaojón Pübln.a 
N° 44 (segundo llamado) "para la ad- 
quisición de veinte antenas omnidlrec- 
cionaies, doble plano' tierra, con cabe, 
zal de aluminio fundido y conectores 
para cable coaxi! tipo RGSIL, banda 
1521162 megaciclos, C on destino a la 
Dirección Comunicaciones. 

C.1ÜJ5. N». 4.G99. V.12|5jtí6 

I'OLICIA FEDERAL 

Licitación Público N* 11» 

Fíjase el día 1-8 de mayo de 1966, 
a las -11 horas, para que tenga lugar 
en la sección Licitaciones y. Compras, 
Av. Bclgrano 1549, .4? p.so, T. E. 38- 
2401,. Capital f donde; podrán solicitarse 
informes y pliesos: de •. bases y condi- 
ciones), en presencia :de , los interesados 
que concurran, la apertura de las pro- 
puestas presentadas para ,1a Licitación 
Pública N» 110 "para la adquisición 
de colchas de_ zelaco y género de al- 
godón mercerizndo nido de abeja de 
distintas medidas, fundas uso domés- 
tico de distintas medidas y de zephir, 
sabanas de zephir distintas medidas, 
tela, vasca, cotí rayado, satiné, bandera 
nacional con y sin sol, cubre camas, 
frazadas, toallas de mano, ; circulares y 
de laño, etc., con destino a la sec- 
ción - Almacenos". 

C.10|jN' 4.700 V.12|5|66 



POLICÍA tedeum. 

DIRECCIÓN OBRA SOCIAL 
X SANIDAD POLICIAL 

Llámase a Licitación Püllica núme- 
ro 3 66, para el día 3 de junio cte 1966, 
n, las 11 lloras, para la . provisión y 
colocación de dos (2) bombas eleva- 
doras de agua en el Hospital Policial 
"Bartolomó Churruca", Uspallata 3400, 
Capital Federal. 

La apertura de las propuestas ten- 
drán lugar en la División Economía 
y Finanzas, Avda. Roque S. Peña 671. 
piso 7*, debiendo dirigirse para retirar 
pliegos e informes, a la Asesoría Téc- 
nica ubicada en el 2» piso riel referido 
nosocomio. 

S 384. — e. 10|5 N» 14.052 V-12|5i6G 

MINISTERIO DE ECONOMÍA 

Secretaría de Agricultura 
y Ganadería r 

INSTITUTO NACIONAL DE 

TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 

I NT A 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Actuación N» 250.<¡47¡C6 

LICITACIÓN PUBLICA N» 548 

Llámase a licitación púfc ica para el 
dia 24 de mayo de' 1966, a las 10 hs., 
para la impresión de formularios con. 
tínuos. 

Los pliegos de condiciones se encuen- 
tran a disposición de los interesados en 
la Dirección de Administración de esie 
Instituto, Kivadavia 1439, Capital Fe- 
fleraV donde tendrá lugar el acto de 
apertura. 

0.1115. N» 4.753. V.18|5|66 

INSTITUTO NACIONAL DE 

TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 

I. N. T. A. 

ESTACIÓN EXPERIMENTAL 

AGROPECUARIA BALCARCE 

Licitación Pública N* <18|0Ü 

Llámase a Licitación Publica N" 4SI66 
para el día 3i de mayo de Jt>06, a .as 
10 floras, para la contratación ue ma- 
no de obra, incluidos equ.pos y com- 
bustibles, desuñados a mar.ac.on de 
camino <.90u mis. lineales nprjxi.uaia- 
mente), construcción do terraplenes y 
base éntoscada eri la Estación J'Jxpsri- 
mental Agropecuaria de Balcarce tUe- 
cerva N° 6). 

Los pliegos so encuentran a dispo- 
sición de toa interesados en la depen- 
dencia mencionada dondo se proveciera 
a la apertura de las propuestas recibi- 
das en el día y hora señalados. — La 
Dirección. 

e.9lB N» 4.616 v.20jt|Cfl 



" ESTACIÓN EXPERIMENTAL 
iGROPECrARlA DE PEUGAM1NO 
Licitación Publica N« 10 06 

Llámase a Licitación Pública para 
el dia 31 de mayo de 1960. a las 15 n.j- 
raa, para ta provisión e insto 'acón i? 
un laboratorio, para la enseñanza de 
Idiomas en la Estación Experimental 
de Pergamino. 

IjO apertura do las Dropuestas ten- 
drán luear en la Estación Expeiimen 
tal de Pergamino (Pcia. de Bs. As >, 
donde los intfresadoa podríín solicitar 
ios pliegos de condiciones resnect vos 
— Estación Experimental do Per;ramj- 
ao, 

C.29¡i NM.E36 v.12,5;06 



INSTITUTO NACIONAL 
DE,. VITIVINICULTURA , 

Licitación' Pública X* l'Ofl 
Expediente" N* 251.921 

Llámase a .licitación pública para. el 
13 de mayo de 1966, a lasjl lis., para 
rectificación y arreglo de Rural Es- 
tanciera JKA, modelo' 1959. 

Consultas yio retiro de las cláusulas 
particulares. Seccional San Juan, Avda. 
Salta 103, Sur. 

e,10|5 N> 4.737 V.12|5LG6 



MERCADO NACIONAL DE HACIENDA 

Llámase a licitación púb'ica para la 
reparación de dos tanques de agua. 

Apertura: 23 de mayo de 1966, a 
las 10 horas. — Carpeta N' 119-M-65. 
— Consulta de pliego de ■ condiciones, 
en lección Licitaciones y Ce "iras, 
Tellier 2136, Capital, de lunes a viernes, 
de -7, SO a 11,30 horas. — Precio del 
pliego: m5ii. 200. 

■ e.lO.íü N 4 ' 4.702 - V.12¡5[GS 



JUNTA NACIONAL DE GRANOS 

DELEGACIÓN BUENOS AIRES . 

Llámase a Licitación Publica N* 10 
|66, para ia adquisición de 600 metros 
de cable de- diversas-medidas. 

Los pliegos de condiciones e informes 
respectivos podrán consultarse en la De- 
legación Buenos ■ Aires' -^División Ad- 
ministración — Dique IT, Lado Este, Pto. 
Madero, Casilla do Correo 3490, Ca- 
pital .Federal, 

Et acto de apertura, de los sobres 
que contengan las propuestas, se rea^ 
lizaríi el día 18 de mayo de 1866, a las 
doee lioras, en la dependencia nom- 
brada en presencia de: funcionarios do 
ésta Junta Nacional y (Je los pro ponen- 
tes que concurran. 

e.1115. N* 4.752. v.l3lü]G6 



JUNTA NACIONAL DE GRANOS 

DELEGACIÓN BUENOS AIRES _ 
Llámase a Licitación, Pública nume- 
ro 11|66, para la provisión do 1.015 
kilos de alambre de cobre para bobi- 
nados, de diversas medidas. — Los 
pliegos de condiciones e Informes res- 
pectivos podrán consultarse en la De- 
legación Buenos Aires. Div-.lón Admi- 
nistración, Dique II, Lado Este, Puer- 
to de la Capital, Casilla de Correos 
3.490, Capital. . ¡ 

El acto de apertura de los sobres 
que contengan las propuest' se reali- 
zara el día 17 de mayo ("el corriente 
ano, a las doce lloras, en la dependen, 
cia nombrada, en presencia de funcio- 
narlos de esta Junta y de los propo- 
nen les que concurran. 

C10IG N° ¡4.701 v,12|5|60 



JUNTA NACIONAL DE GRANOS ' 

Llámase a Licitación. Pública núme- 
ro 105-P-I6G, para contratar el arren- 
damiento de un computador electróni- 
co transistoiizado, en base a tarjetas 
perforadas con equipo peri érlco de 
acuerdo al detalle del pliego do condi- 
ciones que se entregará a los interesa- 
dos en- la Gerencia de¡ Administración 
y Contabilidad Paseo Colón 359, 3er. 
Piso, Capital Federal. 

El acto de apertura se realizará el 
día 20 de mayo del año en curso, a 
las 16 horas, en la Gerencia precitada. 

Buenos Aires, mayo 4' de 1966. 

O. 416 N» 4.481 V. 17J5I6G. 

JUNTA NACIONAL DE GRANOS 

Llámase a Licitación Pública N» 83.P 
¡06, para el día 23 de mayo- del año en 
curso, a las 17 horas, a efectos de ad- 
quirir máquinas para cortar césped, 
fresadoras, amoladoras, equipo para 
soldadura, etc. '- ¡ 

El pliego de condiciones se 'entregará 
a los interesados en la Gerencia do Ad- 
ministración y Contabilidad, Paseo Co- 
lón 367, 3er. piso, Capital Federal, don- 
de se realizará el acto de apertura y 
en los siguientes lugares: Provincia de 
Bueno:. Aires: Delegación Bahia Blanca, 
Sarmiento 32. B. Blanca. Provincia de 
Santa Fe: Delegación Rosario, Córdoba 
1437, Rosario. 

Buenos Aires, 2 de mayo do 196C. — 
El Gerente de Administración y Con- 
tabilidad . 

e.2|5. N» 4.330. V.13,5|66 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
PARQUES NACIONALES 

Postérgase la Licitación Pública nu- 
mero 1173 - Espediente 6094H965: 
"Construcción de una Aerosllla" en el 
Cerro Catedral Parque Nacional Natiuei 
Huapl, cuya apertura debía efectuarse 
en Santa Fe 690 - 2* piso, Capral Fe- 
deral, el 20 de mayo próximo a las 17 
horas, para el 30 de Junio próximo a 
las 17 horas. — Pliegos: al precio de 
S 1.000. — Informes: Én nichri direc- 
ción. — Director de Contaduría, 

6.29Í4 N» 4.277 v,19|5]66 

Secretaría de Hacienda 



realizará el día 19 de mayo de 1966, 
a las 13 horas.. pliego de condicione? y 
presentación de propuestas, Hipólito 
Yrisoyen N» 1236, Capital. — T. E. 37- 
9051, Int. 50. 
. _ C.lofS. N* 4. 738. V.12]5|G6 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

SUMíNISxKOS DEL ESlADO 
Kxptc, N» 31J.074|06 

Llámase a licitación pública para la 
Prov. de papel absorbente pímiiueó- 
grafo - DGSE. 

La apertura de las propuestas so rea- 
lizará ei día CS de mayo de 19G6, ñ~ laR 
J3Í30 hiras. Pliego do condiciones y 
presentación de propuestas, Hipólito 
Yrigoyen N« 1236, Capital. T. E. 37- 
9051. Int. 50. 

e.3|5-N» 4.392-V.16-5I64 



DIRECCIÓN GENERAL DE 
SUMINISTROS DET. ESTADO 

{Expediente N» 33<i.!)7St05) 
Llámase a licitación nnb'iea para la 
prov. de goma sint fl t'ca vu'^nizrt'la — 
C. M. La apertura de las propuestas ss 



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA 

SOCIAL 

Expediente N» 300.014 

Llámase a Licitación "Pública N» 1-llGG 
con el objeto de: Adquirir telas con 
destino al Instituto Médico Quirúrgico, 
dependiente de esta Dirección Gene- 
ral. La apertura se llevará a cabo el 
dfa 2o de mayo, a las 17 horas. Plieíjo 
de condiciones y presentación de . las 
propuestas: San Martín 871, 2" piso. 
Oficina Compras. 

e.10 5. N» 4.703. v,12¡S,66 

BANCO INDUSTRIAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 

LICITACIÓN PUBLICA DE VENTA 
N» 36 
Venta dé máquinas de escribir, su- 
mar y calcular, ventiladores,- estufas, mi. 
ras parlantes, palas punta corazón, 
lámparas de carburo, etc. (usados). La- 
tas de pintura, aceite, cera, etc. Pliego 
de condiciones: División Compras, 25 
de Mayo 145, 2' piso, Of. 246. Capital. 
Apertura de las ofertas: 3U5.66, 14 hs. 
e.ll¡5. N» 4.756. V.13i5¡66 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

Lámase a licitación pública para la 
urovisión de fórmulas impresas (N* 
3982). Apertura: 23[5¡6G, u. las 15 hs., 
e: la Gcia. Dptal. de Administración, 
Div. Compras. Pliegos en la misma, 
Eme. Mitro 326, piso 3», Local 31o. 

e.ll|5. N* 4.7F4. V.13:B¡G0 



BANCO DE DA NACIÓN ARGENTINA 

Llámase a licitación publica N» -93, 
para la adquisición' de artefactos de 
iluminación. Apertura: 24'5 66, a las 
15 hs., en la Gcia. Dptal. de Adminis- 
tración, Div. Compras. Pl.e-ios- en la 
misma Bmd. Mitre 32G, pisó 3', Local 
310.' 

e.ll¡5. N' 4.765. v.13I6|CÍ 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

Llámase a Licitación Pública N» 92 
para la adquisición de artefactos de 
iluminación. Apertura: "315 GG, a 'as 
15.30 lis.,, en la Gcia. Dptal. de Aflrnl- 
nistración — Div. Compras. Pliegos en 
la misma, Bmé, Mitre 326, piso, 3», lo. 
cal 310. ^s , 

e.l0]5. N»- 4.704. V.12I51GG 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

Llámase a licitación, pública para la 
provisión de sobres ^pe' Kraft (N' 
2119). Apertura: 20I5'66, a las 15 hs., 
en la Gcia, Dptal. de Administración, 
Div, Compras. Pliegos en la misma, 
Bmé. Mitre 320, piso 3'. local 310. 

e.1015. N" 4.7i5. V.12 5ICG 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

Llámaso a licitación pública para 1¡> 
ejecución de lo? trabajos que a conti- 
nuación se detallan: 

Sucursal: Casa Central. — Pintura 
del Local destinado al Museo del Ban 
eo de la Nación Argentina. — Fecha de 
apertura: 20[5|6C. — Valor Pliego: pe. 
sos 400. 

Sucursal: Casa Central. — Reparación 
general y pintura en el Consultorio Mé- 
dico N» 2. — Fecha de apertura: 2015(65. 
— .Valor pliego".: S 600. 

Sucursal 4 Cosquín <Cba.) — Repara- 
ción General y Pintura. — Fech.i de 
apertura: 7|6I66. — Valor pliego: S 800. 

Sucursal: San Miguel (Bs. As.). — 
Reparación General y Pintura. — Fecha 
do apertura: S|6|66. — Valor pliego; 
f 800. 

La apertura de las propuestas se efec- 
tuará en Ja Gcia. Dptal. de Administra, 
ción, a las 15 horas. — Retirar la docu- 
mentación en las sucursales titnlares 
y en la Div. Inmuebles y Construccolnes, 
Bmé. Mitro 326, pis 2», Ofic. 231. Ca. 
pital Federal, 

<a 515 N' 4.512 V.13IBÍ6IJ 



BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 
DHtECCION GENERAL 
- DE CONSTRUCCIONES 

Llámase a licitación pública para la 

ejecución de los trabajos que 'a conti- 
nuación so detallan: 

Sucursal: Ag. Bclgrano: Construc. 
cubleria asfáltica. Fecha de apertura: 
í0|5¡6G. Valor pliego $ 400. 



Sucursal: S, M,. de Tucumán: Ejeo. 
inst. fijas. Fecha de apertura: 30|5|G6,i 
Valor pliego ¥ GOp. 

Sucursal: María Grande: Reparación 
cubiertas. Fecha de apertura: 23¡5[6'j fi 
Valor pliego % COu. 

Sucursal: Cosa Central: Pintura uber" 
turas exteriores. Fecha de apertura: 23¡ 
5|66. Valor pl:ego 8 800. 

Sucursal: Ensenada: Prov. Instalado" 
nes fijas. Focha do apertura: 2416)66, 
Valor pliego % SOu 

Sucursal: Tres Lomas: Rcp. gral. # 
plntur.v y electiicidad. Fecha de apeM 
tura: 26|. r i¡GU. Valor pliego S 600. 

Sucursal: Cruz, del Eje: Prov. instala- 
ciones fijas Focha de apertura: 26¡5¡66, 
Valor pliego í SU0, 

Sucursal: Ag. Caballito: Rcmotl Ins* 
lalaciones fijas. Keclia de apertura: 27¡ 
5166. Valor pliego S 60o. 

Sucursa]:. Santa Rosa: Colocación es- 
tanterías. Focha de apertura: 27;B|6?, 
Vaior Pliego: % 300. 

Sucursal: Miramar: Reparación as- 
censor. Fecha de apertura; 80|5jGG. Va* 
lor pliego t 4ou. 

Sucursal: Gral. Viamonte: Rcp. ins- 
talación ' ciíctrlca, Fecha de apertura:! 
3 1 1 5 1 6 G , Vaior pliego t 600. 

Sucursal: federación: Rep. Instala- 
ción eléctrica. Fecha de apertura: V>\ 
0|66. Valor pliego $ 300. 

Sucursal: Ag. Congreso: Rejas seguri* 
dad y rep.' baños. Fecha de apertura: 21 
6|66. Valor pliego % 3uu. 

Sucursal: Súnchales; Trubajoa varios. 
Fecha de apertura: 3Í6IC6. Valor plie- 
go 5 400. . 

Sucursal: Barrio Arroyito; Cambio ins- 
talación eléctrica. Fecha de apertura: CJ 
CjGG. Valor pliego % 60u. 

La apertura tte las propuestas so efec- 
tuará en la Gola. Dptal. de Administra- 
ción a las 15 hs. Retirar la documenta- 
ción en las sucursales titulares y en Ja 
Div. Inmuebles y Construcciones, BmO^ 
Mitre 326. piso 2', Otic. 231, Cap. Fe* 
clora!. 

e. 2(6 — N» 4.333 — v. 13¡5¡fiíJ 



BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 
DIRECCIÓN GüNERAL 
DE CONSTRUCCIONES 

Llámase a Licnaclun Pública núme- 
ro l3o2.~para la construcción de 2 mo- 
nobloqucs .tipo N3, con un total de 104 
unidades de vivienda, dividido en do* 
sectores, a ejecutarse en el predio fren- 
te a ias Avenidas '9 de Julio y Volea 
Sársfield de ia ciudad de Resistencia, 
provincia del Chaco. 

Presupuesto oficial: Sector I: mín, 
69.01i.SU0; Sector II: min. 69.003. SOO. 

presupuesto oficial total: 13S.015.G0O 
peso3 moneda nacional. 

Garantía de licitación: Sector I: m$o. 
600.118; Sector U. mSn. 690. 03S. 

So aceptarán propuestas por el total 
de ia Licitación o parcializada por 
sector. 

Fecha y hora de apertura: 14 de 
junio de 1366, a las 16 horas. 

Lugares -tía apertura e informes V 
pliegos: Simultáneamente, en el De- 
partamento de Suministros, Oficina -jI« 
citaciones. Defensa 120 — Ser. piso. 
Capital Federal v en' la Gorencia da 
la Sucursal, Avenida Alberdi esq. Juan 
B. Justo, ciudad di. Resistencia. 

e.4 5 N» 4.430 v.24|S!6fl 



BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE CONSTRUCCIONES 

Llámaso a Licitación pública N» 1.161, 
para la construcción de 6 monobloiuea 
Tilo C 8 y C.4. con un total de 138 
unidades de vivienda, divld do en uoa 
sectores, a ejecutarse en ia manzana de- 
limitida por las calles: Héctor A. Basstp 
Dastusue, calle N» 73, Avenida Calisto 
Calderón y Florentino Ame^h'no, ¿e itt 
Ciudad do Chivilcoy, Provincia de Bue- 
nos Aires, 

presupuesto Oficial: Sector 1: mía. 
68.773.164. — Garantía de Licitación:. 
mSn. 687,7 32. — Presupuesto Oficial:' 
Sector II: mSn. GS'653.164. — Garan. 
tía de Licitación: mín. 686.532. — Pre- 
supucsto-Oficlal Total: m«n. 137.<12G.328í 

Se aceptarán propuestos por el to- 
tal de la licitación o parcializada pot! 
Sector. 

lecha y hora do apertura; 13 de ju- 
nio de 1966, a las 16 horas. 

Lugar de anertura e Informes y Plie- 
gos: Simultáneamente en el Dewa- 
mento de Suministros. Oficlm Licitacio- 
nes, Defensa 12n, 3er.'^,jiRO, Capital Fe- 
deral, y en la Gerencia do 'a Sucursal 
Junln, calle Roque Sáenz Peña 40. 

e.3lü-N« 4.363-v.23'¿|ce 

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

DmECCION GENERAL 

DE CONSTRUCCIONES 

Llámase a Licitación Pública núme- 
ro 1.350, para la construcción de un 
Monobloqno Tipo N. 3. de 52 unidades 
de vivienda, a ejecutarse en el terreno 
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ubicado en la Avenida Costanera y'F- 
3. de *o Quintana de la ciudad, y pro- 
vincia de Corrientes. 

.presupuesto Oricial: rn$n. C6.527.600. 

Garintia do Licitación: inín.. 665,275. 

Fectia y hora de- apertura: 7 de ju- 
jiío de 1360, a laa 16 horas. 

Lugares de apertura e informes y 
pliegos: Simultáneamente en él Depar- 
tamento de Suministros. Oficina Licita- 
ciones, Defensa 120, 3er. piso. Capital 
Pederji, y en la Gerencia de la Sucur- 
sal Corrientes, calle Rioja esci. 2 de 
Hayo, ciudad y provincia de Corrientes. 
e.2714 N» 4.098 v.17I5|C6 



BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CONSTRUCCIONES ." 

Llamase a Licitación Pública N» 1.336, 
jara la construcción do 3 monobloques 
Tipo'C.r, con un total de 123 unida-, 
des do vivienda, dividido en 8 sectores, 
a ejecutarse en los predios, compren- 
didos.-por la Avenida San Martín y ca- 
lle GorrttI y calle Alvear entre Lama- 
drid y Avenida Senador Pérez, de la 
Ciudad do San Salvador de Jujuy. 

Presupuesto Oficial: Sector 1 mín.' 
8S.53S.53a. Garantía de Licitación: 
mSn. 88 5.325. — Sector II, pesos mone- 
da nacional 43.950.980. Garantía de Li- 
citación: m$n. 439.510. — Presupuesto 
Oficial Totai: mín. 132. 483.515 

Se aceptarán propuestas por el total 
ds la Licitación o parcializada por Sec- 
tor. 

Fecha y hora ¿lo apertura: 8 do Ju- 
nio de 1306, a las 16 horas. — Lugares 
de apertura e Informes y pliegos: Si- 
multáneamente, en el Departamento do 
Suministros, Oficina Licitaciones, De- 
fensa 120, 3er. piso. Capital Federal, y 
en la Gerencia de Ja Sucursal,, callo Bel- 
grano esquina Ealcarce, Ciudad do San 
Salvador do Jujuy. 

C.2S¡4 N' 4.102 v.l8|5|66 



Secretaría de Minería 

FERROD1NIE E. N. 
Llámase a Licitación Púhllca- N» 53. 
Adquisición de una plegadora de cha- 
pas Retirar pliego, lun3s a viernes, de 
7 a 15 horas, Paso de la Patria 1557 — 
Avellaneda. Apertura, día 18 de mayo 
de 1963, a las 10 horas. — La Garencla. 
e.9!5 N' 4.686 V.13|5¡6S 



INSTITUTO NACIONAL BE 
GEOLOGÍA Y MINERÍA 

El Instituto Nacional de Geología y 
Minería, Itama'a Licitación Publica G. y 
M. N» 57-66, >ara el dia 16 de mayo 
de 1906, a las 14 horas, para la ad. 
quisición de "dos mil quinientos cin- 
cuenta metros de cable de acoro negro 
(Diferentes medidas). 

Pliego de bases y condiciones detalla- 
dos so encontrará a disposición de los 
interesados, eh ia dirección de Ad- 
ministración —División Compras—, si- 
to en la calle Avda. Julio A. Roca N» 
651; piso 10», Capital, dentro del ho- 
rario de 12.30 a 1-0 horas. 

e.10'5 N» 4.70C,V.1S¡5|60 



INSTITTTO NACIONAL PE 
GEOLOGÍA Y MINERÍA -' 

El Instituto Nacional de Geología y 
Minería, llama a Licit. Püb. G. y Al. N» 
6S>C6, para el día 16 de mayo de 1Í66, 
a las 15 horas, para la adquisición de 
"Da impresor de pie especial para co- 
pia de negativos hasta un múxlm« de 
60 em. x 60 cm. etc. 

Pliego de bases y condiciones detalla- 
dos se encontrará a disposición de los 
interesados, en la Dirección de Ad- 
ministración — División Compras — , 'si- 
to en la calle Avda. Julio A.Roca N» 
661: piso 10», Capital, dentro del ho. 
rario de 12,30 a 19 horas. 

e.10'5. N» 4.707. V.12¡5:66 

INSTITUTO NACIONAL DE 
GEOLOGÍA S 31INERLV 

'El- Instituto Nacional de Geologia-y 
Minería, llama a Licit. Púb. G, jr M. N*' 
N« 69¡06, para el día 16 "ié mayo de 
I9GG, a las 16 horas, para- la adquisición 
de "Cuarenta y ocho metros de cañe- 
rías reforzada de_ diferentes medidas 
para la construcción de zapatos para 
cañerías API. 

Pliego de bases y condiciones detalla- 
dos se encontrará a disposición de los 
interesados, en la Dirección de Ad- 
ministración —División Compras — , si- 
to en la calle Avdn. Julio A.Roca N° 
651: piso 10», Capital, entro del ho. 
rario de 12,30 a 19 horas. 

. e.l0¡5. N« .4-. 708. v,12|5¡6C 



Secretaría de Ener0á y Combustibles 



AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA 
Empresa del Estado 

Se lleva a conocimiento de los inte- 
resados- que, por Resolución del Direc- 
torio de esta Empresa, se ha estible- 
eído nueva fecha para la apertura de 
las licitaciones públicas N' 86 y 104X6 
y a 'as horas que se detallan a conti. 
nuaciiín: 

Licuación Pública N» SG'66 — Pro- 
visión y montaje do la línea de trans- 



misión de 132 kv. entre Central B. Reo- 
lin, Los Molinos I (Fcia. de Córdobcj, 
para el dia 27 de mayo de 1906, a las 
12 horas." 

Licitación Pública N' 104I6C — Pro- 
visión de pararrayos, para el día 4 de 
Julio do 1966, a las 12 horas. 

' e.l0|5 N»! 4.739 V.23|GÍC6 



aGUA y energía 

Empresa del L&íuUo 

Llámase a. licitación pública, para el 
proyecto y construcción dé Obras Civi 
los, provisión y montaje, do elementos 
electromecánicos y provisión de grupos 
turbogas generadores, en las fechas y 
horas quo so detallan a continuación ; 

27 de juníó-de 1966. — ■ Licitación Pú. 
Mica N» 110(66: a las 12 horas. — Pro. 
yecto y Construcción do Obras Civilfl3. 
Provisión y Llontaje de. los Elementos 
Electromecánicos do la Estación Trans- 
formadora Trclew u j cia, de Chuüutt. 
cuyo presupuesto ficial : asciende a ia 
suma de m$n. 120.000.000,_Valor de ia 
documentación: Pliego de Condiciones, 
especificaciones Técnicas Construcción 
Obras Civiles y El Reglamento de O i. 
trataciones- de esta Empresa, moneda 
nacional $ 4.000, $ 600 y $ 100, respec. 
tivámente. ' 

28 de Junio de 1S6C. — L. Pública N« 
112l66: a las 12 heras. Provisión de dos 
grupos turbosas generadores transpor. 
tabica por carretera, de 2.750 Kw. — 
20 % -de potencia cada uno. Presupuesto 
oficial mín. 120.0U0.00o: — Valor de la 
documenm'ción: El pliego de Condiclo. 
nes y el Reglamento de Contrataciones 
do esta Empresa m?n. 2.000, y 100, res. 
pectivamente. 

17 do" octubre de 19GG. — L. Pública 
N' 113166: a las 12 horas. Provisión de 
tre3 grupos tu:'bo^"s líSl'i aflores tranu. 
portables por carretera, de 9.000 Kw ± 
20 % de potencia cada uno, incluyendo 
equipo de traccon. — Presupuesto otl. 
íial asciende ala suma de pesos mone 
•ia nacional 900.000.000. 

Valor de la documentación: El pile. 
So de Condiciones y n Reglamento e 
Contrataciones de esta Empresa m$n. 
2.000 y 100, respectivamente: 

La documentación respectiva podrá 
consultarse o adguirirs": en las oficinas 
do Suministros. Lavalle 1527, 2* piso. 
Cap. Federal, todos los díac Hábiles le 
12 a JO horas. 

Apertura de propuestas en la Sala de 
Licitaciones do esta Empresa, Lavalle 
1554, P. baja, Cap. Federal. 

e-25 4 N» 4.036 v.l3¡5|66- 



AGUA Y ENERGÍA 

Empresa del Estado 

Llámaso a Licitac.ón Pública, a rea- 
lizarse ci día 19 do mayo de 1966, para 
la provisión de materiales y a las horas 
que se detallan a continuación: 

L. -Púb iCa N» 114 66: A las 12 horas. 
Reacondicionamiento, bobinaje da un 
estator dei alternadoi Oerlikon. 

L. Pública N» 115 66: A las 12,30 hs. 
Cable ar-nado subterráneo. 

L. Pública N« 116166; A las'13 horas. 
Trans'ormadores de distribución. 

Retno de pliegos en- las oficinas de 
Suministros. Lavalle 1527. 2' piso, Ca- 
pital Federal, todos los días hábiles- de 
12 a 16 horas. 

C.2I6 Ni 4.338 V.1315|66 



GAS DEL ESTADO 

LICITACIONES PUBLICAS 

Pliego N» 6.2S9; Adq, pasta gris, lí- 
quido anticongelantc y rubricantes. • — 
Apertura: 2|6|66 a las 9 hs. 

Pliego N'í 6.23 0: Adq. velas sellantes 
para válvulas de tapón lubricado y em- 
paquetaduras. — Apertura: 216¡66 a las 
10 hs. 

Pliego N* C.291: Adq. balanzas para 
pesado- de cilindros de cas licuado. — 
Apertura: 2[6¡66 a las 11 hs. 

■Retirar pliegos en Alsiua 1170, de 7 
a 14 hs. 

e.ll|5 N* 4.757 v.24|5|66 

GAS DEL ESTADO - 

LICITACIÓN PUBLICA . 
Pliego Ni '■' 0.218: Construcción edifi- 
cios e instalaciones industriales, en Pa- 
raná. CProv, E. Ríos?. — Prorrogada pa- 
ra el-31|5|66 a las 13 hs. 

Retirar pliegos en Alsina 1170, de 7 
a 13 hs. 

e.1J|5 N» 4.7GS /v.24|E|66 

GAS DEL ESTADO 
Llcitaci'nea Púb'icas 

Pliego N? 6.261: Adq'. carrocerías pa- 
ra montar rebre chasis, para usarse co 
rm. camión taller. Apsrtura: 2715166, a 
las 10 hs. Valor planas m$n. 200. 

Pliego N» 8 283: Adq. ?aí acetileno, 
oxigeno, anhídrido carbónico y aire in. 
dBstrial. Aoertura: .1916166, a las 9 hs. 

Pliego N? 6.295: Construcción tanques 
cisternas de 5.000 litros, para montar 
sobre chasis camión. Apartiira: 27(5165, 
a las 13.30 hs. Planos: mSn. 375. 

Pliego N* 6 287: Contratación camión 
pare servicios en L'avallol, Apertura: 
3CI5I66, a las 10.30 hs. , 

Retirar nliegos en Alsina 1170, de 7 
a 13 horaü. 

e.9¡5 Nf 4.6» v.20[5[66 



GAS DEL ESTADO 

Licitaciones Públicas 

Fílego N? 6.280: Adq. calculadora^élec- 
trónlca de mesa. Apertura: 2315163, a 
las 11.30- ns. 

Pliego Ni 6.292: Adq. formularios. Aper- 
tura: 3115:66, a las 9 hs. 

Pliego N* 6 284: Adq. materiales de 
corstrusción. Apertura: 27|5|66, a las 
12.30 hs. 

Pliego N» 6 236: Adq. botines de segu- 
ridad. Apertura: 3115166, a las 10 hs. 

Pliego N' 6 288: Adq. material para 
dibujo. Apertura: lv|6|63, a las 10 hs. 

Retirar pliegos en Alsina 1170, de 7 
a 14 horas. 

e.915 N? 4.687 V.13|5|66 

GAS DEL ESTADO 

Licitaciones Públicas ' • 

Piloio N' G.27S: Adq. elementos áe 
medición y control do propano y butano. 
— Apertura: 26 5¡66. a las 3 1 horas. 

Pliego N 9 6.279: Adq. compreFores de 
aire. — Apertura: 30|5!66, a las 9 horas 
Retirar pliegos en Alsina 1170, do 7 
a 14 horas. 

0.615 N* 4.5S2 t.18[5[65 



GAS DEL ESTADO 

LICITACIONES PUBLICAS 

Pliego N» 6.273: Adq. calibradores 
volumétricos. Apertura: 24|5|66, a las 
9 horas. 

Pliego N» 6.274: Distribución de ci- 
lindros en Mar del Plata. Apertura: 20[ 
6|66. a las 13 hs. 

Pliego N» 6.276- Adq. cubiertas y cá- 
maras para cureña y carretones. Aper- 
tura: 2315 66, á las 13 hs. 

Pliego N' 6.277: Adq. llaves de paso 
tipo vereda y válvulas di control de 
sesur'idad. Apertura: 26|5|63,- a las 10 
horas. 

Retirar pliegos en Alsina 1170, de 7 
a 14 hs. 

e.215. N« 4.2S9. V.13I&16C 



GAS DEL ESTADO 

Licituciunvs Públicas 

Pliego Tí' 0.208: Instalación red con- 
tra incendio en Pta. Pico Truncado, Pro*. 
S'ta, Cruz. Apertura 2SI5I60, a las 9 ti* 
Valor de documentación: m$n. 1,000 

Pliego N' 6.270: Instalación para <*!■ 
macenaje y distribución de odorante en 
Pta. Regulación Gutiérrez (Prov. Bs. 
As.). Apertura: 27|5106, a las 9 hs. Va- 
lor documentación: mín. 1.000. 

Pliego N g 6.271: Adq. registradores do 
temperatura. Apertura: 23|5¡G6, a las 19 
boros. 

Retirar pliegos en Alsina 1170. de 7 
a 13" hs. 

o, 2J|4 — N* 4.240 V. 12|5|66 



Y. P. F. — PLAZA HUINCUL 
(Provincia de Neuquén) 

Licitaciones Públicas N» 1018-1019 y 
1020: s|adquisición cubiertas varias por 
un monto totftl aproximado do pesos 
50.000.000 mln. 

Fecha de apertura: 10 de junio de 
1966, "a las 10,30, 11,30 y 13 horas, res. 
pectivamente en la Administración de 

Y. p. F. Plaza Huincul (Provincia- de 

Ncuquén) F. C. NJ G. R. 

Pliegos: Podran ser solicitados en la 
Administración de Y.P.F . Plaza Huin- 
cloen nuestra Dirección General, sita 
en Av. Roque Sáenz Peña 777, Capital 
Federal. 

C.9I5 N' 4.0M v.l3t5¡6G 

Y. P. F. — PLAZA HWNCDL 

(l'invivcia do N8T!'i''i' 

582166 — Provisión, instalación y pues- 
ta en marcha de Plantas silos con sis- 
tema neumáticos, para Almacenaje y 
manipuleo de cemento a granel. Pecha 
de apertura para el día 31 de mayo de 
1966, a las 11,30 hs. 

Precio del pliego: m$n. 5.000.—. 

583166 — Cabezas de pozos para colgar 
cañerías. Fecha de apertura para el día 
15 de junio de 1966, a las 10 hs. 

584166 — Equipos cementador. Fecha 
de apsrtura para el día 15 de junio de" 
1966, a las 10 30 hs. 

539 66 _ cañería de conducción. Fe. 
cha de apertura para el día 14 de junio 
de 1966, a las 10 hs. — Precio del pliego: 
mSn. 5.000.—. 

Pliegos y consultas: Sarmiento 770 fP. 
B.), Capital Federal. — Venta: Sede 
Central (Av. R. S. Peña 777, Copia de 
Planos, Of. 716, 7» p.). 

e.5|5. N* 4.534. v.l8[5|68 



V. P. F. PLA7,.\ ITriXOTJL 

(Provincia de Neuqnén) 

492]66 — Camiones especiales dinami- 
teros, y tanques. (Dispuesta para el dia 
1015166; 11,30 hs.) se prorroga su apertu- 
ra para el dia 27 de mayo de 1966, a las 
10,30 horas. -*- Pliegos y consultas: Sar. 
miento 770 (P. B.), Capital Federal. 

e.515. K<? 4.535. v.9|5|66 



para la construcción de cosas de -dur* 
mientes en ei íácimieuU) i^io T.urrjio, 
provincia de Santa- Crua— i el jcmanüos» 
la misma en forma simuilani-ii e» Avda. 
Roque S. Peña 1190, Capital Federal, en 
la Administración' de: Sfacimiento Rio 
Turbio y en el Departan' -nto Transpor- 
te Ferroviario, .provincia ü'; Santa Cruz¿ 
Presupuesto oficial de ías ooras: m$n„ 
6¿ 350.550, Valor -de -a carpeta: mSn» 
2 500. Informes y pliego.; en les mismos. 
e.315 N' 4.403 V.16|5i66 

Y. P. F. —"PLAZA HUINCUL ' 
(Provincia de Ncuquén) 
Licitaciones "-Públicas 
5D7|G6 — Barras de sondeo. 
Fecha de apertura para ei día 30 de 
mayo de 1966, a la¡._ 14,3o horas. 
. D'6UiC6 — Transporte productos a gra^ 
nei: debele' Lujan do Cuyo a Oral. Pico. 
.; Fecná do- apertura pala ei d,a 1 7 de) 
junto ce 1966, simuit;íneaiuente con laa 
Divisionales Córdoba-Bahía Blanca-Ro- 
sario-Mendoza, eolneidentemente a laa 
10 horas. ■ . 

B72|B6 — Eíementos de seguridad. ■ 
Fecha de apertura parj el día 23 do 
mayo ce 1966, a las 9.30 horas. .> 

Consultas y pliegos: Sarmiento. 770 
(P. B-j. Capital 'Federal j en las men- 
cionadas Divisionales. ■ ' -' 
v - e.2tS W 4.3SG v.lSlElflfl 



Y. P. F. — PLAZA HUINCUL 
(Provincia de Ncuquén) 

Postérgase para ei día 31 de mayo de 
1966. a las 15 horas, la apsrtwa d? ltts 
pTomjPsta.i de Ja Licitación Púb 1 ¡"a nu- 
mero 36166 —locación de mano de obra 



YACIMIENTOS PETROLÍFEROS -' 
FISCALES 

Licitación I'ública N». 5^ü|66; Caíioría 
do conducción. Fecha de, apertura para 
ci dia '-"¿ de mayo do J96j, a las 11 h«. 

Licitación pública N9 521 66: Chata- 
rra de acero. Fecha de apertura para el 
día 23 de mayo de 1966. a las 1 1 bs. 

'Licitación Pública N» 5J5 66; Tropa- 
nos a rodillos: Fecha do apertura parái- 
el día 31 de mayo de 1966. a las 10 has' 

Licitación Pública N' 634 66: Repues- 
tos para bombas de profundidad. Fecha! 
do apertura para el día 30 de mayo de 
1966, a. las 12 hs. 

Consultas y pliegos: Sarmiento 770 (P, 

B.), Capital Federal. - ' 

e. .2a|4 — N» 4.270 — v. lít.1|6« 

EMPRESA DEL ESTADO 
' Llú-maso a Licitación Pública N» 5116^ 
por puertas, ventanas y roperos de ma- 
dera. Apertura de las propuestas 16 de 
mayo do 1966, a las ¡.i horas. InformeB 
y pliegos en Avda, Ronue S. Peña U9fJ 
Capital Federal, de 7 4 a ]7 horas. 

e. 2914 — N» 4. 278 — v. 1215166 

MINISTERIO DK EDUCACIÓN 
Y JUSTICIA 

CONSEJO NACIONAL DE 

EDUCACIÓN TECrilCA 

Escuela Nacional de Educación 

Técnica N» 28 

Llámase a Licitac.ón Pública N» 3 
para proveer: Carne, para el funciona- 
miento del Comedor Escolar para el 
período de 1966. 

La apertura de las propuestas ne rea- 
lizará ti día 20 de mayo de 196 0, a laa 
10 horas.. _ _ 

Entrega de pliegos de condiciones* 
presentación y apertura de propuestas 
en la Escuela Nacional de Educación 
Técnica N» 28, sita en cai:c Colón nú» 
mero 14S8, de Paso de los Librea, pro^ 
vlnciá de Corrientes. — Paso do los IA« 
bies, abril 27 de 1966. 

e.lOI5-N» 4.713 v.lE|ó!G([ 

Estaielit Nacional de Educación ¡ 
Tóenle» N» 28 

Llfimase a Licitación Pública N» l' t 
para proveer: Artículos de almacén v, 
pan. para el funcionamiento del Co^ 
medor Escolar por el período de 1966, 

El pago sera inme.li^to a la entregil 
de mercaderías. 

La apertura de las propuestas se rea' 
¡izará, e: día 20 de mayo de 19G6, a. lal 
1 horas. 

Entrega de pliegos de condiciouea 
presentación y apertura de propuesta» 
en la Escuela Nac'onal de- E<!ueneíón 
Tócnica N» 28, sita en 1< calle Coló» 
N9 14S8 de Paso de los Libres, provine 
cia de Corrientes. — Poro de los lA ' 
bres, abril 27 de 19GC. 

' e.10'5 N? 4.714 V.12I516I 

Subsecretaría de Educación 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

DEPARTAMENTO COMPRAS 
Licitación Pública N». GO ' 

Llámase a licitación pública, por prS> 
mera vez, por el término de diez diaa 
nubiles a partir del dia 2 de mayo do 
1966, para resolver la adquisición dfl 
papel obra, cartulinas, trapo para lim- 
pieza de müquinaB. etc.. con destino a 
la División Talleres Gráficos. 

Las propuestas deberán presentara* 
Uaío sobre cerrado en ias planillas quo 
se expedirán al efecto y de acuerdo con 
lo dispuesto por el Derroto e.SOO'C.I. to« 
do lo cual puede retirarse a partir do 
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3n fecha, ea el Departamento Compras, 
liivísión Licitaciones, La3 Meras 2pS5jS7, 
ler. piso, Capital Federal, todos las diaa 
.bañiles, do 18 a 17^ horas. 

El acto de apertura: se llevará, a cabo 
«1 día 23 de .mayo dé 19CG, a Isa 15 
fturas: en el Departamento Compras del 
.Ministerio de . Educación y Justicia, en 
prese riela de los interesados que deseen 
concurrir. 

José A. Domínguez, Director General. 
e.~2;G- N» 4.204 v.l3'5',GG 



CONSEJO NACIONAL DE 
PKOTEOOON DE MENORES 

Expediente ,N» 5.14JJ6G " 

Llámase a Licitación Pública núme- 
*o¡ Í5¡j«-para cl-d^a .17 del "mes de mu- 
yo do lütíC, -a;las-15 horas para subye_ 
Air las necesidades que a continuación 
se detallan: Solicita adquisición de azu- 
lejos, cerrad-uras; .maderas y otros ar- 
tículos ae conservación con destino al 
■Instituto Saturnino ¡E. Unzué, — Mal 
<iei .Plata, ■durante el ejercicio fiscal 

■1=8*6, ■■.-';.•., 

.'.La .apertura- de las- propuestas ten- 
.¿.rí. lugar «ti el Departamento do Con- 
trataciones de la Dirección de Admi- 
lüsftración del Consejo Nacional de pro- 
. ©acción ñc. Menores, sito ea I-avalle "nú. 
artero iBS3, ler. piso, de Capital Fo- 
v <deraí, debiendo dirigirse para nóminas 
de efectos e inCortitcá fil citado. Depar- 
tamento, 

.Buoaos Aires, 18 de mayo do 19GG. — 
El Director de Administración. 

e.1.0,5 N' 4.7O0 v.l'2;5]CC 



COríSEíO' NACIONAL DE 

PROTECCIÓN -DE MENORES 

Espediente Í5T» 1.1 7-1 ¡GG 

I Jámase a Licitación ¡Pública número 
7*|6C para «1 día 17 del. mes de mayo 
dü ajSG, a las 14 horas para subvenir 
Jas .nscosidadea- que .a continuación se 
ttetallan: Solida adquisición de artícu- 
los ipara conservación ice menta, arena, 
repuestos para 'automotores, 'etc.), con 
■destino ¡al Instituto ■ Ricardo Gutiérrez 
— Marcos Paz — Pcia. Es. As. durante 
«1 ejercicio fiscal 1B6C. 

La apertura de las propuestas ten- 
drá lugar en el D-partamento de Con- 
trataciones do la Dirección de Admi- 
liretracicn .del 'Consejo Nacional de pro- 
■téccióü de Menores, sito 'en Lavalle nú_ 
-Enero -¿OSA — - ier. piso de Capital Fe. 
dt,ral, cebienfio dirigirse para nóminas 
de *f£ctoa e informes al Citado Depar- 
tamento 
. ^Buenos Aires. 10 de mayo de 1060. — 
SI Director de Aaifiinistrs.cián. 

. e.lO.]E N» 4.710 v.l2in¡CC 

Expediente X» l.OSSIGG 

Llá-mase a Licitación Pública número 
íG]GC para el día 17 -del mes de mayo 
de 19t>5, a las 17 horas para subvenir 
la? necesidades o,ue a. continuación se 
detallan: Solicita adquisición de aceite 
'«de Mnjcza. .azulejos, ^esmaltes y otros ar- 
tículos para consenvaciíra con destino 
■Ol Ittólituto Mercedes do Lósala' y Ki_ 
etes — Moreno — Peía. Bs. As, duran- 
te el ejercicio liscal 136*. 

La ¡apertura de las ¡propuestas ten- 
-'drá lugar en el Departamento de 'Con- 
trataciones do la Dirección de Admi- 
nistración del Consejo Nacional de pro- 
•■teocioii de menores, ¡sito 'en Lavalle nH_ 
«•ero i OS 3 — ier. piso -de 'Capital Fc- 
. doral, Ceblendo dirigirse para nóminas 
ide etecto3 c informe3 al, citado Depár- 
tame ni o. 

Eticaos Aires! 10 de mayo de 196G. — 
Bl Director do Administración, 

: e.l0!5 N» '4.711 T.12:á!6G 



Espediente X* 5.MSIG6 

ítslámase a Licitación Pública número 
M[C6 para el dia 17. del mes de mayo 
de IMG, a las 18 toras para subvenir 
las necesidades que a continuación se 
detallan- sfolicita adquisición de artícu- 
los ¡para ropa y uniformes y equipos 
con destino ni Instituto Dr. José Sáu- 
«hez ¡Picado — Chiviícoy 3301 — Cap. 
Ped., 'durante él ejercicio fiscal 1966. 

La apertura, ae Isa propuestas ten- 
drá lugar en e! Departamento de Con- 
trataciones de la Dirección de Admi- 
nistración del Consejo Nacional de pro- 
'■teccifiTi de Menores, sito en Lavalle nú 
mero 20S3 — ler. piso de Capital Fe- 
deral, debiendo d : rigirse para nóminas 
de efectos e informas al citado Depar- 
tamento. 

Buenos Aires, lo de mayo do 10G6. — 
Tul Director de Administración. 

e.10'5 NO -4.712 v.12;ó|GG 



(Expte. ID 4I8Í66 I. P.) 
Llamase a 'Licitación Pública N? 63, 
cuya, apertura tendrá lugar .el día 2'7ÍS|66 J 
¡a Jas 3 4 horas, ien ha División Contrata- 
cíoubs I. P., Paso 550. p. 3?, Capital Fed., 
para la pravtstón de lechs, manteca, 
¡bravos, etc., dorante el segundo semestre 
¡Sel ejsrcfcio 196S. 

Informe y PJiegos: Dirigirse a la inen. 
letomada División, los días laborables de 
U a IB hs. — SI Director de Adminis- 

eS¡S Nv 4.513 ?.1S[5[C3 



(íütpte, p 419j6S L.P.) . 

Llámase *a Licitación Pública N» Si, 
cuya apertura tendrá lugar el día 27|5JS6, 
a las 16 hs. i en la División Contratacio- 
nes I. P., Paso, 550, p. 3?, Cap. Ped., para 
la provisión de artículos ds. almacén du- 
rante el segundo semestre del ejercicio 
1966. 

Informes y pliegos: Dirigirse a temen, 
cionada División, los días laborables de 
13 a 1S hs. — El Director de Adminis- 
tración. 

e.5J5. N? 4.514. V.18[5|66 



(Expte. D 413166 I. P.) 

Llámase a Licitación Pública N' £2, 
cuya apertura tendrá lugar- el dia 26(5i65 
a las .14 horas., en 1 la División Contrata-; 
cioñes L P., Paso 550, piso 3?, Cap. Fed., i 
para la' provisión de pascado, carne y! 
derivados, durante el segundo semestre i 
del ejsrcicio 1986. — Informe y pliegos: 
Dirigirse a ja mencionada División, ios ; 
dias laborables de 13 a 18 hs. — El Di 
Tector- de Administración. 

e. -415 N9 4.485 V. 171 



Espediente N' 14.08r>[«5 ' 

Resolución S» drtl¡60 

Llámase a Lieitápión Publica N» 7 60, 
(2» llamado) : '!S!stema do Aí:isté Alza- 
do" para el día 7 dé junio de ISí 6. a las 
16 horas, para la contra taci ín de -los 
trabajos de- Terminación del Cuerpo de 
Laboratorios, en la Escuela Nacional 
de Educación Técnica "Hipólito Yrigo- 
yen", .calle- Baigorria entre Virgilio .y 
Moliere, Cap : tal- Federal 

Presupuesto oficial m?n, 51.711.2S0. 

Valor del Pliego mí-n. 3.Ó00. 

Consulta y adquisición do pliegos, en 
la División Abastecimiento, Eme. 'Mitre 
3345, planta baja, "Capital Federal, de 
13 a 17 -hs. 

Remisión o entrega y apoiUira de las 
propuestas: en la División Abasteci- 
miento, Bmd. Mitre 3"45, planta baja. 
Capital Federal,' 

C.Glá N« 4.5'71 v."27|S¡86 ; 



FACULTAD DE DERECHO 
X CIENCIAS SOCIALES 

Llúmase -a Licitación Pública .N' 62 
.por el término - de 'diez (10) tlíaa "para' 
la aclQ-uisieión de 100 sillas y 10 mesas 
de hierro. 

La apeitura de las 'ofertas se 'efec- 
tuará públicamente él día 14 c]e Junio 
de.JSCC a las 11 horas, en el local de 
■Licitaciones y Compras de 4a Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales, Avda. 
Pte. Figueroa Alcorta '2263, Capital. 

Para pliegos de bases y condiciones 
dirigirse a dicha sección, días hábiles 
de S a 13 horas. — El Contador de la 
Facultad. 

e.S¡5 -N» 4.551 V.1S!5!5G 

FACULTAD D*E FARMACIA 

Y BIOQUÍMICA ' ' 

Expediente. 703.211 |C5 
LICITACIÓN PUBLICA N? 3 
Llámase a licitación pública para el 
20 del -axtual, a las lí horas, .para ad- 
judica- la provisión de uoá caldera ver- 
tical .humotubular, ■ con destino a ia 
Orientación de Industrias Bioquímico 
Famrracéutlcas, dependiente de' esta Fa- 
cultad. ■ ■ ' 

La apertura de las propuestas se re- 
alizará en la DfcrisiSn Compras, y Sumi- 
nistros, Junín 95G, donde los interesados 
podrán requerir pliegos de condiciones 
o informes, de lunes a viernes, de' 13 a 
18 horas. — Jefe Departamento Admi- 
nistrativo. 

C.S¡5. — N? 4.CSS V.13ÍG]GG 



FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
Eypedlcnie : 502 .ZH4 ¡ (id 

LICITACIÓN PUBLICA N» SS 

Llámase a licitación pública para si 
día 16 de mayo de 1966, a las 17 ho- 
ras, para adjudicar la provisión de ana 
estantería en madera, bisagras, cerradu- 
ras, etc., con destino a Intendencia. 

La apertura de las propuestas se re- 
alizará en el Departamento de Contra- 
taciones y Suministros ae la Facultad 
do Ciencias Medicas (Paraguay 2155, 
planta baja), donde ¡ios interesados po- 
drán requerir datos ¡y pliegos de condi- 
ciones, todos los días' hábiles, de lunes 
a viernes, de 14 a rS-ftoras. — Jefe dol 
Departamento do Contrataciones y Su- 
ministros. 

e.3¡3. — N» 4.G73 v.lí¡5|Gü 



Expte.: 510.042:05 

LICITACIÓN PUBLICA N» 2 7 
(2« Llamado) 

. Llámase a licitación pública para el 
día 16 de mayo de 1966, a. las 16\hs.. 
para adjudicar Ja realización do traba- 
ios do tapicería, .con destino a Inten- 
dencia. 

La apertura do las propuestas se rte-.] 
nlizara en el Departamento de Contra 



taciones y .Suministros,- da 4a Facilitad 
de -CienciM Médicas {Paraguay . 'ai'D'a, 
planta baja),- donde los interesados por 
drán requerir datos y pliegos do condi- 
ciones, todos I03 días hábiles, de lunes 
a viernes, de. .14 a lS horas. — Jefe del ' 
Departamento de Contrataciones y Bu- 
ministros. 

. e.a¡5. _~ N? 4.G74 v.13|E¡S6 



COJD3DOR UNIVERSITARIO 

Avenida 1 Es<j. 50 

Incitación Pública 7J00' 

(Eip. 2,100-302.020) 

T 'rutas, Verduras, Pan, Harinas, -Cjm-es- ! 
tibies varios, artículos de granja, postres, ,' 
carnes, cordero- y pascado, periodo ae pro- ¡ 
visión: i» julio, 30 septiembre 1966. 
Apertura;- 15 junio -1866, 15 h.3. — Re- 
tiro de pliegos ta partir 1» junio) pre-' 
sentación de ofertas, consultas, infor- 
mes, etc., .'lunes .a viernes 8 a 13 hs., 
en Compras: — Alejandro Resúa, Ad- 
ministrador. 
' ... ... ., . e. Ola N» 4.633 v. 2015¡CG 

Uni rersidad Tecnológica Nocional 
FACULTAD REGIONAL 
• . AVELLANEDA ~ , 
Licitación Pública X* 3|«C ¡ 

Abertura i Í0J5J6G, 20 horas, . 

■ Llámase a licitación pública para la 
reparación de un ascensor. La apfertnra 
■de las» otertas se eíectuará en e, joeal 
de la Facultaa Regional Avellaneda ■ 
(ing. Marconi 775,, 2* piso, ATellanedaJ, 
a jlas veinte ..horas del dia .indicado, ,pu-, 
Siendo los, interesados, reauerir .p.iego de; 
condiciones e informes en la rficina li- 
citaciones de .la misma, de lunes a vier-' 
n&i de 15 a 21 horas. 

'«.lija Ní 4.75.0 v.l"3(5¡6C 

UNIVERSIDAD NAClOK'AJi DEL SLTÍ 

OFICINA DE SUMINISTROS 

Licitación Públícn X' 19 
Expte. I. D. . 1250| M 

Llámase ia. licitación publica para la 
adquisición de dos microscopios meta, 
lográficos. 

Apertura de las propuestas: el 7 de 
junio de 19GG a las 11 hs., en Of. Su- 
ministros, 

Pliegos: Oficina ' de Suministros, Av. 
Colón N? SO, B. Blanca. 

e.ll|5 N? 4.760 v.l3|5|GC 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SCR 

OFICINA DÍC SUMINISTROS ' 

Licítntfiún .Pública X* 18 
Expte. Q. D. X? S230|05 

Llámase a,' licitación púolica .para laj 
adquisición .de papel de filtro distintos' 
tipos. 

Apertura de las propuestas: „cl 6 dej 
jimio de 19'B6 a las 11 hs. en Of. Su- 
ministros. 

Pliegos: Oficina de Suministros, Av 
'Colón N» SO, B. Blanca. 

' e.llíá Nf 4.751 v.l3|5[GC¡ 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR 

OFICINA -DE SUMINISTROS 

LieifnciÓTi I>iiWica N* 12 -■ 
Expté. Ko I. lt.' .3277165 

llámase a licitación pública para la 
confección é impresión' de ¡sobres de dis. 
tintos tipos, ' - 

Apertura de la Licitación: el SO de 
mayo de ISGC a k. 11 hs., en Of. Su- 
ministros. 

Pliegos; Oí. de- Suministrc/s, Av. Colón 
N? SO, B. Blanca. 

e.l'l|6 N» 4.7G2 v,13|5|G6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

LITORAL 

FACUXTilD DE ODONTOLOGÍA 

Rosario 
Expte. Ni 8479 

Licuación Pública N? 6 

Llámase n licitación pública para la 
■aoquisición de diversos materiales para 
uso electrónico -y mecánico, con destino 
ai Taller Electrotécnico de esta Facultad, 
de acuerdo a las listas y plisgos de con- 
diciones generales, que pueden solicitarse 
en Contaduría, Sección Compras y Lici- 
taciones, Santa Fe 3100, Rosario, Casi- 
lla de Correo N* 10. 

Fecha de apertura de las propuestas: 
23 de mayo de 1966, a las 11 horas. 

e.ll|5 N» 4.764 v.'13;5¡'G6 



Apertura de los sobres: dia 1G de ma- 
yo dé 1SG6 a las 11. 'horas. Artículos do 
almacén y pan. Dia3 17 de mayo de 
1SG6 a las 11 horas. Pescado, frutas y 
■verduras y dia is do mayo ü 19G6 a las 
11 horas, leche, manteca y huevos: en 
B. Pellegrini 2947, Santa Fe, donde 
podrán ser retirados 'los pliegos de con- 
diciones. ¡ 
e,10;S-X= J.TlS-v.rS.üJ'GS- 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
, DEL KOItDESTE 

■ FACULTAD DE MEDICINA , 

lacitaciún Pública N' 8|00 j 

Aperturn: '27{»;6fl, 10 hs. ' 

Llámase a licitación pública para la 
adquisición de Instrumental Científico 
para la Cátedra de Pediatría y pueri- 
cultura de esta Facilitad. — Pliegos de 
■condiciones: Moreno 1240, Corrientes. ' 
'C.ll¡5.N» 4.TG3 .v.1'3í'5;GC 
■ 'i 

UN!iA T ERSIDAD NACIONAL I>Efy '"" 

ÍÍORDESTi: 

FACULTAD DÉ INGENIERÍA 

./QUÍMICA 

Jüicitiicdón Pñlüica N? ^'CC 

Llamase a licitación publica para la J 
adquisición de drogas y productos quí- 
micos con destino a los laboratorios ' üe 
la Facultad de Ingeniería Química^ f 

Los piiégqs de bases y condiciones po- 
drán aer retirados de la Facultad, sin 
caaso -Mguno, .en hoiMi-io de s a 12 y 
do 16 a 20 .lioraa. 

La .apertura de propuestas se realizará 
•el día JJO de maya, de 19GG a las l« 
horas ün calle Colón 151^ Posadas, ¡Pro. 
vlncla de Jlisiones. 

e.lOiS-N» 4. 7 •«-»•. IC i'6G 



ISCUElJA NACIONAL DE COMEUGIO 

"MANUEL "BEIJGKANO" 

Coiloy Cruz - Mendo7¡i 

ESCUELAS DE ENSEÑANZA MEDIA 
EN LAS HERA'S T GLAXMALLEN - 

MENDOZA 

Licitación pública - Locación Inmuebles 

Para el día 10 de junio 10 horas 

¡Ubicación : Uno en Ja Ciudad, de Las 
Heras y otro en Ciudad do Guaymalión, 
ambos i-ad¡o urbano, con medios de 
trarsportes y accesos adecuados. 

■Caracterítiicas: 6 aulas para clases.: 
5 ambientes para oficinas y depósitos; 
3 ambientes sanitarios (personal, -ni- 
ñas ,y varones),; patios y galerías: ins- 
talación 'Clúetricn y agua -corriente. 

Pliego de condiciones: Ante Direcc'ón 
de la Escuela Nacional de ■Comercio 
"iíamtei Delgrano". San Martín níme- 
■ro 127 G, Godoy Cruz. Mendos». 

■e,10|5 N'4.71G v.2315 GG 



UNIVERSIDAD NACIOXAL DEL 
LITORAL 

OBRA SOCIAL 
Dirección de Comedores y Viviendas 

Llámase a licitación Pública para el 
suministro de artículos de almacén (co- 
mestibles), pan, pescado, frotas, y ver- 
duras, leché, manteca y huevos, para ¡ 
ser suministrados durante los meses de ! 
junio- jolio-ágosto y. septiembre de 1960 



UNIVERSIDAD NACIONAL DJ-1 
TUCUMAN 

• DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMJXISTE AC3 ON 
Casilla de Correo SGa - L-cami u 
Llámase a Licitación Pública -ium..o- 
,ro Slf*-CG .para el dia 2S¡5!G6, a liorna 
■IB;, ¡para la adquisición de l Blocli 
¡Standard, 1 Elock semi-armado, 1 Jo- 
las y .Cojinetes, con destino al Per .iiiio 
'de Automotores U.N.T. — Por cláu- 
sulas particulares recurrir a las -Ofici- 
nas dfel Departamer.to de Compras D. 
G.. A, en ¡calle Ayacucho 4B2 (.2' piso)„ 
Tucutíiín, donde tendrá lugar el Arto 
do apertura propuestas. 

e.10'5 Ni 4.717 ■v.i;ir.|5G 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINIS TR A C I ON 

Casilla de Correo Seo - Tucuiu'.ii 

Llámase a Licitación Pública núme- 
ro 2Í>|GG para el día 20|ü(GG a horas 11, 
para la adquisición de Películas, Ejiii- 
p» de Filmación y Servicio de Sonido 
con deslino a la Asesoría de Auliovi- 
suai U.N.T. ■ — Por cláusulas particu- 
lares -'eciTrir a la Representación 3 .o 
la Universidad en Buenos Aires, calle 
Uruguay N» SC4 <2* piso). Oficina ;05, 
y en las 'Oficinas dó. Departamento de 
Compras D.G.A. callo Ayacucho 1&" 
(2» piso), 'Tncumán, donde te _ dr¿i Ju- 
gar el Acto de apertura propuestas. 

e.l0¡5 X* 4.741 v.l2.S¡5í 



FACULTAD DE MEDICINA 
Llámase a Licitación Pública núme- 
ro Ol-SÍC, destinada a la suscripción 
do revistas año 1DGG parp la Bibliotc 'á, 
de esta Facultad. El detallo de la mis- 
ma puede ser retirado do la Represen- 
tación de la Universidad, en Buenos Ai- 
res, 'Callo Uruguay E 64. 2* piso, Oficina 
.205 y en Delcsaeión Adminis'rátiv» de 
la Facultad de Medicina, Lamadrid S75, 
¡altos, TutrunVán. La apertura de 'os 30- 
bres tendrá lugar el día 2G de mavo 
de 19G6, a Iioras B, en ia Oficina cita- 
da ¡en último término. 
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Universidad Nacional de Córdoba 

HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS 

"PROF. DR. PEDRO VELLA" 

Licitación Pública N? 5 
Espte. N»2I.04SH. 

Llámase a Licitación Publica para el 
día 27 de mayo ae i«66, a las 10 Horas, 
para proveer al Hospital Nacional de 
Clínicas de Córdoba, instrumental cien- 
tífico, aparto úe Rayos X, camilla,, etc. 

Los pllagos ae bases y condiciones ge- 
nerales y complementarias pueden soli- 
citarse en la Administración del Hospital, 
calle Santa Rosa N» 1564 — Córdoba, 
de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. — 
Córdoba, 29 de abril de 1966. 

Cont. Estela G. de Córdoba. 

e.6|5-N9 4.573-V.12i5¡66 
s _«— ~- 

Universidad Nacional de Córdoba 
INSTITUTO DE CIENCIAS QUÍMICAS 

Llamase a -Licitación Públtca N' í, 
para el. día 23 de mayo a las 10 ha, 
para la provisifin do una Ultracentrtfu- 
ga tipo "Spinco" L o L-2i50 ciaceleractfin 
de 200.000 gravedades refrigeradas etc. 

Los pliegos de' condiciones y consul- 
tas, pueden retirarse o efectuarse en ifl 
Ciudad Universitaria — Pabellón Argén- 
tina - Entre Piso Córdoba — , de lunes 
fl viernes de 8 a 12 hs. 

e. 315 N» 4.343 v. 13|5;<¡fi 



MINISiEKIÜ ÜE Dlil-liNSA 
NACIONAL 

Secretaria de Guerra 



COMANDO DE INGENIEROS 

X DIRECCIÓN GENERAL 

- DE INGENIEROS 

Axopardo 250 — 'Capital Federal 
Licitación Pública N? 137 

Para el día IB de mayo de 1966 . 
Campo de Mayo - Prov, de Buenos Aires 

N» 137. Hora: 10. Adquisición de tel- 
goflex y crin vegetal, con destino al Ta- 
ller de Carpintería de Madera. Garantía 
de licitación, 1 % sobre el monto total 
de la oíerta. Precio del legajo: $ 30 m|n. 

Las preadjudicaciones sa exhiben en 
la Oficina de Licitaciones, piso 10». Ho- 
rario de venta: de 8 a 11 horas. Lugar de 
apertura: piso 9*. 

La apertura y lectura de Jas propues- 
tas tendrá lugar el día y hora antes 
mencionado, en el Comando de Ingenie- 
ros y Dirección General de Ingenieros, 
piso 9'. Los interesados podrán concurrir 
por datos e informes en el piso 10', don- 
de deberán enviar también sus propues- 
tas en sobre csrrado y lacrado, indicando 
número, día, hora y objíto de la licita- 
ción, la que deberá encontrarse con an- 
terioridad a la apertura del acto. — 
Jefe Departamento Administrativo. 

e.ll|S N» 4.765 v.13¡5|66 

COMANDO DE INGENIEROS 

Y DIRECCIÓN GENERAL 

DE INGENIEROS 

Azapardo 250 — Capital Federal 
Litación Pública N* 135 

Para el día 18 de mayo de 1966 
Campa de Mayo - Prcv. de Buenas Airea 

N« 135. Hora: 9.50. Adquisición de ter- 
ciado de cedro y placas, con destino al 
Taller de Carpintería de Madsra. Garan- 
tía de licitación, 1 % sobre el monto to- 
tal d3 la ofsrta. Precio del legajo: $ 50 
monada nacional. 

Las preadjudicaciones se exhiben en la 
Oficina de Licitaciones, piso 10». Horario 
de venta: de 8 a 11 horas. Lugar de aper- 
tura: piso 9». 

La apertura y lectura de las propues- 
tas tendrá Jugar el día y hora antes 
msnclonado,' en el Comando de Ingenie- 
ros y Dirección General de Ingenieros, 
piso S° Los interesados podrán concurrir 
por datos e informes en el piso 10», don- 
de deberán enviar también* sus propues- 
tas, en sobre cerrado y lacrado, indican- 
do número, día, hora y objato de la li- 
citación, la que deberá encontrarse, con 
nn^rtoridad a la apertura del acto. — 
Jefe Departamento Administrativo. 

e.HI5 N» 4.766 v.13|5|66 

COMANDO DE INGENIEROS' 

Y DIRECCIÓN GENERAL 

DE INGENIEROS 

Axopardo --250 — Capital Federal 
Licitación Pública N* 134: 

Para el día 18 de mayo de 1966 
Campa de Mayo - Prov, de Buenos Aires 

N* 134. Hora: 9.40. Adquisición de cue- 
ro flor, de primera calidad, con destino 
al Taller de Carpintería de Madera. Ga- 
rantía da licitación, 1 % sobre el monto 
total de la oferta. Precio del legajo: pe- 
sos 30 m n. 

Las preadjudicaciones se exhibm'en Ja 
Oficina de Licitaciones, piso 10». Horario 
de venta: de 8 a 11 horas. Lugar de 
apertura: piso 9*. 

La apertura y lectura de las propues- 
tas tendrá lugar el día y hora antes 
monrio^ado, en el Comando de Ingenie- 
ros y rjnr»cr!ón G"n?ral de Ingenieros, 
piso 9'. Los interesados podrán concu- 
rrir por datos e informes en el piso 10*, 



donde deberán enviar también sus pro- 
puestas, en sobre cerrado y lacrado, in- 
dicando número, dia, hora" y objsto de 
la licitación, la que deberá encontrarse 
con anterioridad a la apertura del acto. 
— Jefe Departamento Administrativo. 
e.lljS N' 4.767 V.Í3|5|66 

COMANDO DE INGENIEROS 

X DIRECCIÓN GENERAL 

DE INGENIEROS 

Azopardo 250 — Capital Federal 

Licitación Pública N» 133 

Para el día 18 de mayo de 1966 

Campo de Mayo - Prov, de Buenos Aires 

N» 133. Hora: 9.30. Adquisición de lá- 
minas de plástico Nikko, con destino al 
Taller de Carpintería de Madera. Garan- 
tía de licitación, 1 % sobre el monto to- 
tal de la oferta. Precio del legajo: $ 60 
moneda nacional. 

Las preadjudicaciones se: exhiben en la 
Oficina de Licitaciones, piso 10*. Horario 
de venta: de 8 a 11 horas. Lugar de" 
apertura: piso 0*, 

La apertura y lectura de las propues- 
ta' tendrá lugar el día y hora antes 
mencionado, en el Comando de Ingenie- 
ros y Dirección General 'de Ingenieros, 
piso 0*,- Los intsresados podrán concu- 
rrir por datos e informes en el piso 10*, 
donde deberán enviar también "sus -pro-; 
pusstas, en sobre cerrado y lacrado, in- 
dicando número, dia, hora y objeto "de la 
licitación, la que debsrá encontrarse con 
anterioridad a la apertura del acto. — 
Jefe Departamento Administrativo. 

e.ll¡5 N? 4.768 v.l3|5|66 



COMANDO DE INGENIAROS 

Y DIRECCIÓN GENERAL DE 

INGENIEROS 

Alopiado 350 - Piso - Capital Federal- 

Licitación Pública N» 128 para el 

día 17 de mayo de 19C« 

CAMPO DE MAYO, PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

N* 128, Hora 0.30, — Provisión do 
duelas ele sauce o álamo, clavos, alam- 
bre para enfardar, papel diario, hilo 
sisal, limai triángulo y pince es, con 
destino a loa Depósitos del departa- 
mento Abastecedor. • — Garantía de li- 
citación loo sobre el monto total do 
Ja oferta. — Precio del Legajo: $ &0 
mone'a nacional 

Las preadjudicaciones se exhiben 
en la Cartelera ubicada en la Oficina 
de Licitaciones, Piso 10». 

Horario de Venta: de 8 a 11 lioras. 

Lugar de Apertura: Piso S». 

La apertura y lectura de las pro- 
puestas tendrá lugar el d'a y horn antes 
mencionados en el Comando deln:e- 
nieros y Dirección General de Inge- 
nieros, Piso 9°. -ios interesados oodrán 
concurrir por datos e informes eh el 
Piso 10», donde deberán enviar 'ara- 
bien sus propuestos en sobre cerrado y 
lacrado indicando número, día, hora v 
objeto de la llcita?ión. la que deberí 
encontrarse con anterioridad a la aper- 
tura del neto. — Jefe Departamento Ad- 
ministrativo. 

e.lOlS N» 4.718 V.12|E|66 



• Horario de Venta: de 8 a 11 horas. 

Lugar de Apertura: Piso 8», 
' La apertura y lectura de las pro- 
puestas tendrá lugar e: día y hora antes 
mencionados en el Comando áz Inge- 
• nieroa y Dirccciói. General de Inge- 
nieros. Piso 9'. Los interésalos podrán 
concurrir por datos e informes en e' 
Piso 10», donde deberán enviar tam- 
bién sus propuestas en sobre cerrado y 
lacrado indicando número, día, hora y 
objeto de la licitación, la ,quo deber'» 
encontrarse con anterioridad a la aper- 
tura del acto, — Jefe Departamento Ad- 
ministrativo. 

C.I0|5 N" 4.720 V.1SÍ5100 



COMANDO DE INGENIEROS 

Y DIRECCIÓN GENERAL DE 

INÍÍ^NIElíOS 

Azopaitlo 250 - P:so - Capital Federal 

'Licitación Pública N»il20 para el 

dia 17 tic majo de 1060 

CAMPÓ DE MATO, PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

N' 129, Hora 0.40. -4- Provisión de 
hojas de terciado de pino, con destino 
al Taller de Carpintería do Campo de 
Mayo. — Garantía de licitación 1 olo 
sobre el monto total do la oferta. — 
Preci > del Legajo: l 50 ro n. 

Las Pre-adjudicaciones se exhiben en 
la Oficina de Licitaciones, Piso 10». ' 

Horario de Venta: de 8 a 11 horas. 

Lugar de Apertura: Piso 9*. 

La apsrtura y lectura de las pro- 
puestas tendrá lujrar f dia v hora antes 
mencionados en el Comando de Inge- 
nieros i Dirección General de Inge- 
nieros. Piso 9*. Los interesados podran 
concurrir por datos e informes en el 
Piso 10', donde deberán- enviar tam- 
bién sus propuestas en 'sobre cerra üa y 
lacrado indicando número, día, hora y 
objeto de la licitación, la cue deferí 
encontrarse con anterioridad a la aper- 
tura del acto. — ■ jefe Departamento Ad- 
ministrativo. 

C.10Í5 N° 4.719 v.l2[5|GC 

COMANDO DE INGENIEROS 

Y DIRECCIÓN GENERAL DE 

INGENIEROS 

Aznpni'Jn 250 - Pso - pan'tul Federal 

Licitación Pública N* ISO para el 

día 17 de mayo de 1960 

CAMPO DE MAYO, PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

N» 180, Hora 9.50. — Provisión do 

vidrios tipo Martelet y vidrios doMos, 

con destino ftl Ta'ler de Carpiníe ía de 

Mísera. — Garantía do llri'aciún 1 olo 

sobre el monto total de la o'erta. • — 

Precio del Le-m'o: S 30 m|n. 

Las Pro-adjufHcf dones so exhiben en 
la Oficina de Licitaciones, Piso 10». 



DntECCION GENERAL 
DE FABRICACIONES MILITARES 

FABRICA MILITAR DE TOLUENO 

SINTÉTICO 

Campana 

Llámase a Licitación Pública N» 1019/ 
66, para el día 17 de mayo de 1966, a las 
11 ho:-as, por la provisión de válvulas de 
bronce, , 

Valor del pliego: m$n. 30. Garantía de 
la propuesta: 1 % del total de la oferta 
si supera m$n. 100.000. 

Informes y pliegos: Fábrica Militar de 
Tolueno Sintético, Campana - LGM. - 
Prov. de Buenos Aires. En -Buenos Ai- 
res: Dirección Gjneral de Fabricaciones 
Militares, Av. Cabildo 65. 

6.11(5 Ni 4.769 V.13j5J66 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE FABRICACIONES MILITARES 

FABRICA MILITAR DE CARTUCHOS 

"S F' 

Urquiza 55 - T. E. 1525-1526 
San Francisco (Cba.) 

Llámase a Licitación Pública N? 21/66, 
para el día 18 de mayo de 1966, a las 10 
horas, por la compra de aceros espacia- 
les; hierros planchuelas y otros perfiles. 

Por pliego de condiciones y"demás da- 
tos dirigirse a Fábrica Militar de Car- 
tuchos "San Francisco"; Urquiza 55, San 
Francisco (Cba.), o a la Dirección Ge- 
neral de Fabricaciones Militares, Cabil- 
do 65, Buenos Aires. — Ei Director. 

e.ll|5 N* 4.770 V.13|5|66 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE FABRICACIONES MILITARES 

FABRICA MILITAR DE CARTUCHOS 

"SAN FRANCISCO" 

Urquiza 55 - T. E. 1535/26 

San Francisco (Cba.) 

Licitación Pública de Venta N? 1/66 
Fecha de apertura: 23 de mayo de 1966. 
Hora de apertura: 10.. Lugar de apertu- 
ra: Fábrica Militar de' Cartuchos "San 
Francisco", Urquiza 55, San Francisco 
(Córdoba). 

Llámase a Licitación Pública de Venta 
N* 1/66, por la venta de diversos mate- 
riales sin uso (aceites industriales, pin- 
tura, laca, barniz, carburo de calcio y 
cabezales para motor Mirrlees, en' des- 
uso). 

Por pliego de condiciones y consultas 
dirigirse a Dirección General de Fabri- 
caciones Militares, Av. Cabildo 65, Bue- 
nos Aires; Agencia de Ventas Rosario, 
Córdoba 1365, piso 2», oficina 202, Rosa- 
rio; Oficina de Informas y Difusión, Ga- 
lería de las Américas, local 52, calle Cór- 
doba y San Martín, Mar del Plata (Pro- 
vincia de Bs. Aires), o a Fábrica Militar 
de Cartuchos "San Francisco", Urquiza 
55, San Francisco (Córdoba). — El Di- 
rector 

e.lljS N? 4.771 v.13|5|66 



DIRECCIÓN GENERAL DE 
FABRICACIONES MDLITARES 

FABRICA MILITAR-DE ARMAS 

PORTÁTILES "D. MATHEU" 

Avda. Ovidio Lapos 5250 — T. E. 89116 

Rasarlo 

Llámase a Licitación Pública N* 26, 
coi apertura para el día 20 de mayo 
de 196S, a 'as 12 horas, por la provisión 
de. Fabricación piezas plásticas por in- 
yecciór:. 

Por los pliegos de condiciones y de- 
más aclaraciones, dirigirse a esta Fábri- 
ca Militar, S?rvicio Abastecimiento, Sec- 
ción Compras o Dirección G"ueral di 
Fabricaciones Militares, Cabildo 65 — 
Buenos Aires. 

e.l0|5 N? 4.721 v,1215|66 



DIRECCIÓN GENERAL DE 

j r ,., T > TÍ , ar ,. ov ., (5 nr*T.rr"\RFs 

FABRICA MILITAR DE'-ARMAS 

PORTÁTILES "D. MATHEU" 

Avda. Ovidio Lapos 5250 — T. E. 89116 

Rcsario 

Llámase a Licitación Pública N' 27. 
cen apertura para el día 20 de mayo d? 
ÍPSfc a las T- horas, por ía provisión de: 
Uniformes pera el personal. 

Por los pliegos de condiciones y de- 
más aclaraciones, dirigirse a esta Fábri- 
ca Militar, Sprvicio Abastecimiento, S _ c- 
ción C-mnras o Dirección ' G'neral de 
i Fr.bricaclonps Militares, Cabildo 65 — 
Buenos Aires, 

e.1015 N» 4.722 v.l2|5[66 



Por los pliegos de condiciones y de- 
más aclaraciones, dirigirse a esta Fatal» 
ca Militar, Servicio Abastecimiento, Sec- 
ción Compras o Dirección General de 
Fabricaciones Militares, Cabildo 65 — ■ 
Buenos Airos. 

e.1015 Ni 4.723 /.12|5}6<f 



DIRECCIÓN GENERAL DE 
FABRICACIONES MILITARES 

"FABRICA MHTT/n DE ARMAS 

PORTÁTILES "D. MATHEU" 
Avda. Ovidio Laffos 5250 — T. E.. 89114 
R;sario 
Llámase a Licitación Pública N» 33, 
con apertura para el dia 20 de mayo de 
1966, a las 12 horas, por la provisión 
de: Acero lapido (s 18-4-1). 

Por los phsgos de condiciones y de« 
más aclaraciones, dirigirse a esta Fábri-i 
ca Militar, Servicio Abastecimiento, Sec- 
ción Compras o Direceión Gsneral- da 
Fabricaciones Militares, Cabildo 65 — 
Buenos Aires. 

e.l0|5 N<> 4.724 v,1215¡6« 

Llámase a Licitación Pública N* 34, 
con apertura para el día 20 de mayo 
d« 1966, a las 12 horas, por la provisión 
de' Fabricación piezas p'ásticas por írt-r 
yecclón. i 

Por los pliegos de condiciones y 'de* 
más aclaraciones, dirigirse a esta Fábri- 
ca Militar; Servicio Abast-cimiento,'- Sec- 
ción Compras o Dirección G:neiul d» 
Fabricaciones Militares, Cabildo 65 •- 
Buenas Aires. ^ ^ ^ ^^ 



Llámase a Licitación Pública N» 32 
cr-T. auertura r,ara el día 20 de mayo de 
1C66, "a Jas 12 h-ras, por la provisión 
de: Máquinas varias. 



DIRECCIÓN GENERAL 
DE FABRICACIONES MILITARES . 

FABRICA MHjITAR RIO TERCERO 
Licitación Pública (Ventas) N* 1044/6$ 

Venta de 14.000 ladrillos antiácidos, de 
229x114x63 mm. 22.500 cúpulas antláci- 
das v N> 2, de 22? M 114x89x63 mm. 4972 
cúpulas ídem N» 3, de 2^ x 114 x 76 x 63. 
milímetros. 

Ubicación del material: íabr:ca Mill-t 
tar Rio Tercero, Río Tercero, Provincia 
de Córdoba, donde putdsn inspsecionar- 
se, todos los días hábiles, de lunes a 
viernes, entre las 7 y las 12 horas. ' 

Apertura de la licitación: 30 de mayo 
de 1960, & las 12 horas, en la Fábrica Mi- 
litar Río Tercero, Rio Tercero, Provincia 
de Córdoba, See. Ventas, T. E. 56, ln. 

terno 20 - . . « 

Pliego de condiciones e informes: Soli- 
citarlos a D. G. F. M., Cabildo 65, Bue- 
nos Aires; Agencia de Ventas Rosarioi 
Córdoba 1365 <2í piso, oficina 203); Ofi- 
cina de Informes y Difusión, Gatería do 
las Américas (local 52), calle Córdoba y 
San Martín, Mar del Plata (Provincia 
de Bs. Aires), y en Sección Ventas de 
Fábrica Militar Río Tercsro. 

- e.ll|5 N' 4.772 V.2715S66' 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

FABRTCAOin Vlífi "",'"' 'ÍF.S 

FABRICA MILITAR RIO T^RCF.KO 

'Licitación Pública (ventas) Ni 1.043¡66 . 

Venta de: Ánodos de cobre duro d« 
8 x 150 x 800 mm de largo, 1.000 Kg. 

Ubicación del material: Fábrica Mili- 
tar Río Tercero — Río Teresio — Fcia. 
de Córdoba, "donde pusdsn inspeccionar- 
se, todos Jos días hábiles de luues a vier- 
nes, entre las 7 y las 12 horas. 

Apertura de la licitación: 24 de mayo 
de 1966, a las 12 horas en la Fábrica 
Militar Río Tercero — Río Tercero — 
Pcia. de Córdoba — Stcción Ventas — 
T. E. 56 — Interno 20. 

Pliego de condiciones e informes: So- 
licitarlos a D.G.F.M. — Canudo 65 — 
Bs. As., Agencia de Ventas Rosario — 
Córdoba 1365 C2« piso — Ofic. 202), Ofi- 
cina de 'Informes y Difusión — Galería' 
de las Américas (Local 52) calle Córdoba 
y San Martín — Mar del Plata (Pela, do 
Bs. As.), y en Sección Ventas de Fábrica 
Militar Río Tercero. 

e.6|5 N9 4.576 v.23|5[6G 

-DIRECCIÓN GENERAL DI3 
FABRICACIO**"^ '•--T.-T-TjT.'s 
FABRICA MILITAR RÍO TERCEBQ - 
Servicio" Abastecim!~nto 
Sección Compras 
Llámese a Licitación Pública N* 1.566, 
para el dia 20 de mayo d" 1863, a laa 
12 horas, oor la provisión ds: 3.300 ca- 
misas. 3.560 pantalones, 1.390 campera» 
de P.V.C.. 150 guardapolvos, 53 mame- 
lucos y '280 uniformes 2 pteaas s|croquií 
modelo N* 8 

Por ptlsgo de condiciones, dirigirse a 
esta Fábrica Militar o a !a Dirección Ge* 
neral de Fabricaciones Militares — De- 
partamento Abastecimiento, Avda. Ca- 
bildo 65,-. Buenos Aires. .„,„,„ 
e.2i5 N* 4 302 V.1315166 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE FABRICACIONES MILITARES • 
FABRICA MILITAR RIO TIRCERO 
Licitación Pública (VenUoi N» 1.040 Ofl 
Venta de: l Escopeta (fusil) cxneri- 
mental nara horno dn cemento, — 4.401 
cargas de cartuchos ttpo F. M., para uso 
industrial en horno de cemento. — Ubi- 
I ración del material" Fíbrica Militar Rra 
1 Tercero, Río Tercero, Peía, de' Cfirdoba, 
■ donde pueflon inspeccionarle, todos loa 
I días hábiles,, de lunes a viernes, entr*> 
1 las 7 y las 12 ñoras. 



r¿rin» 12. 
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-' Apertura, de la licitación: 23 (te- mayo 
-de 19GS, a los 12 horas, en la Fabrica 
-Mllitat Rio Tercero,. "Río Tercero, Pcia. 
do Córdoba, Sección Ventas, T. E. 56, 
* Interno 20. 

Pliego- do condiciones e informes: So- 
licitarlos a I>. G. F. SI., Cabildo GD, Bs. 
Aires, Agencias de Ventas Rosario, Cór- 
doba 1265 (2» piso, OEic. 2Q¿), Oficina 
de Informes y DiCus¡ón„Galería de ¡a? 
AmSrieas (Local 52). calle Córdoba y 
-San Martín - Mar del Plata (Pcia. do 
' Buenos Aires) y en Sección Ventas de 
■ Fabrica Militar Río Tercero. 

e-HZ. — N» 4.523 %-.20¡s;CC 



Pliego do Condiciones e Informes: So- 
licitarlos o D. G. V. M., Cabildo C5. 
Bs. As., Agencia de Ventas Rosarlo, Cór- 
doba 13G5 <2« Piso, Oflc. 202), Oficina 
do Informes y Difusión: Galería de. las 
Americas (local 52) callo Córdoba y 
San Martín, Mar del Plata (Pcia. de 
Bs. As.) y en. Sección Ventas de Fábrica 
Militar Río Tercero. 

e.2'714 N« 4.1:4 v..l2|ó]GS 



" DIRECCIÓN GENERAL 

, 1>'K FABRICACIONES MILITARES 
FABRICA MILITAR RIO TERCERO 

"INCITACIONES. PUBLICAS (VENTAS* 
N» I.03G6G (2' LLAMADO) 

■ Venta de:. Electrodos Rey-Tung. C.T.S. 
"Clip Boneler" malla 60 1 100 de 3,2 mm. 

'■'vaina con carbono al tungsteno, en en- 
vase original: 250 Kg. — Ídem, malls» 
- €01180 de- 4 mm.- vaina con carbono, de 
tungsteno: £50 Kg. 

tlbiíación- del material:. Fábrica 2MI- 
. tifiar R'o Tercero, Río Tercero, Pcia. de 
Córdoba, donde pueden inspeccionarse, 
-todos ios. días hábiles de Lunes a Vier- 
'.ttesi entre las i 7 y. las Í2: -horas. 
. Apertura de la licitación; 1 7 do" Mayo 
íde Í966-. a las ¿2 lloras, en la Fábrica 
•Militar' Río Tercero» Río Tercero. Pcia, 
de Córdoba, Sección Ventas, T. E,: B6, 
"iRScrno: tv. 

Pliego de Condiciones e Informes: So- 

■ licitarlos a B. G. FI M. Cabildo G5, Hs. 

■ As.,, Agencia, do Ventas Rosario, Cór- 
' dota I3S5 (2? Piso, Ofic. 202). Oficina 
i <te Inforine3 y Difusión,. Galería de tas 
' Am€-ricos (local 52) calle Córdoba v 
■San Martín, Mar del Plata, (Pcia, de 

Bs; As.), y en ¡Sección Ventas do Fíibriea 
. Militar Río Tercero. 

e.2S)4 N« 4.252 v.lO¡5|6G 



DIRECCIÓN GENERAL BE 

FABRICACIÓN ES MILI TARE* 

FAliR-irA MILITAR -RIO TERCERO 

Licitación Pública (Ventas) -Jí? 1.039I0S 

Venta de: 

Acara S.A.E. '3215, en barra cuadrada 
d* 75- mm. T cromo níquel para cernen- 
:tar: 23.237 Kg. 

Acero en barra cuadrada de 105 x 105 
rñm.. cromo níquel para cementar: 
«¿41 Kg. 

Acero S.A.E- '3215, lingotes de 132 x 118 
mm., cromo níquel para, cimentar: 500 
kilogramos. 

Acero SAJL 3250,. cíomo níquel de 
refinación, en barras de 40 mm. diá- 
metro- laminado: 34 Kg. 

Acero cromo níquel -áe 75 mm. diáme- 
tro- S.A.E. 3310: 12.000 6g: 
■ Acero id-ím de 90 mm. diámetro: 800 
kilogramo. 

Acero ídem de 110 mm. diámetro: 400. 
kilogramo.. 

Acero S.A.E. 33 12' cromo níquel de 
cementación en-, barras de 89 mm. diá- 
' mstro forjado: 6 204 feg. 

Acero ídem en batías de 114 mm. diá- 
metro- forjado: 9.115- lig. 

Acero- S.A.E. 3350 cromo níquel en 
barras de. 50- mm. diámetro, laminado: 

Acero S.A.E. 3415 cromo níquel de 
cementación en. barras de 150 mm. diá- 
metro- forjado: 870 Erg. 
Ubicación del material: Fábrica Mi- 
.litar Rio Tercero - Río Tercero, Pro- 
vincia de Córdoba, donde pueden ins- 
. peccionarse,. todos los días hábiles de 
lunes a viernes, entre las 7' y las 12 horas. 
Apertura de la Licitación: 18 de. mayo 
de 1936, a las 12 horas, en- la Fábrica 
Militar Río Tercero - Río Tercero, Pro- 
vincia de Córdoba - Sección Ventas - 
T.Bi: 56,. Interno 20: 

Pliego de Condiciones c Informes: 
' Solicitarlos a D G.F.M. - Cabildo 85, 
Buenos Aires - Agencia de Ventas Ro- 
sario . Córdoba 1365. (SP v., Ofic. 202) 
Oficina di Informes y Difusión - Gale- 
na de las Américas (Loca' 52), calle Cór- 
doba y San Martín, Mar del Plata 
(Pcia. da as. As ). y en Sección Ventas 
de Fábrica Militar Rio Tercero. 

e.2|5 W 4.303 V. 17,5:66 

imtEcciON GEsiíF.ATi de 

FABRICACIONES PTitjT'*.'" ■=■.'* 
FABRICA MILITAR RIO TERCERO 

LICITACIÓN PUBLICA 
(VENTAS) N* íO-r.4lGC 
Venta, de: Acoro Cromo Níquel da 
'1Í1.1..G mm. di'am. No Cementablc: 150 
Kg. — Acero. Cromo Níouel de 125 mm. 
dTSm. No Cementablc: £23 Kg. — Acero 
oí Cromo — XV — Mo. — Tara matrices 
pora: inyectar aleaciones con base de co- 
bre o üluminio de 150 x 150. mm.: 750 
Kg. — Acero Cromo Níquel mol¡bde>io 
para cementar de 25. í mm. diám : 
1.838 Kgr, — Aeero Cromo Níquel for- 
jado- de 22" x 22, mm.: £3 Ksr. 

"Ubicación del material;* Fábrica Mili- 
tar Río Tercero, Río; Tercero, Pela. " de 
Córdoba, dando pueden inspoceionn-rso 
todos loa días. hábiles, de Lunes, a Vier- 
nes, entra las- 7i' y las tí horas. v 

Apertura de- la licitación: rs de Maro. 
de- liSTCtí', a, las 12 horas en la Fábri!;:i 
Wifiifar -Río- Tercero. Río. Tercero. Pela, 
rTe Córdoba. Sección Ventiis; T. E.: 66, 
Interno: 20. 



DIRECCIÓN GENERAL 

DE FABRICACIONES BlILlTARES 

FABRICA MILITAR RIO TERCERO 

LICITACIÓN PUBLICA 
(VENTAS) N» J035ICG 

Venta do: Aceró' Especial para Traba- 
ios en Caliente- de 101.G mm. de diám.: 
PpO Kg. — Acero! Espacial para Trab.i 
jos en Caliente de ^25 mm. de diám.: 
300 Kfi. 

Ubicación del material: Fábrica Mili. 
tar Río Tercero. Rio Tercero, Pcia. de 
Córdoba, donde pueden inspeccionar-- c. 
todos, los días hábiles de Lunes' a Vler 
nes entre las 7 y las 12 horas. 

Apertura de la licitación: 13 de- Mayo 
de 1S66,. a las 12 horas en la Fábrica 
Militar Río Tercero, Rio Tercero^ Pcia 
do Córdoba, Sección. Ventas, T. E.; 50. 
Interno: 20.. „ 

"Pliego de Condiciones e Informes: So- 
1j citarlos n D. G. F, M„ 'Cabildo-- C5, 
Bs. As.,. Agencia de Ventas Rosario. Cor 
de Informes y Difusión: Galería de tas 
doba 136-5 (2» Biéa. Ofic. 202), Oficina 
A m ericas (local 52)- calle Córdoba y 
San Martín r Mar del Plata (Pcia. de 
Cs. As.) y en Sección Ventas de- Fábrica 
Militar Río Tercero. 

e.27;4 N* 4.115 Y.12[5!í-5 

BTRFCCION CE?ÍF.RArj 
l>K FABRIACION'E.S SIlLITAltES 

FABRICA MILITAR RIO TERCERO 
' Servicio Abastecimiento 

Sección Compras 

.Llámase a- Licitación Pública N? 1.574, 
para el dia 17- de mayo de 1365^ a las 
12 horas, por la provisión de: 113 fre- 
sas de punta, cabo cónico, de- acaro SR 
d" 2' varios cortes", 15 renglones- distin- 
tos, diámetros. 

Por pliego de condiciones, dirigirse a 
esta Fábrica Militar o a la Dirección 
General de Fabricaciones Militares — 
Departamento- Abastecimiento, Avda. Ca- 
bildo 65, Buenos Aires. 

e.1015 N*J 4.726' Y.12;5(60 



Secretaría de Marina 

IREFECTÜRA NACIONAL MARÍTIMA 
Kxpte. D.2705 c.v. 63 

Llámase a Licitación Pública* NS 43, 
para el dia 20 de mayo de 1963, a las 
11 horas, para cpntratar la provisión 
di" cartón acanalado y cartulina. 

Apertura, en la Dirección de Admi- 
nistración — División Compras. Pliego 
df bases y condiciones en la División 
artes mencionada, Paseo Colón 533, 7* 
pise, de 8.30 a* 12,30 horas. 

e.1015 Ni 4.743 V.12|5|66 



nico de Automotores de la Dirección de 
Abastecimiento. Producción y Conserva- 
ción. — La apertura do las ofertas 
tendrá lugar en la Dirección ontemen- 
cionada, debiendo dirigirse para pliegos 
o informes a la Sección Adquisiciones y 
Ventas. Vlamonte S6S, 5» piso, Capital 
Federal y a la Dirección de Adquisicio- 
nes, Ventas, Contratos y Patrimonial 
(Sección Contrataciones Centralizadas), 
Paseo Colón 323, 0» piso, Capital Fede- 
ral. 

Buenos Aires, mayo 10 de 13S6. 

e,10Í5-N» 4.74S \M2j5jCC 



l>T.RECCrOX DE ABASTECIMIENTO 

DFvTSTCN COMPRAS 
Expediente- A-82S4 c.v.CG 

Llámase a Licitación Pública N 5 42, 
para, el- día; 19 de mayo do 1OB6, a las 
11 horas, para contratar la provisión de 
víveres frescos y secos, — Apertura en 
la Dirección do Administración, (Divi- 
sión Compras). — Pliego de bases- y 
condiciones en la División antes men- 
cionada. Paseo Colón 533, 7* piso, de 
S,3 0- a 1-2,30' horas, 

O.10I.5-N9 4.744 v.l2[5|GG 



Secretaría de Aeronáutica 

AERONÁUTICA 
AEROIiINEAS- ARGENTINAS 

Licitación Privada numero 1.340-1-GG, 
Transporte de dinero en efectivo y!» otros 
valores en camión blindado. — Apertu- 
ra: 23 de mayo dé 1B6C, a las 1.5 he- 
ras, en Paseo Colón 1S5, 1er. piso, ofi- 
cina IOS, Capital, ¿ 

Los pliegos de condiciones podrán cot^ 
saltarse y retirarse; sin c^rgü 011 la di- 
rección arriba indicada, oficina 107, 
dentro del horario' de 12 a 1G lloras. 

e.lOjó-Ní 4.745 v.l2|J|G0 



AEROIi I N EAS A-R C E NT I ÑAS 

LICITACIÓN* PUBLICA N» 1367 CC 
Provisión de vajilla de porcelana. 
Apertura:' ID de mayo de 1SBG, a^ las. 
11 horas, en Paseo Colón IS5 ler. pi- 
so, oficina IOS, Capital. Los pliegos de 
condiciones podrán consultarse y reti- 
rarse sin cargo en la dirección arriba 
indicada, oficina 1 07, dentro del hora- 
rio de 12 a 10 horas. 

e.4IS. lN» 4.4S0. V.175ÍGG 

MÍNISTERIO DE ASÍS TENC1A 
SOCIAt Y SAt-UD PUbLICA. 



HOSPITAL RIVADAVIA 

Expediente N» 2385/65 
Llámase a Licitación Pública N? 14/66- 
M. R., para el día 6 de Junio de 1966, a 
las 11, para subvenir las neecsidadss que 
a continuación se detallan, con destino 
al Hospital Rivadavia, 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Hospital Rivadavia, calle Sán- 
chez de Bustamante 2531, Capital Fede- 
ral, debiendo dirigirse para pliegos e in- 
formes al citado hospital, o a la Direc- 
ción Gsneral de Administración (Direc- 
ción de Adquisiciones-Sección Contrata- 
ciones Descentralizadas) , Paseo Colón 329, 
8? piso¿ Capital Federal. 

Las necesidades se refieren a adquisi- 
ción de drogas, productos químicos y far- 
macéuticos, material fotográfico, etc. — 
Buenos Aires, mayo 3 de 196S. — El Se- 
cretario Técnico- a cargo de la Dirección. 
e.ll|5 N» 4.773 v.24|5|66 

CENTRO DE VÍAS R ÉSFIR. ATORIAS 
v "GRAIí. MANUEL BELGKANO"' 

Expediente N* 17.91 2¡60 

Llámase a licitación pública N' 5,GG 
CVRGM.B para el día 1S de mayo -le 
do 19G6 a las 15 horas, para subvenir 
Lis necesidades que a continuación se 
detallan,. con destino al Centro de Vías 
Respiratorias "Graí. Manuel Belgrano" 
y durante el alio 1SGG. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Departamento. Aümini-troti- 
vo (Sección Contrataciones), Av. de 'os 
ConstituyeTrtes y Meló, Villa Zagala, 
Partido- de San Martín, Pcia. de Bue. 
nos Aires, debiendo dirigirse para plie- 
gos e informes al citado Departamento 
o a la Dirección General de Adminis- 
tración (Departamento de Contratado, 
nes, Contrataciones Centralizadas), Pa 
seo Colón 329", S' Piso, Capital Federal. 

I,as necesidades se refieren a: Repa 
ración de la Cocina Central del Estable, 
cimiento. . 

Villa Zagala, 2 de mayo do 19SG. — 
La Intervención.' 

e.l'l|á- N* 4.774 V.13¡5|GG 



a la hora diez, para subvenir las nece- 
sidades que a contimuaciCn re detaüao, 
con destino al Hospital Central "Dr. 
José Antonio Cebalios" en Bell Ville 
(Córdoba) y durante el Ejercicio Año 
1960 (Trimestre: Junio-Agosto lSGGj. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en la Dirección del Hospital Cen- 
tral '%r. José Antonio Cebalios''. Avda. 
Dr. Jerónimo del Barco N» 1199, Eeil 
Villo, (Cba.j : debiendo dirigirse para 
pliegos e informes a iá citada depen- 
dencia; a la Delegación Sanitaria Fe- 
deral en Córdoba, calle D de Julio Nro. 
35G, Córdoba; o a la Dirección General 
de Administración del Ministerio ¿le 
Asistencia Social y Salud Pública do ia 
Nación; Departamento de Contratacio- 
nes, (Sección Contrataciones Dcscentra- 
l'.zadns). Paseo Colón N? 329, 9» piso, 
Capital Federal, 

Las- necesidades de refieren a: Com- 
bustibles y Lubricantes: (alcohol de que- 
mar, leña seca en torta, oxigeno indus- 
trial); Alimentos: (azúcar, legumbres 
secas, aceite y grasa comestible, dulces, 
harina de trigo, huevos de gallinas, vi- 
nagre, manzanas, papas para, conaumo, 
etc.). 

C10'5-N» 4.727 v.l2¡6¡Cfi 



DIRECCIÓN DR AB AST.EC i.YlTF.XTO, 
PBODCCCrON' Y' CONSERVACIÓN 

Llámase a Licitación- Publica N" 23'GG 
DiA.P.C, para el día 17 de mayo de- 
19GG, a- las l-S horas, para la adquisi- 
ción de repuestos para vehículos varios 
solicitados por la División Taller Meca 



SANATORIO "SOIEUER'' . 

I-lámase a Licitación Pública NO S¡ 
GG, para el día 19 de mayo de 19GJ. 
a las l-l horas, para subvenir las nece- 
sidades que a continuación se detallan, 
con destino al Sanatorio "Sommer", con 
cargo al Ejei-cieio Fiscal 1D6G. 

La apertura do las ofertas tendrá lu- 
gar en la administración del Sanatorio 
"Sommer", en General Rodríguez. Pcia. 
de Buenos Aires, Cuartel 4', Ruta Pro- 
vincial 24,' kilómetro 23. FCN-DFS., de- 
biendo dirigirse para pliegos e, informes' 
al citado establecí miento. y;o a ¡a Direc- 
ción General de Administración (Sec- 
ción Contrataciones Centralizadas) Pa- 
seo Colón S2 9, Capital Federa!. 

I/is necesidades se refieren: Harinas 
y -fideos, artículos de almacén, conser- 
vas, quesos, aceites, huevos, derivados 
de carnes, sal, vinagre, frutas deseca- 
das, varios,'" frutas,, verduras frescas, pa- 
pas, pesca do-, pan y leche. 

Cr.il. Rodrigue}*, 10 de mayo de i9G<5. 

— El Director del Sanatorio "Sommer". 

e.-10¡5-N» 4.740 v.l2!G[GG 



WOSt'TTATj 7>E NIÑOS EN 
CAT AMARGA 

Llamase a .Licitación Pública N« GiGG, 
para el día 2G de mayo de 196-8, a, las 
diez horas, para snbvenlr las necesida- 
des que so detallan a cont,nuaclón con 
destino al Hospital de Niiíos c n Cata- 
marca, durante et año 19G6. 

La apertura de las prupueatas tendrá, 
lugar en: Delegación Sanitaria Federal, 
Caseros £12, P. Alta, Catamarca, de- 
biendo dirigirse por pliegos e Informes, 
a la citada dependencia o a la Direc- 
ción de Adquisiciones, Venias, Contratos 
y Patrimonial, jeasco Colón S29, 9» piso. 
Capital Federal. — 1.a necesidad se re- 
fiere a: Ropa. — Doctor Osear B. Soa- 
zini. Delegado Sanitario Fedoial. — Ca- 
tamarca, 2 5 de abril de 196G. 

C.10|G-N» 4.728 v.l2,:>;SG 



SANATORIO ''SO'3í>U3E" 

Llamase a Licitación Pública N* 4;GC, 
para, el día 17 de' mayo de 1966. a. -las 
14 horas, para subvenir las necesidades 
que a continuación so detallan. 'con des- 
tino al Sanatorio "Sommer 1 :, con cargo 
al Ejercicio Fiscal 190 G. 

La apertura' de las ofertas tendrá, lu- 
gar en la Administración del Sanatorio, 
en General Rodríguez, Pcia. de Buenos 
Aires, Cuartel 4«. Ruta Provincial 24, 
Kilómetro í¡3. FCNDFS., debiendo diri- 
girse para pliegos e informes al eitado 
establecimiento yio a la Dirección Gf- 
ncral de Administración (Sección Con- 
trataciones Centralizados) Pasco Colón 
329, Capital Federal. 

Las necesidades se refieren: Productos 
químicos y farmacéuticos, "uniformes y 
equipos. conservaciones varias, instru- 
mental científico-, materias primas y ma- 
teriales »e inversiones patrimoniales va- 
rias. 

Oral. P.odvjguez, 9 de mayo de 19C6. 

— El Director, del Sanatorio "Sommer". 

e.lo!ó-N? 4-.74-7 v.12I5|GB 



HOSPITAL CENTRAL 

'"Da.- .TOSE ANTONIO CEBARLOS" 

Llámase a Licitación Publica N 9 GÍG0, 
para el dia veinte del mes de mayo 
del año mil novecientos sesenta y sei ff , 



SANATORIO "PEDRO L. BAUSA" 

Llámase a Licitación rública N? 6¡ 
966, para el día. 1S de mayo del año 
1S6G, a las S horas, con el objeto de 
proveer de Frazadas, Lienzo, Tela Im- 
permeable, Alpargatas. Bri», Ceflr, Me- 
dias, Botones, c Hilos, con destino ' al 
uso de ia población tíei Sanatorio "Pe- 
dro L. Baliña", de Posadas, Misiones, — 
La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en la Administración del Sanato- 
rio "Pedro L. Baliña", -Chacra N» 2*7. 
de Fosadas, Misiones, debiendo dirigirso 
para pliegos e informes a la antedicha 
dependencia. — ■ Posadas, -Misiones. — El 
Director del Sanatorio "Pedro L. Bali- 
ña", de Posadas" Misiones. 

Sanatorio "Pedro L. líaliña", Posadas. 
Misiones, 20 do abril de 19CG, 

C.1015-N' 4.729 v. 12,5(60 

CENTRO DE SALUD EN S.MV IX I S 
DEL PALMAR (CORRiEN'l ES) 

Llámase a Licitación Tablica N* D;GC, 
para el día 20 do mayo tíe 19GG, 0, .as 
11 horas, para la- contratación de un 
inmueble desuñado al Centro do salud 
en san, Luis del Palmar (Corrientes). 

La apertura do las propuestas tendrá. 
hjgftT en la Delegación Sanitaria Fede- 
ral en Corrientes (Departamento Ad- 
ministrativo) callo Rivadavia 1245. de- 
biendo dirigirse para los Pliegos de lia- 
ses y Condiciones Generales e lnrormea 
al citado Departamento. 

Delegación Sanitaria Federal. — Dto. 
Administrativo (O'iclna de Contrata- 
ciones) . 

e. ir;; N-' 4.749 v. i2¡r.;GG 



INSTITUTO NACIONAL 
DE KA LC'D- MENTAL 

HOSPITAL NACIONAL 
NEUROP£TCCÍATRICO DE HOMRI.RÜ 

'Lirilaci.jii Pública ."„ >"» 17,00 

E-tpoflJeirto >"9 2.MS0 00 

Apertura el 2G de mayo .de 1 9GG, u 
"las 11, en Vieytes 375, Capital. 

Adquisición do aceite, azúcar, cacao, 
dulces, extracto de tomate, pimentón, 
sal, yerba, arroz, avena, leguir-bres. fi- 
deos, harinas, levadura, huevos, leche, 
queso, carne, hígado, mondongo, pan- 
ceta, pescado, verdura, fruta, papa, ta- 
baco y papel para cigarrillos. 

Pliegos e informes Cn Vievtcs 275 
de 7 a 14 v en Vieytes -1S9, de J 2,30 a 
10,30. 

e.-L'ü X* 4.450 v. I7!R!6G 



MINISTERIO OE I"IA1ÍA|U 
Y SEGURIDAD SOCML 



DIRlXCION GENERAL I»E 
ADMINISTRACIÓN 

Llámase a Licitación Pública N Si, 
para el dia 1S de mayo do 1965 a fas 
1G-30 horas, a fin de contratar la pro- 
visión de luH'«: fluorescentes y lampa- 
ras- eíeetricas a solicitud de la Tnten- 
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áencia de esta Dirección General. Los 
pliegos de bases y cláusulas particulares 
podrán reinarse o consultarse en el 
Departamento Secretario. General - See- 
áún Compras), Av. Julio A. Roca N» 
50!), pino 7'e Capital, siendo esto el lu- 
fa r lijado para la presentación de las 
í>ropue.stas (fue se formulen. — El Sub-l 
lireetor General de Administración. 

e. lo;." N-? 4.750 V. 12;5;GG 

OÍRKCOfOX GE.NEH.VIj 
DE A f >SI í NT.STKACJOX 

Llámase a Licitación Pública F 1 ' 20, 
pava el día 13 de mayo de 190 6, a las 
15.30 horas, a íin de contratar la pro- 
visión de papel continuado con- crema- 
llera, a solicitud de la Secretaría Eje- 
cutiva del Censo Nacional de Jubilados 
y Pensionados (Decreto N'> 0.462 G4). 

J.os plieg-os de,, basas y cláusulas par- 
ticulares -podrá.n' ; retirarse o consultarse 
en el Departamento Secretaria General 
- Sección Compras) Av. Julio A. Poca 
N 1 -» 009, piso 7?. Capital, siendo Oste el 
lugar fijado para la presentación de las 
propuestas que se formulen. — ■ El Sub- 
director General de Administración. 

e. 1015 N'' 4.751 v. I2\b\<¡6 



CAJA NACÍONAL BE PREVISION 
I'AIIA IX PEHSO-NAL I>K I-A 

NAVEGACIÓN- 
Piedras S.">3-7i - CapLal Federal" 

LIa.ms.s3 a licitación Pública N' 2| 
13GG, para la compra de artículos (le 
Mierof ilinación e Impresiones. 

Apertura de propuestas 2 de mayo 
de 3 9G0, a las "1 fi horas. — Informes 
en Piedras 3 5 3171, Piso 3*. Capital Fe- 
deral. División Compras y Suministros. 
— El Director. 

e. .10;ó N? 4.730 v. 12;5!0G. 

DIUECCIOX GKNEIIjVI, df 

ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL- 

PAitA EERKOVIAKIOS 

LICITACIÓN PUBLICA N» 6!G5- 
Para el día 10 de junio de 1968, a 
las 17 horas. — Objeto: Por las obras- 
de ampliación y modificación en el edi- 
ficio existente en el Polielinico Ferrovia- 
rio Pergamino. 

Apertura y lectura de las propuestas. 
el día 10 de junio de 19G0, a las 17 ho-. 
ras. en Dirección General de Asistencia, 
y Provisión Social para Ferroviarios, 
Junín 224, Capital. 

Los pliegos de condiciones, datos e 
informes, deberán solicitarse en Sub- 
Seetor Compras, de esa Repartición, 2' 1 
piso, de lunes a viernes, de 12 a 19 lio- 
ras. 

e.5;3. — X? 4.520 V.13¡5|G8 

MINISTERIO DE OBRAS 
Y SERVICIOS PÚBLICOS 



Secretaría de Obras Públicas 

DIRECCIÓN NACIONAL J)E 

CONSTIUJCCiON DE ELEVADORES 

BE CHANOS 

Llámase a Licitación Pública N'> 2*JS[ 
í<¡, hasta el día 17 de mayo de 196(5, 
a las 1G y 3 horas, para el suministro 
de copias heliosráfieas en papel de pri- 
mera calidad, por la cantidad do doce 
mil (12.000) metros lineales,, de dis- 
tintos anchos. — Adquisición de pliegos 
y presentación de ofertas- en-: Avenida 
9 de Julio X' 1925, piso 4', Buenos 
Aires. — Consultas en el lugar indica- 
do. — Pliego S 2 00.00 m!n. 

e. 10:5 N» -i. 731 v. 12Í5IG6 

DIRECCIÓN" NACIONAL 

DK ARQriTECTlJKA 

Departamento Distrito Buenos Aires 

Llámase a Licitación pública X a 210G- 

M.C, hasta el día 23 de Mayo de 1906, 

a las 16,15 horas: Provisión de aceite 

da lino y pinturas. 

Consultas y propuestas: Dirección Xa- 
cionol de Arquitectura. Departamento 
Distrito Dueños Aires, Avila. 9 de Julio 
1325. Piso 17, Capital Federal. 
Valor del Pliego: S 50. 

e.li ; 5 X ,; 4.773 v.l.V.'UlG 

DI RECCÍON NACIONAL 

1)11 ARQUITECTURA 

Departamento Distrito Capital 

Lk'unaso a Licitación Pública X ,? 451- 
MC. Imsta el día 1S de Mayo de 19G6, 
a las 17 Horas. — Adquisición: Impre- 
sión do libros. 

Consultas y Propuesta:-: 
cioiial de Arquitectura, 
Distrito Capital, Calle Av. 
3 92 5. Piso 21. 

Valor del Pliego: mSn 
e.11;5 X'' ■ 



Dirección Xa. 
Departamento 
9 de Julio X» 



10. 



1 :) 5-GG 



DifíECOI OX XACTOXA II 

BE ARQUITECTURA 

Departamento Distrito Capital 

Llámase a Licitación Pública X' 4-í-S- 
MC. hasta el día 18 de Mayo de 19fi0 
a las 16 horas. — Adquisición: Panta- 
llas de Rayos Infrarrojos. 

Consultas y Propuestas: Dirección Xa. 
e.ional de Arquitectura, Departamento 
Distrito Capital, Calle Av. 3 de Julio N' 
1925, Piso 21. 

Valor del Pliego: mSn. 20. 
-. e. lilis X» -Í.T77 v.l3Í5l<TG 



, DIRECCIÓN NACIONAL DE 

- AROEÍTECTL'RA 

DEPA RTAMENTO DLSTH ÍTO 
CAPITAL 

Llámase a Licitación Pública 1W LÍG- 
5IC, hasta el' día 17 de mayo de 1386, 
a las 16 horas. Material Servicio de In- 
cendio. 

Consultas y Propuestas: Dirección Na- 
cional de Arquitectura. Departamento 
Distrito Capital, calle Av. 9 cié Julio 
N* 1925, Piso 2 1. 

Valor del pliego: m$n. lo. 

- c. 10¡5 N-' '1.7.12 v. i 2;r>|66 



DIRECCIÓN NACIONAL BE 
ARQUITECTURA 

DEPARTAMENTO DISTRITO 
BUENOS AIRES 
Llámase a Licitación Pública N' 2.105 
"HC", hasta el día 20 de mayo de 1968, 
a. las 16.15 horas: Reparación general 
de un Equipo Electróg-eno de 32 HP, 
Consultas y propuestas: Dirección Na- 
cional da Arquitectura. Departamento 
Distrito Buenos Aires; Avda. 9 de Ju- 
lio 1925,. Piso 17'-', Cap. Federal. 
■Valor 1 del pliego: $ 5 ni-m. 

e. 10(5 X' 4.733 v. 12:5-68 



OBRAS SANITARIAS BE LA NACIÓN" 

LICITACIÓN PUBLICA 

Satos hidráulicos. — Espediente: 
43531|1965.. — 3|6|J9«6 a las 15 hs. — 
Apertura y Pliegos: Marcelo T. de Al- 
vear 1S-40. 

e.lljó N« 4.77S \-.13j5:60 



OBRAS SANITARIAS BE LA XACIOX 

LICITACIÓN PUBLICA 
Espediente: 9933 ¡í 906 

í.a licitación pública para la contra. 
tacion del alquiler, atención y ^mante- 
nimiento de un equipo electrónico para 
computación,, accesorios y equipo con- 
vencional ha sido postergada- hasta el 
3;6!190 G, a las 15 y 15 hs. Apertura y 
pliegos:- Marcelo T. de Alvear 13 4-0. 

fi.llló. X' 4.7.79. v.21:á¡66 



OBRAS SANITARIAS BE LA NACIÓN 
Expediente: 4.44»,196C 

La licitación pública para la provisión 
de camiones hidrogrúa _ taller rodante 
ha sido postergada hasta el 6| 61196 6 
a las 15 hs. Apertura y pliegos: Marce- 
lo X. de Alvear 1840. 

e.6l5 X- 4.5S6 V.19j5;35 



OBRAS SANITARIAS BE LA NACIÓN 

LICITACIÓN PUBLICA 

La licitación pública para la provi- 
sión de equipos transportables de mi- 
crofiltraeión por tamices o microtami- 
zado- ha sido postergada basta el 
1016119 66, a las 15. Expediente: nú- 
mero 43-. 28511961!. Apertura y Pliegos: 
Marcelo T. de Alvear 1840. 

e. 10¡5 N« 4.736 V. 12|5|GG. 



OBRAS SANITARIAS BE Í.A NACIÓN: 

licitación Pública 

Expediente 20.ÍÍ77I1963 

Construcción obras de ampliación Es- 
tablecimiento de Potabilización ciudad da 
Concordia (Entre Rios). 13|G(196G, a las 
15. Pliegos: en el distrito Concordia 
(Entre Ríos) y Marcelo T. de Alvear 
1S40 (Capital Federal). Apertura: Mar- 
celo T. de Alvear 1840 (Capital Fede- 
ral). Depósito de garantía: pesos 
595.573 mln. 

e. 27!4 — - N? 4.123 — v. 17¡5;ü0 



OBRAS SANITARIAS BE LA NACIÓN 
Espediente: 14.33í:19«(¡ 

LICITACIÓN PUBLICA 
Cañería recta de hierro fundido: 31|5| 
196 0, a las 15. Depósito de garantía: 1 
por ciento del presupuesto oficial, esta- 
blecido en $ 10.GO0.000 muí., para la 
partida N»' lw pesos 7.400.000 mln., para 
la partida N» 2; $ 22.000.000 m¡n., para 
la partida N? 3: % 32.000.000 m|n., para 
la partida N? 4; S 1S. 000. 000 m|n., pa- 
ra la partida N« 5, y $ 23S.000.000 rain., 
para la partida N« G. 

Apertura: Marcelo T. de Alvear IS'iO 
(Capital Federal). Pliegos: en dicho lu- 
gaF y distrito Mar del Plata, calle San. 
Luis 1355. 

e.2 0;4. — X'' 4.2 5 7 v.lu ; jdííi 



OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN 

Expediente 20.077 1 1905 

LICITACIÓN PUBLICA 
Construcción obras de ampliación Es- 
tablecimiento de Potabilización ciudad 
de Concordia (Entre Ríos). 13l6!19t¡<J, a 
las 15. Pliegos: en el distrito Concordia. 
(Entre Ríos) y Marcelo T. de Alvear 
18Í0 (Capital Federal). .Apertura: Mar- 
celo T. de Alvear 1S40 (Capital Fede- 
ral). Depósito de g'araníía: $ 595,573 
moneda, nacional. 

e.27¡4. — N? 4.123 v. l7|5[r>G 

BIRIXCIOX NACIONAL BU 

VIALIDAD 

^Licitación Pública para, la provisión 
de ripio al pie de -obra Incluido extrac- 
ción, zarandeo, carga transporte y des- 
carga en la R. 9 3, tr.: Los Telares, Co- 



lonia Lora. Sec. km. - km. 30 (Dpto. 
Salavina) en la Prov. de Sgo. del Es- 
tero. $ 9.300.000. — ■ Depósito de garan- 
tía: S 93.000. — . Presentación propues- 
tas- 2 de junio, a las 11.30, en la sede 
del 10? Distrito, Avda. Roca 777, Sgo. 
del Estero. • — • Los pliegos, además, pue- 
den ser consultados o adquiridos en la 
sede de ese Distrito o en la División Li- 
citaciones y Contratos, Av. Maipü 3, 
5' piso Capital Federal. Precio pliego: 
:> S00. 

e. 10:5 X-' 4.734 v. 3i|5;SG 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD 

Licitación Pública X 1 ' 4.SS7, para la 
adquisición de/' herramientas para ta- 
ller. $ 740': 006. ' ' 

Presentación propuestas: 2 7 de mayo 
a las 1,3, 011 la Sala de Licitaciones, 
Av. Maipü 3, planta baja, Capital. 

e. 10|5 N? 4.735 r. 12Í51GG. 



DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD 

Licitación pública de ;as obras de la 
R 3, tr..: Chillar — Juárez., Sec. Km. 
331,226 — Km. 402,326. en .a Prov. d« 
Buenos Aires <ejec. tratam. oitiim., ta- 
pe doble», g 36.615.470, Depósito de ga- 
rantía: $ 366155, Presentación propues- 
tas: 3 de iunio. a las 15. en ia Sala 
d^ Licitaciones. Avda.. Maipú 3, planta 
ba;a. Capital Federal. 

e.2514 N? 4.018 v.13?5¡SS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD 

Licitación pública N» 4.SSG, para la- 
adquisición de elementos y herrajmien- 
tas para taller. — $ 1.200.000. — Pre- 
sentación 1 propuestas: 2 3 de mayo, a 
las 13.30-, en la Sala de Licitaciones, 
Av. Maipú 2, planta baja, Capital. 

c . 1 5 X" 4.GG5 v.ll|ó¡G6 



DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD 

Licitación pública de las obras de la 
I*. 3, tr.: Chillar — Juárez, Sec. Km. 
361, 22G — -'Km. 402,320, en la Prov. de 
Buenos Aires (ejee. tratam. bitum., ti- 
po doble). 5' 3 G. 615.470. Depósito de ga- 
rantía: $ 3GG.155. Presentación propues- 
tas: 3 de junio, a las, 15, en la Sala 
de Licitaciones, Avda. Maipú 3, planta 
baja, .Capital Federal; 

e.25;4. — X? 4. OÍS v,13;5IG3 



DIRECCIÓN NACIONAL MI 
YLVLEDAD 

Llámase a Licitación Pública 2-G6, 
hasta el día 7 de junio de 1S6C, a las 
15 horas, para la provisión de "Moto- 
compresores accionados por motor- diesel, 
de 3 a 5 HP., 300|1 200 rptii., compre- 
Sor 2 etapas, caudal aproximado 0,175 
m 3 [min. A una presión de 40 kg]cm2". 
— ■ Valor del pliego: m$n. 500. 

Retiro y consulta de pliegos, todos los 
días hábiles, de lunes a viernes, en el 
horario de 10 a 18 horas, a partir del 
10 del corriente, en la División Licita- 
ciones y Compras, Pedro de Mendoza 
12 79, 2? piso, Capital Federal, donde se 
realizará la apertura el día y hora in- 
dicado. 

e.!)¡5. — N"? 4.6:91 V.13|5|GS 

DDIECCION NACIONAL DE 
VIALIDAD 

Llámase a Lictaeión Publica 1-2-66, 
hasta el día 30 do mayo do 1966 o, las 
17 horas, para la provisión de "Venti- 
ladores, extractores, electro ventiladores, 
cocinas eléctricas y heladeras eléctricas". 
— Valor del pliego:- m$n. 500. 

Retiro y consulta de pliegos, todos los 
días hábiles, de lunes a viernes, en el 
horario do 10 a 18 horas, a partir del 
día 10 del corriente, en la División Li- 
citaciones y Compras, Pedro de Mendo- 
za 1.27?, 2» piso, Capital Federal, donde 
s e realizará la apertura el día y hora 
indicado. 

e.3|5. — 3':» 4.G92 T.1.3;5:G'6 



DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD 

Llámase a Licitación Pública 26-6 G. 
hasta el día 2 7 de mayo de 1966, a las 
16 horas, para la, provisión de "caños 
de hierro galvanizado y negro, acceso- 
rios para caños en general, canillas, tan- 
ques, tirones de plomo, sifones de pio- 
rno, y válvulas de bronce fundido, ti^oK 
globo, esclusa, retención, y no retorno 
comandadas". — Valor del pliego: p'e- 
sos moneda nacional 1.000. 

Retiro y consulta de pliegos, todos ios 
días hábiles, de lunes a vie-nes, en el 
horario de 10 a 18 horas, a partir del 
11 del corriente, en la División Licita- 
ciones y Compras, Pedro de víendoza 
1279, 2? piso, Capital Federal, donde se 
realizará la apertura el día y hora in- 
dicado. 

e.9|5. -- X? 4.C93 v.20;5;0G 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD 

Llámase a Licitación Pública 27J6S, 
hasta, el día 20 de mayo de 1966, a las 
16,30 horas, para la provisión . cíe "acero 
para uso navaL en chapas lisas os -parios 



espesores". — Valor del pliego: m$n, 500 
Retiro y consulta de pJL-gos, todos loa 
días hátjílES de lun:s a viernes, eu el 
horario de 8 a 15 horas, a partir del ífl 
del corriente, en la División Licíiaciüiiea 
y Compras, Pedro de M:ndoza Í2íy, 2í 
piso, Capital Federal, donde se realizará 
la apertura el día y hora indicada 

e. 915 N? 4.694 v. 13)5(66 



DIRECCIÓN NACIONAL BE 
VIALIDAD 
L!án,a.:e & Licitación Pública 23)60¿ 
hasta ?! día 23 de mayo ú-e 1963, a laa 
16 horas, para la provisión de "pintura 
anticorrosiva para carena y franja va- 
riable y aceite de lino". — Valor del plie- 
go: m$n. 500. — Retiro y consulta ÚG 
pliegos, todos los días hátnles de nanea 
a viernes, en el horario ds 8 8 15 horas} 
a partir del 10 «Sel corrinnfc, en ia Di- 
visión Licitaciones y Compras,, Pedro d® 
Mendoza 1279, 2? piso, capital Federal, 
donde se realizará la apertuxa el éía y, 
hora indicado-. 

f.-?|5.K« 4,695 v. 13J5J6© 



Secretaría de CoiminicacliQHes 

DOÍ ECOION GENÉRATE- DE 
ADMINISTRACIÓN- 

Expíe. N» 4S.I5J SCC3 : 

Llámase a licitación püBliea s eta-ys* 
apertura tendrá lugar el día 18 ; . Se may© 
de 196G, a las- 16 hs., en Locaciones sp 
Transportes (DGA), para contratar -el 
arrendamiento áe un inmueble ¿festina» 
do al funcionamiento de 1.a Sucursal 24 
(Buenos Aires). ' 

Por el pliego de condiciones y úem&B 
actos, ocurrir a la precitada Sucursaf © 
a la Sección Locaciones y Transportes 
(DGA), calle- Corrientes 132, S piso^ 
local 640, Correo Cent-ral (Buenos Ai- 
res), de lunes a viernes, de 8 a 20 
horas 

Director General 3e ActministracifJn a 
e.ll|5. N« 4.-T80. •v.l»|5|«6' 

Secretaría del Transporte 

ADMINISTRACIÓN GEÜfERATi DE 

PUERTOS 

Llámase a Concurse- Público jS* Sfif&Sp 
con apertura -en SuministroajConípra» 
de la Administración General -de Puer« 
tos, sita en Rivadavia 57j8. 1er. mso,, 
oficina 104 de la Capital Federal, eS 
día 2G de mayo de 1966, a las lt horas, 
para otorgar el permiso 'de ocuspa-cio» 
de im comedor ubicado en la proteo» 
gación de la calle Vianionte y Av. Cosa 
tañera, Dique 4, Este, del Pwesrto de 
Buenos Aires. Retiro de pliegos, ai 
precio de Quinientos pesos- mira, i$ &98>, 
en la dirección nombrada dentro '<M 
horario de 12,30 a 17,30 horas. 

e. ir!¡>. X'' 4. 7-81. V..t3f-5J66. 

DIRECCIÓN HACIOjWAL DE TOKISM^i 

Llámase a licitación públiea l>ara 131 
adquisición de: 

Expediente 133SÍ65 DNT. Prod<BCt«M 
de granjas. Apertura: 23Í51&6, ,9:bs; 

Espediente 1330 66 DNT. PiamlH-a» 
surtidos. 23(51-66, 9,30 hs. 

Expediente 1340! 6 6 DNT. Frutas fres- 
cas, Apertura 23 5!6G. 10 . hs. 

Expediente 1341 6S D1NT. TerAwraá 
frescífs. Apei-iura: 23¡5¡G«, 18,39 hs. 

Expediente XS47I6& DNT. Acelga, pau 
pas y cebollas. Apertura: 23^5 «6. 11 ha. 

Retiro de pliecos, consultas y apeF» 

tura: Sargenta Cahral y Belgrado, 3íca=r 

doza. ,,._ 

e.ll¡5. :N? 4.P82. v.í3jS(#8 

ELO'fA FLUVIAL ARGEWTRIA 

LICITACIÓN PUBLICA N*- 13166 - 
Confección <ie uniformes y ademís** 
ción de calzados. : 

Fecha de apertura; 30 de mayo dé 
1066, a las 13 horas. Valor del pÜc«oí 
m$n. 500. — . Lugar de apertura: ?& 
Corrientes 389, S« piso, Capital. SQetU 
ro de pliegos en: Corrientes 3*9, 5' -p»¿ 
so, capital, de 10 a 16 horas. 

«.915. N"? 4.081. v.W(5|6€ 



T1MPRESA LI.NEAS M&H1TÍAIAS 
ARGENTINAS 

JE.t.M.A. 
La Empresa Líneas Marítimas Argén» 
tinas llama a Licitación Publica N» 3S5, 
para la venta de la motonave "Rio d® 
la Plata". Vencimiento: 21 de junio á® 
1900. Costo del pliego: S 3.OQ-0. — In- 
formes en Departamento Compras, Co- 
rrientes 389. 6? piso, Capital, de 9.30. 

a36 - S0hO rfi 5 .__N :i .G0D v.SOtSt" 

n-IIÍUOCARRIL GENERAL S&N 

MAKTK 

LICITACIONES PUBLICAS 

N' 12-i|GS: Bulones (material de vía)' 

Apertura: 8(61196-6, 15 fes. Valor -deü 

pliego S 2.000.—. 

N" 12TiGtí: herbicidas. 7] 6 (06, 15 B»< 
Pliegos $'l.500.—. ■■ 

Retiro de pliegos, Almacenes Alma» 
za, Santos Lugares, FCCSM., de 8 ' *., 
12' hs. Presentación v apertura do las» 
propuestas, Florida 583, 1er. piso. O*, 
113, Cepita! 

<■-.!> (5. N" 4.&6j8, V.13J6ÍÍS8 
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FERROCARRIL D. F. SARMIENTO 

_ DÜPAKTA M h" NTO ALMACENES 
i K.vytc. 31.66,153 

Llama a licitación pública para la 
¡tt'ovisión de: Elásticos de acero. — 
apertura: 15|6|66. — 14 lis. — Precio 
Reí pliego completo: $ 800 m|nacio- 
ttal. 

Informes: Oficina ele Muestras y 
í'enta de Pliegos: Bartolomé Mitro 
8973, Capital Federal, de lunes a vier- 
nes, de xZ a 18 Sioras. 

e.C|5 N? ■4.5SS V.19|5!66 

FERROCAKHiL GENERAL 

BELGRANO 

Exptc. 23.048,65 

Llámase a licitación pública "N? I26j65, 
5?ara ejecutar los trabajos de renovación 
da vía, ' remoción, incluso provisión de 
'cambios, e_eeución do soldadura de ríe- 
les por el procedimiento aluminotérrm- 
eo a fusión, colocación de balasto de 
piedra, remoción y colocación de balas- 
to canto rodado partido existente y 
realización do trabajos complementarios 
y La Qtliaca. , 

es?, los sectores de Km. 10 3 ¡2 21 al 1014] 
OSO y de Km. 10961280 al 1113,000 de 
le, línea C, comprendidos entre Metan 

La apertura de las propuestas se 
efectuará el día 14 de junio _ de 1966, 
"« las 13" horas, en la gerencia, Avda. 
Bíaipú JSf 4, Oficina 35, Capital Fede. 
s-al. 

Consultas: En la Gerencia, Oficina 
'431 y en los "Distritos Vía y Obras Sal- 
ta, callea Necochea y Sarmiento, Salta, 
•prolongación Puente Otero, San Salva- 
üov de J tijuy, en horas de oficina. ■ — 
Precio del pliego, $ 2.000. — La Ge- 
rencia. 

G.3I» No 4.38S V.1C|5|66 

I'ERROCAKRiL GENERAL 
BARTOLOMÉ MITRE 

Departamento Almacenes 

LICITACIONES PUBLICAS 
Ni» 294166. — Apert.: 24I5IG6, 9 
Óidq. 6.60Ó paragolpes de doble cara. — 
N^ 295166. Apert.: 2415166, 9.30 hs., adq. 
8.600 bu.es y 6.600 caja acero fundido, 
para paragolpes. — NT» 296!6G, Apert.: 
2415166, 10 hs., adq, de 950 paragolpes. 
•— 297166. Apert.: 24|5|66, 10.30 horas, 
ítdq. de 34.200 elásticos de goma. — N? 
•298166. Apert.: 2415 66, 11 horas, adq. 
18.200 discos separados y 6.600 arande- 
las para paragolpes. — N» 299 ¡66. Apert. 
2415166, 11.30 hs., adq. de 1.000 com- 
puertas metálicas para, vagones grane- 
sos. — N? 300166. Apert.: SF5Í66, 10 
■v 30 horas, a-'q. de 110 juegos de pie- 
S3as para coló ar señales en postes de 
.hormigón, armado. — N f 30B66. Apert.: 
2T!5!66, 11 horas, descarga 20.000 tone- 
ladas carbón en I- uerto Buenos Aires. 

Consulta y retiro do pliegos: En Ro- 
sario, Dp.o. Almacenes, Av. Alberdi y 
.Las Heras, portón 1, oficina 2, o en 
Deleg. Almacenes, Buenos Aires, Avda. 
Maipú 1358, Ser. piso, Oficina 40, P, lio- 
erario: lunes a viernes, en Rosario, de 
8 a 12 horas, en Buenos Aires, de 14 
a "17 horas. 

e.9 1 ". — N* 4.6SS v.20¡5[86 



hs., 



F. C. tiRAIi. MITRE 
. Liciíación Públiea V. y O. N» 3Í66. 
.¿llámase a licuación pública hasta el 
.día 23 5'66. a las 15.30 horas, para la 
renovación de la va cuádruple electri- 
ficada ue km. ¿0 a km. 518 entre es- 
tación Retiro v Empalmo Maldonaio. 
Presupuesto oficial $ 73.970.946 mln. 
Informaciones. Malpú 1302, of. 814. d P 
12 a 1S horas. Precio documentación 
'4 l.Ofll mln. 

e.29M-N<" 4.27G-V.12|5|(i6 



PODER TUDICIAL 

jdiktoccion aí>;íl..íst:«atj.va x 
contable 

■• . Llámase a Licitación Pública N» S3¡ 
966, para el día 30 de mayo de 1966, 
a las i 4 horas, con el objeto de contra- 
tar la adquisición de "una biblioteca 
de madera construida en cedro Para- 
guayo o simi'ar, con destino al Juzga, 
do Federa! de Primera (instancia de 
Bahía Blanca. 

^ Apertura, pliegos e informes: Direc- 
ción Administrativa y Contable del Po- 
¿ler Judicial de la Nación División Com- 
pras, Paraguay N» 1536, 7<? piso, Ca- 
pital Federal. 

e.llló. N» 4.7S3. v.1815186 



ESTATUTOS DE SOCIEDADES 
ANÓNIMAS 

INSTITUTO AMERICANO 

tW PRÉSTAMO Y AHORRO 

Sociedad Anónima. 

Por disposición del Sr. Juez Nacional 

«ae Primera Irístancla en lo Comercial 

de Kegistro, Dr. Jean Christian Nissen, 

Bíier-tarTa del autorizante, se hace saber 

|K»r un d a, el •¡guíente edicto: 

Primer Testáronlo. — Escritura Nú- 

¡rnero Setecientos Quince. — - En I.i ciu- 

■'áad da Bn.-nos Air-'- C-pita! ae <a Re- 

. pública Argentina, a diez y ocho de 

'•marzo de mil. nov?cier,'to-; sesenta y seis- 



i ante mí Escribano Público autorizante 
comparecen ios señores Alberto César 
Shalom, argentino, casado, conta.dor, con 
cédula de Identidad número dos millo- 
nes quin.entos cin'co mil ciento ochenta 
y tres domiciliado en esta Capital cano 
Santa. Fe número dos mil novecientos 
sesenta, y cinco, piso décimo, departa- 
mento B; y Marcos Grimber.g, argentino, 
casado, contador, con Cédula, do Identi- 
dad número dos millones seiscientos 
cuarenta y un mil trescientos ochenta y 
siete, domiciliado en esta Capital, calle 
Juan Ramírez de Velazco ciento quince, 
primer piso, departamento B; ambos 
comparecientes son* personas hábiles, 
mayores de edad y de mi conocimiento, 
doy fe, así como de que declaran que 
concurren a este otorgamiento por sus 
propios derechos, y demás en nombre 
y representación do los señores: Moisés 
Shalom, argentino, cafado, eorf Cédula 
de Identidad número dos millones tres- 
cientos cuatro mil cuatrocientos setenta 
y cinco, domiciliado en esta Capital 
calle Salguero quinientos cuarenta, río- 
veno piso; Marcos Scherman, argentino, 
casado, con Cédula de Identidad número 
dos millones setecientos catorce mil se- 
tecientas dieciséis, domiciliado eií la 
calle Salguero quinientos cuarenta, oc- 
tavo piso de esta ciudad; Elias Alberto 
Cliimmalo;, argentino, casado, con Cé- 
dula de Identidad número cuatro millo- 
nes trescientos ochenta y ocho mil no- 
vecientos sesenta y cinco, domiciliado en 
esta Capital calle Fragata Presidente 
Sarmiento mil novecientos ochenta, cuar- 
to piso, Departamento diez; Daniel Da- 
vid Korln, argentino, casado, con Cé- 
dula, de Identidad número ni? millón 
ciento cincuenta y ocho mil setecientos 
treinta y siete domiciliado en esta Ca- 
pital calle Virrey del. Pino dos mil 
cuatrocientos cuarenta y seis; Benjamín 
Suliansky, argentino, casado, con Cédu- 
la de Identidad número dos millones 
ochocientos cuarenta y dos mil ciento 
dos, domiciliado en esta Capital calle 
Santa Fe número dos mil cincuenta y 
nueve; Alberto Massarotto, argentino, 
casado, con Libreta do Enrolamiento 
número ciento treinta y nueve mil ocho- 
cientos setenta y cinco, domiciliado en 
esta Capital carie Alejandro M. Cervan- 
tes tres mil ochenta y seis; José Domin- 
go Shaw, argentino, casado, con Cédula 
de Identidad, número ciento setenta y 
cinco mil ochocientos sesenta y ocho, 
domiciliado en esta Capital calle Rio 
Bamba número novecientos Once; Mi- 
guel Ángel Shaw, argentino, casado, con 
Cédula de Identidad número cuatro- 
cientos sesenta y un mil seiscientos vein- 
tiuno, domiciliado en esta Capital callo 
Montevideo mil novecientos veinte, pri- 
mer piso, departamento cinco; Rodolfo 
Arcángel Larcher, argentino, casado con 
Cédula Militar número dos millones 
quince mil setecientos cuatro, domici- 
liado en esta Capital calle Virrey Lo- 
reto mil ochocientos ochenta y cin'co 
primer piso; Francisco Marcelo 'D'Hers, 
argentino, casado, con Cédula de Iden- 
tidad número un millón doscientos cin- 
cuenta y cuatro mil seiscientos cuarenta 
y tres, domiciliado en esta Capital Ave- 
nida Quintana número setenta; y don 
Osear Panno, argentino, soltero, con Cé- 
dula de Identidad número dos millones 
ciento noventa y tres mil cuatrocientos 
sesenta y cinco, domiciliado en esta Ca- 
pital calle Camargo trescientos cuarenta 
y uno, tercer piso, departamento "A". 
--- La representación indicada se acre- 
dita con el poder que se transcribirá, 
y en tal carácter los comparecientes 
exponen: Que con fecha ocho de enero 
de mil no"veeientOs sesenta, y dos, y por 
instrumento privado suscripto por diez 
socios fundadores, se constituyó proviso- 
riamente una sociedad anónima deno- 
minada originalmente "Instituto Ame- 
ricano de Préstamo y Ahorro Sociedad 
Anónima", y cuya , denominación final 
es la d e "Instituto Americano de Prés- 
tamo y Ahorro S. A.", institución de 
ahorro y préstamo para la vivienda", 
cuyo Estatuto, con las modificaciones 
aconsejadas por la Inspección General de 
Justicia y otras efectuadas por los cons- 
tituyentes, fu e aprobado por el Minis- 
terio de Educación y Justicia de la Na- 
ción según Resolución P. J. número 
cero cero cero ciento ochenta y dos del 
tres de marzo de mil novecientos sesen- 
ta y seis, recalda en el expediente "N- 
quinco mil cuatrocientos cincuenta y 
cincodinolsessnta y dos" de la Inspec- 
ción General de Justicia. Que asimismo 
y a.tento la üTdol de la sociedad, la 
superintendencia de Ahorro y "Préstamo 
dependiente del Ministerio de Economía 
do la Nación, autorizó a dicha sociedad 
anónima para funcionar como entidad 
de ahorro y préstamo para la vivienda, 
previa obtención de su personería jurí- 
dica, aprobando los planos operativo? 
propuestos, con las modificaciones que 
oportunamente resultaren determinadas 
ñor la evolución del sistema y por el 
desarrollo económico y financiero de la 
entidad, cuya resolución lleva el núme- 



ro cincuenta y cinco y se. dictó el seis 
de setiembre do mil novecientos sesenta 
y tres. Agregan los comparecientes por 
si y por ta representación acred.tada 
que, a los efectos de dejar definitiva- 
mente constituida la sociedad, y de 
acuerdo a las disposiciones legales en 
vigencia, vienen por esto acto a cevar 
a escritura públ.ea el acta constitutiva 
de la empresa, el estatuto social en su 
íexto aprobado, la Resolución de la Su- 
perintendencia de Ahorro y Préstamo 
oue la faculta a. operar como entidad 
de ahorro y préstamo, y la Resolución 
de la Inspección General de Justicia que 
autoriza su funcionamiento como socie- 
ciedad anónima, todo ello en la forma y 
términos de que instruye el mencionado 
expediente que tengo a la vista para 
esto acto, doy fe, y cuyos elementos 
integramente transcriptos en el orden 
enunciado, son del siguiente tenor: "Ac- 
ta constitutiva: En la ciudad de Bue- 
nos Aires, a los ocho días del mes de 
enero de mil novecientos sesenta y dos, 
so reúnen ios señores Marcos Stifani, 
Fanny Dora Lerer Vda. de Bergierman, 
Smiies León Lavintman, Joaquín Su- 
liansky, Benjamín Suliansky, Alberto 
Massarotto, Daniel David Korin, Ber- 
nardo C. Marante, Israel Goffman y 
María Asunción Cid dé Korn, todos ma- 
yores de edad y hábiles para contratar 
quienes concurren por su propio derecho 
A los fines de ordenar las deliberacio- 
nes se resuelve designar Presidente de 
la reunión al Dr. Daniel David Korin. 
Abierto el acto, el Presidente manifiesta 
que según es de conocimiento de todos 
los concurrentes la finalidad do la pre- 
sente reunión es resolver la constitu- 
ción de una sociedad anónima que ten- 
drá por objeto el ahorro y préstamo 
para la vivienda, puestas a consideración 
tales circunstancias y después de un 
cambio de ideas los otorgantes resuel- 
ven por unanimidad: Primero: Consti- 
tuir una sociedad anónima con domicilio 
en esta ciudad de Buenos Aires, con 
el objeto de operar en el ramo de ahorro 
y préstamo para la vivienda, bajo la 
denominación de INSTITUTO AMERI- 
CANO DE PRÉSTAMO Y AHORRO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA. — Segundo: 
Aprobar los Estatutos de la entidad 
constituida en este acto que habrán de 
regir los destinos de la Sociedad, y que 
suscriptos por la totalidad de los inte- 
grantes se consideran formando liarte 
de la presente acta. — Tercero: Emitir 
la,s dos primeras series de acciones or- 
dinarias al portador de cinco votos por 
acción? por un total de m$n. 2.000.000. 
— ■ Cuarto: Los concurrentes suscriben 
las acciones que se acuerdan emitir en 
este acto, en la siguiente forma: Marcos 
Stifani, Fanny Dora Lerer Vda. de Ber- 
giermanj (Smiies León Lavintman, Joa- 
quín Suliansky, Benjamín Suliansky, Al- 
berto Massarotto, Daniel David Korin, 
Bernardo Marante, Israel Goffman y 
María. Asunción Cid de Kern, 2.000 .ac- 
ciones cada. uno. — Los accionistas in- 
tegran a cuenta de las acciones suscrip- 
tas ere dinero efectivo el 10 % del 
valor de la suscripción. Dicho importe 
por la suma de m?n. 200.000 so de- 
posita a nombre de la sociedad en for- 
mación a los efectos de cumplimentar 
lo dispuesto por el art. 318 del Código 
de Comercio. ~ Quinto: Acto seguido 
se procede a elegir el primer Directorio 
que tendrá a su cargo la dirección y ad- 
ministración de los negocios sociales con- 
forme a las disposiciones estatutarias y 
el cual actuará durante dos años con- 
forme a lo proscripto por el art. 7» de 
los estatutos sociales. Se resuelve fijar 
su número en cinco Directores Titula- 
res y uno suplente. Al procederse a su 
elección resultaron designados por una- 
nimidad los siguientes: Presidente: Smi- 
ies León Lavintman'; Vicepresidente: 
Dr. Bernardo C. Marante; Directores Ti- 
tulares: Benjamín Suliansky, Marcos 
Stifani y María Asunción Cid de Kern; 
Director Suplente: Joaquín Suliansky; 
Síndico Titular: Dr. Daniel David Korin 
v Síndico Suplente: Israel Goffman. - — 
Sexto: Facultar ampliamente al doctor 
Daniel David Korin y a los señores Ben- 
jamín Suliansky y Marcos Stifani para 
que actuando en forma conjunta, sepa- 
rada o indistintamente gestionen la 
aprobación de los estatutos, acepten mo- 
dificaciones, enmiendas o ampliaciones, 
incluso en la denominación social • — • 
Quedan igualmente autorizados a efec- 
tuar todos los trámites necesarios para 
obtener del Poder Ejecutivo, Nacional 
la Personería Jurídica de la Sociedad 
que por este acto se. constituye. Bajo 
tales condiciones los comparecientes de- 
jan así constituida. Instituto Americano 
de Préstamo y Ahorro, Sodedad Anó- 
i'lma, suscribiendo la totalidad de los 
constituyentes la presente acta en prueba 
ae conformidad. — - Marcos Stifani. — 
Alberto Massarotto. — Israel Goffman. 
— Smiies León I avint.man. — - Benja- 
mín Suliansky. — ■ T. Suliansky. ■ — María 
A. Cid de Kern. — B. Marante. — 
Daniel D. Korin, — - Fanny D. Lerer de 



Bergierman". — (Sigue certificación da 
firmas por Escribano Público Nacional), 
— • "Estatutos. Artículo Primero; Con 
la denominación de "Instituto America- 
no de Préstamo y Ahorro S. A.". Ins- 
titución de Ahorro y Préstamo para la 
Vivienda, queda constituida una Socie- 
dad Anónima, que se regirá por los pre- 
sentes estatutos y demás disposiciones 
legales y reglamentarlas que la com- 
ponen. — Artículo Segundo: La Sociedad 
tiene por objeto operar en el ramo de 
ahorro y préstamo para la vivienda po- 
pular. Podrá además efectuar las ope- 
raciones propias de la inversión y ad- 
ministración de su capital y reservas y 
en general todo género de operaciones; 
relacionadas directa o indirectamente 
con su negocio, con sujeción a las dis- 
posiciones vigentes al respecto. — Ar- 
tículo Tercero: La Sociedad tiene su 
domicilio legal en la ciudad de Buenos 
Aires. Podrá establecer sucursales en 
otros puntos de la República Argentina 
por resolución del Directorio y en el 
extranjero por resolución de la Asamblea 
General. — Artículo Cuarto: La dura- 
ción de la sociedad será de noventa y 
nueve años contados desde la primera 
inscripción de este Estatuto en el Re- 
gistro Público de Comercio. • — Este 
término podrá ser prorrogado por re- 
solución de la Asamblea Gene-al. — - 
Artículo Quinto: El capital autorizado 
de la sociedad se fija en la suma de 
veinte millones de pesos moneda na- 
cional (? 20.000.00o mln.) dividido en 
veinte (20) series de diez mil (10.000) 
acciones de cien pesos moneda nacional 
($ 100 mln.) cada una y las cuales se 
encuentran totalmente emitidas en ac~ 
c ; ones de la clase "A". El capital auto- 
rizado podrá ser elevado hasta la suma 
de $ lOO.or.o.OOO en series iguales a 
las anteriores por resolución de la Asam- 
blea General, que fijará la c'ase y con- 
diciones de las acciones a emitir, dentro 
de las estipulaciones generales estableci- 
das en esos Estatutos pud'endos de'o-ar 
en el Directorio la oportunidad de la 
emisión, forma y molo de pago de las 
acciones. ■ — Toda emisión de acciones 
será elevada a escritura pública, en 
cuya oportunidad se pagará el impues- 
to fiscal correspondiente, inscribirse en 
el Registro Público de Comercio, publi- 
carse por el término de tres días en el 
Boletín Oficial y comunicarse a la Ins- 
pección General de Justicia. — No po- 
drá enunciarse como Capital Autori-a- 
do sino el de $ 20.000.000 y con más 
los aumentos que se hubieren efectuada 
de conformidad con lo establecido pre- 
cedentemente. — Tanto las acciones que 
componen el capital autorizado como 
las de su aumento podrán ser: Acciones 
Ordinarias de la Clase "A", con dere- 
cho a 5 votos por acción. — - Acciones 
Ordinarias do la Clase "I!", con dere- 
cho a 1 voto por acción. — Las accio- 
nes, una vez integrado SU valor, serán 
extendidas al portador, hasta tanto no 
se abonen totalmente, se emitirán cer- 
tificados nominativos, los que podrán ser 
cedidos sin la previa aprobación del 
Directorio. — • Las acciones llevaran las 
firmas del Presidente y de un Direc- 
tor, pudiendo una de ellas ser puesta 
en facsímil y el sello de la sociedad y 
los demás recaudos que prescribe el 
Art. 328 del Código de Comercio. — 
Podrán emitirse títulos que representen 
una o má.S acciones. Las acciones son 
indivisibles y la sociedad no reconocerá 
más de Un propietario por cada, una 
de ellas. — Artículo Sexto: La pro- 
piedad de acciones importa la acepta- 
ción del presente Estatuto y de las de- 
cisiones do las Asambleas sin perjuicio 
de los derechos reconocidos en los ar- 
tículos trescientos cincuenta y tres y 
trescientos cincuenta y cuatro del Có- 
digo de Comercio. — Artículo Séptimo: 
La Sociedad será dirigida y administra- 
da por un Directorio compuesto de S 
a directores titulares y 1 a 3 directo- 
res suplentes, elegidos por la Asamblea 
General, la cual determinará su núme- 
ro y designando en el mismo acto a las 
personas que desempeñarán los cargos 
de Presidente y Vicepresidente. — Du- 
raran dos años en sus funciones. — En 
caso de ausencia, fallecimiento o cual- 
quier impedimento del Presidente, será 
reemplazado por el Vicepresidente. — 
Podrán ser i-eelectos indefinidamente y 
sU mandato se entiende prorrogado has- 
ta la elección de Sus reemplazantes pol- 
la Asamblea General Ordinaria. — - Los 
Directores podrán hacerse representar 
por otro Director mediante carta poder, 
pero quedando siempre obligados pol- 
las responsabilidades inherentes a su 
cargo. — Las vacantes que se produz- 
can en el Directorio serán llenadas por 
éste, con acuerdo del Síndico. — El 
accionista así nombrado durará en ei 
cargo hasta el ceso del impedimento, y 
a más tardar, hasta la 1' Asamblea 
General que se celebre. — Artículo Oc- 
tavo: Los Directores durarán dos años 
en sus funciones, entendiéndose por año 
el téri"iuo transcurriólo entre dos Asam- 
bleas Generales Ordinarias que se rea- 
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ticen en eUrnpii miento del artículo tres- 
cientos cuarenta, y siete, del Código de 
Comercio .y en el término que fija el 
aetieulo décimo séptimo de este Ksta- 
' tuto. — Los Directores son reelegióles. 
Si en una Asamblea General Ordinaria 
debiera designarse un Director liara 
Sustituir a otro impedido por cualquier 
eausa para compleair su mandato, tal 
designación será hecha por el tiempo 
que faltare para completar la duración 
del mandato del sustituido. — No po~ 
dr_iv ser Directores de la Sociedad las 
personas que estén en Convocatoria de 
acreedores y cesación de pagos, quie- 
bras, concurso civil o hubieran, perdi- 
do la administración de sus bienes; 
tampoco podrán ser .Directores los" ex- 
íwiministradores' de sociedades que hu- 
bieran sido, disueltas o entrado en li- 
quidación a raíz de infracciones, irre- 
gailaridades o hechos de notoria mala 
administración. — ■ Artículo Noveno: Si 
alguno de los Directores renunciara o 
quedara impedido temporaria o defini- 
tivamente en el ejercicio de sil mandato, 
el Directorio incorporará al Suplente 
que la Asamblea General haya desig- 
nado y en el orden de su elección mien- 
tras dure el impedimento si éste fuera 
transitorio y en los- otros- casos hasta 
la primera Asamblea General Ordinaria 
que se celebre. — En caso de reducción 
«el número do Directores, La Asamblea 
procederá a elegir los 'que-' deban con- 
tinuar en el gobierno de la Sociedad'.— 
Articulo Décimo: Para ser miembro del 
Directorio es necesario ser propietario 
de por lo menos cincuenta acciones to- 
talmente integradas, que deberán ser 
depositada:! ca la Compañía mientras 
dure el mandato, en garantía del buen 
desempeño de sus funciones. Dichas ac- 
ciones- no podrán ser enajenadas ni afec- 
tadas a obligación alguna, ni retiradas 
hasta después de aprobado por la Asam- 
blea el Balance correspondiente al ejer- 
eic'o en que actúa' el Director o intere- 
sado. — Artículo Décimo Primero: El 
Directorio se. reunirá por lo ntenos una 
vez al mes, por convocatoria del 1' re- 
sidente o a pedido del ¡Síndico^ — ■ Ar- 
tículo Décimo Segundo: Kl Directorio 
podrí sesionar válidamente con la pre- 
sencia de la mayoría de los miembros 
que lo constituyen y sus resoluciones 
se adoptarán por mayoría de votos pre- 
sentes. — Kl que preside la reunión po- 
drá votar v en casos de empate decide 
con su voto. — Artículo Décimo Ter- 
cero: Son atribuciones y deberes del 
Directorio: a) Hacer efectivas' las re- 
soluciones de las Asambleas Generales 
y vigilar la observancia del presente Es- 
tatuto; b) Resolver sobre los planes de 
ahorro v préstamo, aprobar los regla- 
mentos que se dicten en cumplimiento 
de disposiciones estatutarias, certifica- 
dos v todos los demás elementos téc- 
nicos* contractuales, ajustándose a las 
reglamentaciones que hubiere en la ma- 
teria- c> Nombrar y remover a tos 
funcionarios v demás personal que in- 
tegran la administración, eonfiriéiwloles 
en cada caso- las facultades que hagan 
a sus funciones y fijar sus remunera- 
ciones; d) determinar el empleo- de las 
disponibilidades con sujeción- a las dis- 
posiciones legales y reglamentarias; e¡ 
«■¡creer la representación legal de la bo- 
siedad por intermedio de su Presidente 
o su 'Vicepresidente en ejercicio de la 
Presidencia. También podrán, ejercer la 
representación legal el Director delega- 
do si lo hubiere, o el gerente general, 
si lo hubiere, con un miembro: del Di- 
rectorio especialmente designado- por el 
Directorio: f) Administrar todos -los. ne- 
gocios de la Compañía, pudiendo hacer 
operaciones por sí sola o en. participa- 
ción ; todo ello de acuerdo con las nor- 
mas legales y reglamentarias; ,g): Admi- 
nistrnr'todos los bienes ¿¡.o la Compa- 
ñía. Podrán en consecuencia, adquirir 
e 1 dominio de toda clase de inmuebles, 
créditos, títulos, acciones y do cualquier 
otro objeto, por compra, permuta, da- 
ción en pago, cesión u otro título, y 
venderlos, cederlos, transferirlos, hipo- 
tecarlos o de otro modo eiia enartos o 
gravarlos, por los plazos, precios, for- 
mas de pago y demás condiciones que 
estime convenientes, satisfacer o perci- 
bir sus importes al contado o a plazos 
y otorgar y firmar contratos de loca- 
ción por un término que exceda o no 
do seis e.ños y prestar dinero en ga- 
rantías reales. — Cuando los intereses 
de la Sociedad lo hicieran indispensa- 
ble podrá tomar dinero prestado de 
Compañías, Sociedades o particulares, 
Bancos particulares, o del Banco de la 
Nación Argentina y del Caneo de la 
Provincia de Buenos Aires, así como- de 
los Bancos Hipotecarios Nacional o Pro- 
vincial y Superintendencia de Ahorro y 
Préstamo; h) Kl uso de la firmo, so- 
cial podrá ser ejercido por el Presidente 
o Vicepresidente con rm Director ylo los 
apoderados que ei Directorio expresa- 
mente determine; i) Confeccionar ia 
'Memoria, el Inventario, al Balance Ge- 
neral, la cuenta do Ganancias y Pérdi- 
das y el proyecto de distribución- de 'las 
"futilidades, que habrán- de someterse: 
la Asamblea General Ordinario ' 
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mente con el informe del Síndico, y 
convocar a las Asamo.eas Ordína.ia.s y 
Extraordinarias, aprobando las respecti- 
vas Ordenes del Día; j) Determinar y 
regular las atribuciones del o de ¡os Di- 
rectores, y fijar sus sueldos permanen- 
tes o proporcionales que cargará sobre 
¡os Gastos Generales, así como todos los 
desembolsos e indemnizaciones para via- 
jes o servicios extraordinarios prestados, 
debiendo dichas remuneraciones ser con- 
sideradas en forma empresa por la 
Asamblea de Accionistas a cuyo efecto 
debería incluirse el asunto en la Orden 
del Día. .Los servicios extraordinarios 
que presten los Directores, deben ser re- 
lacionad-os con las funciones de -tales; 
k) El. Directorio cuando lo considere 
conveniente podrá a propuesta de ia 
Presidencia, designar a uno de sus 
miembros- Director Delegada. El Director 
Delegado tendrá a su cargo ejecutar ¡as 
decisiones del Directorio y del Consejo 
de Administración, si existiere. — _ El 
Directorio podrá asimismo, Si lo conside- 
ra conveniente, designar Gerente Gene- 
ral y fijar sus atribuciones; Artículo Dé- 
cimo Cuarto: El Presidente es el re- 
presentante legal de la Sociedad. En su 
ausencia lo sustituye el Vicepresidente 
y a falta de éste, el Director que de- 
signe el Directorio. — • Artículo Décimo 
Ouinto: Las atribuciones y deberes, del 
Presidente son: a) Convocar al Directo- 
rio, a las reuniones que considere' nece- 
sarias-, b) Presidir las sesiones del Di- 
rectorio, puede votar y decide con do- 
ble voto en caso de empate; c) Firma 
con un Director las actas, previa apro- 
bación del Directorio; d) Hace ejecutar 
las resoluciones de las Asambleas y del 
Directorio, hacer cumplir estos Estatu- 
tos y las prescripciones legales y vigi- 
lar ía administración general de la so- 
ciedad; e) Puede resolver por sí solo so- 
bre cualquier caso o asunto que por su 
urgencia no pudiera postergarse, debien- 
do dar cuenta en la primera sesión que 
el Directorio realice. — Artículo Décimo 
Sexto: Todos los años so nombrarán en 
la Asamblea General, uno o varios Sín- 
dicos Titulares y Suplentes, encargados 
de, cumplir las funciones determinadas 
por el ai't. 340. del Código de Comercio. 
De elegirse dos o más Síndicos, bastará 
ia intervención de uno de ellos si el 
otro u otros no pudieran desempeñar ¿u 
cometido. Los Síndicos recibirán una re- 
muneración que fijará anualmente la 
Asamblea General. — Artículo Décimo 
Séptimo: Las Asambleas serán Ordina- 
rias y Extraordinarias; las., primeras se 
celebrarán anualmente dentro. . de los 
cuatro meses siguientes al cierre del 
ejercicio anterior, a los efectos del ar- 
tículo trescientos cuarenta y siete del 
Código de Comercio. Las Extraordinarias 
se convocarán cuando el Directorio _o el 
Síueico lo reputen necesario o lo pidan 
por objetos determinados Accionistas que 
representen no menos de la vigésima 
parte del capital suscripto. En ese caso 
el Directorio deberá resolver dentro de 
ios diez días de solicitada a convocarse 
a la Asamblea para una fecha com- 
prendida dentro de los treinta días si- 
guientes. — Artículo Décimo Octavo: 
Las Asambleas Generales serán convo- 
cadas por medio de publicaciones con- 
secutivas efectuadas en .'el Boletín Ofi- 
cial de la. Nación durante- cinco (5) 
días y con diez (10) días de anticipa- 
ción al f Lado. para la realización de ;a- 
Asamblea- mencionándose en ellos el ob- 
jeto de la Convocatoria. Si con la pri- 
mera convocatoria, no Se lograse- el quo- 
rum requerido, ' se hai-á una segunda 
Para, una fecha comprendida dentro de 
los treinta días siguientes, deb.endo pu- 
blicarse los avisos en la misma forma 
durante tres (3) días, comenzando 
su publicación con ocho (8)'- días 
de anticipación al fijado para la Asam- 
blea, El aviso de la Convocatoria 
transcribirá íntegramente la Orden, del 
'.Día, siendo, nula toda deliberación 
sobre materias no incluidas en la 
misma. — Artículo Décimo Noveno: 
El quorum de las asambleas en la pri- 
mera convocatoria lo constituyen los 
accionistas que representan más de la 
mitad ael capital suscripto. En la segun- 
da las asambleas se constituyen válida- 
mente en todos los casos, cualquiera sea 
el número de acciones representadas 
en ellas, sin perjuicio de lo que se esta- 
blece en el artículo vigésimo (20') de 
estos estatutos. Las asambleas adopta- 
rán sus resoluciones por mayoría de 
más de la mitad de los votos presentes. 
_ Artículo Vigésimo: En las asambleas 
convocaaas para resolver los casos del 
artícu/o S54 del Código de Comercio, 
se estará a lo dispuesto en el mismo 
para las citaciones en primera convoca- 
toria, adoptándose las resoluciones por 
mayoría de votos presentes cuyas ac- 
ciones representen por lo rúenosla mi- 
tad del capital suscripto. - En segun- 
-d.a convocatoria, que deberá celebrarse 
dentro de los treinta días de la fecha 
de citación do la primera., se anunciará 
en el Boletín Oficial durante tres días 
con ocho. d.e anticipación,, constituyén- 
dose cualquiera sea el número de ac- 
ciones representadas y las decisiones se 
tomarán por mayoría de votos presen- 



tes. — Artículo Vigésimo Primero: Pa- 
ra poder, tomar parte de las asambleas, 
ios accionistas depositarán sus acciones 
en la sociedad o entregarán un recibo en 
el que conste que sus acciones están 
depositadas en un establecimiento Ban- 
cario, hasta tres días antes por lo me- 
nos del fijado para la reunión. Los ac- 
cionistas podrán hacerse representar en 
las asambleas por un mandatario con 
carta poder. Los directores titulares y 
suplentes, el síndico, el gerente y los 
empleados de la compañía no podrán 
ser mandatarios. Cada acción confie- 
re- los votos que representa, con la li- 
mitación establecida en el Código de 
Comercio. Los directores no podrán vo- 
tar en los asuntos referentes a su res- 
ponsabilidad. — Artículo Vigésimo Se- 
gundo: El ejercicio social empieza el 
primero de enero y termina el treinta 
y uno- . de diciembre de cada año. De 
las utilidades realizadas y líquidas, des- 
pués de efectuadas las reservas y amor- 
tizaciones que el directorio estime con- 
veniente (las que en. ningún caso. se- 
rán inferiores a las determinadas en las 
disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes), se separará el cinco por cien- 
to para el fondo de reserva _legal hasta 
formar el diez por. ciento exigido por el 
Código de Comercio y el diez por cien- 
to para el. fondo de previsión general 
hasta alcanzar el diez por ciento de loa- 
compromisos con los suscriptores; el 
remanente podrá ser distribuido entre 
los accionistas a, título de dividendo o 
podrá ser llevado a un fondo de reser- 
va o pasado a ejercicio nueve,, con de- 
ducción de. Ia cantidad que la asamblea 
general ordinaria a propuesta del di- 
rectorio pudiera votar en concepto de 
retribución para el mismo, que éste dis- 
tribuirá entre sus miembros conforme 
lo considere conveniente. Los: dividen- 
dos que no sean cobrados en el término 
de tres años contados desde la fecha 
en que se dispusiera su pago, prescri- 
birán automáticamente a beneficio da 
la compañía e ingresarán en el fondo 
de reserva legal. Las retribuciones que 
se fijan a la totalidad de los directo- 
res sumadas a las establecidas de acuer- 
do con el artículo décimo tercero de 
este estatuto, no podrán superar al vein- 
ticinco por ciento de las utilidades que 
resulten en cada ejercicio_ anual. — 
Cuando el ejercicio de comisiones espe- 
ciales o de funciones técnico adminis- 
trativas por parte de alguno o algunos 
de los directores imponga, frente a lo 
reducido de las utilidades, la necesidad 
de exceder el porcentaje prefijado, o en 
casos de quebranto, sólo podrán hacer- 
se efectivas tales remuneraciones si son 
expresamente acordadas por la asam- 
blea de accionistas, a cuyo efecto de- 
berá incluirse el asunto coma- uno de 
los puntos del orden del día. — Artículo 
Vigésimo Tercero: Se disolverá la so- 
ciedad en los casos establecidos por las 
leyes vigentes y además cuando lo acuer- 
de la asamblea general extraordinaria. 
— Artículo Vigésimo Cuarto: Llegado 
el término de la duración de la socie- 
dad o si ésta hubiera de liquidarse an- 
ticipadamente, por cualquier motivo, el 
directorio ejercerá las- funciones del li- 
quidador y continuará en vigencia la 
parte aplicable do estos estatutos. Can- 
celado el pasivo y reembo'sado el capi- 
tal, el remanente se repartirá entre 
sus accionistas, en la forma; indicado 
precedentemente para la distribución 
de utilidades. Marcos Stifani. B. Su- 
liansky. I. Suliansky. B. Marante. S. 
Lavintman. Fanny D. Lerer de Ber- 
gierman. Alberto Massarotto. María 
Asunción Cid de Kern. Daniel D.^ Ko- 
rin. Israel Coffmann. (Sigue certifica- 
ción de furnias por Escribano Público- 
Nacional)". — "Folio 4.511, Primer 
testimonio. Escritura número dos mil 
ooehenta y ocho. En la Ciudad de Bue- 
nos Aires. Canital de la República Ar- 
gentina, a ouince de octubre de mil no- 
vecientos sesenta yv cinco, ante m ; es- 
cribano p rt bl>'oo au í -ori''ante eomnareeen: 
Alberto Cé=->'r Pha'om. argentino, casa-- 
do con cédula de identidad número dos 
millones oumientos cinco mil ciento 
ochenta v- tres dom 'ciliado; en esta Ca- 
pital elle Santa Fe número dos mil 
novecientos sesenta y cinco, décimo t>i- 
so, departamento "Tí"; Moisés Sha- 
loni, aríreiVino, casado, con céduln de 
identidad número dos millones trescien- 
tos cuatro mil cuatrocientos setenta y 
cinco, domiciliado en esta Capital calle 
Salguero quinientos cuarenta, noveno 
piso; Mareos Scherman, argentino, casa- 
do, con cédula de identidad número dos 
millones setecientos catorce mil sete- 
cientos dieciséis domiciliado en la ca- 
lle Salguero quinientos cuarenta, octa- 
vo piso de esta Ciudad; Mareos Grim- 
berg\ argentino, casado, con cédula de 
identidad número dos millones seiscien- 
tos cuarenta y un mil trescientos 
ochenta y siete, domiciliado en esta 
Capital calle Juan Ramírez de Vela-co 
ciento, quince, primer piso, departa- 
mento ''B"; Elias Alberto Ohimnvlez, 
argentino, casado, con- cédula . de iden- 
tidad número cuatro millones tres den- 
tos ochenta v ocho mil novecientos se- 



senta y éiheo, domiciliado en esta Ca« 
pital calle Fi-aga-ta- pres dente fcaF.nie»-. 
to mil novecientos ochenta,, cuarto, pi- 
so, departamento diez; Daniel N Davit? 
Korirt, argentino, casado, con cédula de 
identidad -número un mil.ón ciento- einw 
cuenta y oeho mil. setecientos- treinta- y, 
siete, domiciliado en esta Cap- .al callé 
Virrey del Pino dos mil cuatrocientos 
cuarenta y seis; Benjamín Suliansky,, 
argentino, casado, con cédula de iden~ 
tidad número dos millones ochocientos 
cuarenta y dos mil ciento dos, áomici.» 
liado en esta Capital calle Santa F« 
número dos mil cincuenta y nuevej 
Alberto Massarotto, argentino-, casaá&t 
con libreta Se enrolamiento a&mere» 
ciento treinta y nueve mil oehoe'eníoa 
setenta y cinco, domiciliada ea es; a 
Capital- calle Alejandro M. - Cea?, ante» 
tres -mil ochenta y seis;, José Da-mingo 
Shaw, argentino,.- casado,' con eéetefa de 
identidad número- ciento setenta y eíK» 
co mil ochocientos sesenta y- celia, ca- 
lle Río Bamba, número novecientos «w«> 
de. esta Capital;. Miguel Ángel Sírvy?» 
argentino, casado, con cédula, de id cas- 
tidad número cuatrocientos sesenta -jf 
un mil selscientosí-veintiuno, domicilia^ 
do en esta Capital ..calle Morieviüeo mSS 
novecientos ¡veinte, primer piso, depar- 
tamento cinco ;. ¡Rodolfo Arcan- eí liar» ■ 
oher, argentino, casado, con cé#nla mb¿ 
litar número dos • millones «miare «8 
setecientos cuatro, domiciliado en es*S; 
Capital calle Virrey. Loreta mil eetie^ 
cientos ochenta y einco, primes? -p'swSt. 
Francisco Marcelo Bahers; argentino»» 
casado, con cédula de identidad, n#-» 
mero un millón doscientos cincuenta y 
cuatro mil- seiscientos cuarenta y tres, 
domiciliado en esta Capital Jtvesc'&sí 
Quintana número setenta, y don-tjsüa»' 
Panno, argentino, soltero, core céba- 
la de identidad número dos mttMntes 
ciento noventa y tres mil euatrocie.i.c» 
sesenta y cinco, dómiclLaao en esta ca- 
pital calle Camargo trescientos cuaren- 
ta y uno, tercer piso, departamento 
"A"; todos los comparecientes son per- 
sonas hábiles,' mayores de edad y áe 
mi conocimiento, doy fe, y expone»; 
Primero: Que ante la Inspección ge- 
neral de Justicia de la Nación se ea- 
cuentea en trámite el Expediente nú- 
mero quince mil cuatrocientos ciacuen» 
ta y cinco que fuera incoado con M 
finalidad de obtener la personalidad 
jurluica y aprobación de los estatutes 
de la sociedad anónima constituida e» 
esta Capital Federal por acta *; íun-~ 
dación del ocho de enero de mil nove- 
cientos sesenta : y dos, bajo la denom n» 
ción de Instituto Americano de PrSa» 
tamo y Ahorro', Sociedad Anónima. -— ■ 
Segundo: Qué la mencionada socieétd' 
en virtud de la Besolueion numere* 
cincuenta y cinco dictada con £een* 
seis de septiembre de mil novecientos 
sesenta y tres por la Su-;.erinteB..encj» 
de Ahorro y Préstamo del Ministerio 
de Economía de la Nación, se encuen- 
tra va en actividad y que desde .a te- 
cha de su constitución al presente m 
han efectuado transferencias de las ae-r 
ciones suscriptas por algunos de sum 
fundadores; que. a la fecha do San- 
són loa comparecientes los únicos' ate» 
cionistas integrantes de la aludí.-, a so- 
ciedad, y Ojue también a la fecha de 
hoy tienen los comparecientes totalmen- 
te suscriptas é integradas aceíones po* 
la suma de veinte, millones de peso» 
moneda nacional.' .— Tercero;. Que ia» 
transferencias de las acciones de aí-> 
guno de los suscriptores que comna- 
recieron en el acto constitutivo- antes» 
citado del ocho de enero de mil no ©» 
cientos sesenta y dos, en favor de quiew 
nos hoy concurren a este ctirg-amieB- 
to, resulta acreditada y justificada eon 
las actas números diez, doce y ochen'* 
ta y tres del libro de actas del airee- 
torio dé la mencionada socie' T ad, i_i» 
al efecto me exhiben y cuya *ranserw» 
ción a los f ines de e-te otorgamieata 
me solicitan, por lo que yo, el au en- 
rizante, teniendo a la vista las nrsma» 
procedo a. transcribir y d'cen: "7 Ai 
margen:) B. Suliansky. — Ja'rac > Kofíi.- 
man, — B. Marante. — D. Korra. — ' 
Acta N' 10: En la Ciudad de Bueno» 
Aires, a los veintiséis días del mes de 
julio de mil novec'cntos sesenta y dos,, 
se reúnen los accionistas constituyentes 
y el directorio de I.A.P.A. (tns:3tuta 
Americano de Préstamo y Ahorro, So- 
ciedad Anónima (en formación):, eos 
la asistencia del sind : co titular doetoí» 
Daniel Korin, en el domicilio de la em«- 
presa calle Cangallo N» 1410, sexto vi-* 
so', con' la presenc'a de los señoreas 
Marcos Stifani: Fanny Dora Lerer viu- 
da de Bergierman: Smiles León La» 
viiitman; Joaquín Suliansky; Benjarnía 
Suliansky; Alberto 'Massarotto; Daniel 
David Korin; Bernardo Carlos Maran- 
te; Israel Goffman y María Asun-16» 
Cid do Kern: invitados especialmente 
asisten también el doctor .Taire Koff- 
man; el señor- Alberto Chimalez;, seño» 
Marcos Grimbcrg v la señora Mídela 
líerszenhorn de Koffman. T.ne™o de lira 
prolongado cambio ote oivn'ones so T ->r« 
la conducción de la sociedad. nro#TC- 
ción, administraeíón, retiro del gepíiiiu- 
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ío., ele, resuelven presentar su renun- 
cia Jos señores terna. -s j_eón Lavlniman 
.(presidente,), Marcos Stúani (.director) 
y J£ar. a Cid ue Kern (.director), las 
auc se aceptan por su carácter inde- 
oíinabie. Por cono-ato separado tu se- 
ñor Snules León Lavlntman cede saa 
acciones al señor Alberto Chímales; en 
la misma forma la señora María Asun- 
r e-ióri. Kern cede sus acciones al seuor 
Marcos Grimberg; el señor Marcos Sti- 
£atú cede sus acciones al doctor Jaime 
Kol'fman y ei señor Joaquín Sul'ansky 
cede mil novecientas acc ones también 
ai doctor Jaime Koffman, era en las 
adquiere con bienes propios. Los ac- 
cionistas y el directorio resuelven acep- 
tar las cesiones en la forma más arri- 
ba iiuVcada y se comprometen a pro- 
tocolizar ■ esta acta ame escribano 
.Público y comunicar las renuncias y 
cesiones a la Inspección- General de- Jus- 
ticia y 3a Administración. Federal de la 
Vivienda, responsabilizándose desde este 
momento exclusivamente ellos y demás 
accionistas y directores de I, Á. I\ A. 
(instituto Amencano de Préstamo y 
Ahorro S. A. en formación), por los ac- 
tos que esta sociedad realice. — En 
este acto se resuelve por Mayoría nom- 
brar un nuevo Directorio ¡me estará 
compuesto de los siguientes miembros: 
Presidente: Dr. Bernardo Carlos Harán. 
te; Vico presiden te: Dr. Jaime Kofíman; 
Directores: señores Benjamín Sulianskv, 
Marcos Grimberg y Alberto Chimalez; 
Quedando confirmados como Síndico ti- 
tular el Dr. Daniel D. Korin y Sindico 
suplente el señor Israel Goffman. — ■ No 
habiendo más asuntos que tratar, se da 
po r levantada la sesión, siendo las 22 
horas. — En fe de lo cuál firman todos 
lea arriba nombrados. — . B, Marante, • — 
CAÍ margen:) (firmado:) M. Grimberg. 

— S. I,avitmart. — María Cid de Kern. — 
1. Goffman, — Marcos Stifanl. — J. 
Siúíamsky. — Alberto Massarotto. — 
Fanny Dora L. de Bergierman. — A. 
Chimmalez. — Adela, H. de KoV'man". 

— (Al margen:) M. Grimberg. — Al- 
berto César Shalom. — D. Korin, —I. 
Goffman. — Alberto Chimmalez. — 
Acta N? 12. En Buenos Aires, a los G 
tilas del mes de setiembre do 19 62, se 
reúnen los señores Directores del Insti- 
tuto Americano de Préstamo y Ahorro 
S. A. (ef.) con la asistencia del Síndico 
Titular Dr. Daniel David Korin, en el 
domicilio do la empresa calle Cangallo 
1410, 6* piso, para eelebra.r sesión ordi. 
liaría y considerar el siguiente orden 
cleí día: 1° Lectura del acta de .¡a sesión 
ordinaria anterior'. — 2« Informes, sien- 
do las dieciocho y treinta horas el señor 
Presidente da comienzo al acto con !a 
lectura del acta de la sesión ordinaria 
anterior la que es aprobada por todos 
los presentes sin ninguna observación. 
>~~ 2» Informes. Informa el señor Di. 
rector Marcos Grimberg que por con- 
trato separado el Dr. Jaime .Koffman 
Ira cedido parte do sus acciones a .ios 
señores Alberto César Shalom, Marcos 
Scherman y Moisés Shalom, a cada, uno 
üe ellos en forma proporcional. — Asi. 
mismo el señor Israel Goffman cede la, 
totalidad de sus acciones a, ios mismos 
señores. — Corresponden a un total de 
4,9'iQ acciones que son adquiridas por 
los mencionados señores Shalom y 
Scherman por partes iguales, abonando 
las mismas con bienes propios. — El Di- 
rectorio resuelve aceptar las cesiones en 
la forma más arriba indicada. — - Acto 
seguido el señor Vicepresidente informa 
que ha presentado su renuncia en forma 
Indeclinable el Síndico Suplente de la 
institución- señor Israel Goffman, rc- 
eolrb'ndose la consideración de la, mis- 
ma en la próxima sesión. — A continua- 
ción se informa a los señores Directores 
Sobre la producción efectuada durante el 
mes la que es considerada, satisfacto- 
ria,. — No habiendo más asuntos que 
tratar y siendo las diecinueve y treinta 

horas se levanta la sesión". — "Acta 
N ( ' Sí!. — En la Ciudad cié Buenos AL 
re-,, a los once días del mes de setiem- 
bre de 1965, siendo las 3.0,80 horas so 
reúnen en su sede social de la calle 
Lavable 913, Piso 1», Capital, los miem- 
bros del Directorio del Instituto Ameri- 
cano de Préstamo y Ahorro S. A. (e. 
£.) que firman al margen, para tratar 
la siguiente Orden del Día: i c > í./ectura 
sk'3 acta de la sesión ordinaria, anterior. 
—— 2") Transferencia de acciones. — 3?) 
¡Varios. Comienza la sesión con ia lectura 
del acta de la sesión ordinaria, anterior, 
la que se aprueba sin observaciones. — 
fon referencia al segundo punto de la 
Orden del Día, el Directorio torna co- 
nocimiento de un pedido de. cesión de 
acciones que formula Carlos Bernardo 
Marante en favor ae Osear Parmo, que 
Comprende la totalidad de sus acciones 
correspondientes a la primera, emisión 
S¡>iT un valor nominal de S 200.000 m¡u, 
»|L 'doscientos mil pesos moneda na. 
otoñal de curso legal). — Se resuelve 
aprobar dicha cesión y disponer se ins- 
criba en la forma que corresponde. — 
No habiendo otros asuntos que tratar, 
oo levanta la sesión ordinaria cié la fe. 
cha, siendo las 11 horas. — Aclara- 
ción: Donde dice: "correspondientes n ia 



primera emisión por un valor nominal 
de $ 200.000.— m¡n. c|l.,. debe decir: 
a la primera emis.ón, correspondiente 
un valor nominal de $ 100. 00o. — m¡n. 
C|l. (cien mil pesos nhn, c,i.) y un valor 
nominal de $ 100.000. — m¡n. c|l. (cien 
mil pesos mm. el.) a la primera y se- 
gunda serie, respectivamente. — Otro 
si decimos: El Directorio asimismo to- 
ma conocimiento y presta su conformi- 
dad al pedido de cesión de ta totalidad 
de sus acciones correspondientes á la 
primera serie por un valor nominal de 
cien mil pesos mjn. c-jl. (m$n. 100.000) 
y a la segunda serie por un valor noml. 
nal de cien mil pesos m¡n. ejl. (m$n. 
100.000. — -) formulado por ia señora 
Fanny Lerer de Bergierman en favor 
del señor Benjamín Súliansky. Vale. -Al- 
berto César Shalom. ,— (Al margen:) 
(firmado:) Moisés Shalom. — M. Grim- 
berg. — Marcos Sherman". — . Cuarto: 
Que los comparecientes hacen también 
presente que en la actualidad, el Direc- 
torio Provisional de la sociedad se en- 
cuentra constituido en. la forma que se 
menciona en el a;c'ta, número diecisiete 
del mismo libro antes citado y que la 
Presidencia se encuentra hoy ejercida 
por don Alberto César Shalom en virtud 
de la licencia acordada a su titular 
según así también resulta- del acta nú- 
mero setenta y ocho do igual libro, y 
me solicitan que yo, el autorizante, pro- 
ceda a transcribir las actas aludidas, por 
lo que teniéndolas a la vista así lo hago 
y dicen: "Acta N 1 ? 17: En Buenos Aires, 
a los 12 días del mes de noviembre de 
1962, so reúnen en la sede social del 
Instituto Americano de Préstamo y Aho- 
rro S.A. (e. f.) calle Cangallo 1410, 
6' piso, los miembros del Directorio y 
concurren especialmente invitados los 
señores: Miguel Ángel Shaw, José 
Domingo Shaw, Dr. Francisco D'hers. 
y Gral. (f) Rodolfo Larcher, todos cu- 
yas firmas ecnstan al pie de este acta, 
a fin do considerar el siguiente Orden 
del Día: 1») Modificación del H. Di- 
rectorio de la Institución, siendo las 19 
horas el Presidente do la Institución so- 
ñor Alberto César Shalom. declara abier- 
to el acto, informando a l°s presentes 
sobre la marcha de la sociedad y esbo- 
zando el panorama general económico- 
financiero de la empresa, como asimis- 
mo de la producción efectuada. — Se 
generaliza, un amplio debate con la par. 
ticipación de los presentes y Je común 
acuerdo y en virtud del volumen to- 
mado por la empresa se ve la conve- 
niencia de aumentar el número de Di. 
rectores en razón de la diversifieaeión 
de tareas y los múltiples problemas a 
resolver a diario. — El señor Vicepresi- 
dente Arq. Marcos Scherman manifiesta 
que sería de sumo interés y necesario 
para la Institución la incorporación de 
personas que por su actuación en la vi- 
da, institucional del país hubieran de- 
mostrado relevantes condiciones, que na- 
die mejor que las personas invitadas o. 
este acto para jerarquizar a la empresa 
por sus condiciones. — Con tal motivo, 
a moción del Arq. Scherman, se re- 
suelve que el H. Directorio presente su 
renuncia indeclinable a los efectos 'de 
facilitar su reorganización, moción que 
es aceptada por el Directorio en pleno. 
Acto seguido y a moción del señor Al- 
berto César Shalom se propone aumen- 
tar el número do directores a nueve 
miembros de acuerdo a lo proscripto 
por los Estatutos Socia.les y designar el 
H. Directorio que ha de presidir la so- 
ciedad. — - La moción precedente es acep- 
tada por unanimidad, quedando consti- 
tuido el mismo de la siguiente forma: 
Presidente: Sr. Miguel Ángel Shaw; 
Vicepresidente:- Sr. Contador Alberto 
César Shalom; Directores: Sr. José Do. 
mingo Shaw, Sr. Dr. Francisco D'hers, 
Sr. Gral. (r) Rodolfo Ldrcher, Sr. 
Cont. Marcos Grimberg, Sr. Arq. Mar- 
cos Scherman, Sr. Moisés Shalom y Sr. 
Alberto Chimmalez; Síndico Titular: Sr. 
Dr. Daniel David Korin; Síndico Su- 
plente: Sr. Dr. Jaime Koffman. — Los 
Directores cumplen en esto acto con el 
depósito de las acciones proscriptas por 
los Estatutos Sociales con lo cual que- 
dan automáticamente en posesión de sus 
cargos. — Se dará inmediatamente avi- 
só a la Administrapión Federal de la 
Vivienda y a la Inspección General de 
Justicia de la modificación efectuada, 
enviando los antecedentes de ios nuevos 
Directores incorporados. — Siendo las 21 
iioras se da por finalizada, la reunión. 

— Miguel A. Shaw. — Alberto César 
Shalom. — (Al margen:) Alberto Cé- 
sar Shalom. — F. M. D'hers. — R, 
Larcher. — J. Shaw. — Moisés Shalom. 

— J. Koffman. — M. Grimberg. — 
M. Scherman. — David Korin". "Ac- 
ta N? 78 . — En la Ciudad Je ele Píle- 
nos Aires, a los 22 días del mes de julio 
de 1965, siendo ¡as 14,30 horas se reú- 
nen en su sede social de la calle La- 
valle 912, Piso 1 '•', Capital, los miembros 
del Directorio del Instituto Americano 
de préstamo y Ahorro S. A. (o. f.) 
que firman al margen, para tratar el 
siguiente Orden del Día: 1) Lectura del 
acta de la sesión ordinaria, anterior. — 
2) Varios. - — Comienza la sesión con la. 



lectura del acta, de la sesión ordinaria 
anterior, la que se aprueba por unani- 
midad. — ■ A continuación solicita el 
uso de la palabra el Sr. Miguel Ángel 
Shaw, quien manifiesta que en razón 
de su múltiples tareas se ve en la no. 
cesidad _ de solicitar una licencia por 
tiempo inueterminado y que una vez des. 
aparecidas las causas que ia motivaron 
se re'j-tegrará a sus funciones. — En 
virtud de ello, se resuelve por unani- 
midad acordar dicha licencia, haciéndo- 
se cargo de la Presidencia en í'crrna in- 
terina, el Vicepresidente Sr. Alberto Cé- 
sar Shalom, quien asume en esto acto 
sus funciones. — Sin más asuntos que 
tratar y siendo las 15,05 horas, se da 
por levantada, la sesión ordinaria do ia 
fecha. (Al margen:) M. Grimberg. • — 
Moisés Shalom. — Alberto C. Shalom. 
— Marcos Scherman". - — Quinto: ¥ 
continúan diciendo los comparecientes: 
Que dando a este otorgamiento el ca- 
rácter de complemento del acto consti- 
tutivo de la sociedad, dejan expresamerc/ 
te ratificado cuanto h a sido motivo de 
actuación de la sociedad en el expe 
diente de la Inspección Genera! de Jus- 
ticia antes mencionado y conforme a lo 
requerido por la Inspección General de 
Justicia y atento que el capital social 
se encuentra, elevado y totalmente In- 
tegrado, convienen en la modificación 
del artículo quinto do ios Estatutos so. 
cialcs cuya mera redacción queda asen- 
tada en instrumento separado que se 
deja firmado por todos los aquí com- 
parecientes en mi presencia, de lo que 
doy fe. — Sexto: Que en la inteligencia 
antes expresada de dar este otorgamien- 
to el carácter de complemento del acto 
constitutivo, los comparecientes agregan 
que en virtud de las transferencias ae. 
clonarías antes expresadas y de las pos. 
teriores suscripciones, en la actualidad 
la suscripción de acciones por el total 
del capital que se tiene a la fecha por 
suscripto y realizado en veinte millones 
de pesos, corresponde a los presentes en 
la siguiento forma: a den Beuiamin 
Súliansky, dos mil acciones de la primer 
serio y dos mil acciones de la segunda 
serie; a don Alberto Massarotto, mil ac- 
ciones de la primer serie y mil acciones 
de la segunda serie; a don Daniel Da- 
vid Korin, mil acciones de la primer se. 
rio, mil acciones de la segunda serio y 
ochocientas acciones de la tercer serie: 
a don Alberto Chimmalez, mil acciones 
de la primer serie; a don Francisco Mar. 
celo D'hers, cincuenta acciones de ja 
tercera serie; a don Miguel Ángel Shaw. 
mil acciones de la tercer serle y seis- 
cientas acciones de la cuarta serie; a 
don Rodolfo Arcángel Larcher, mil ac- 
ciones de la tercer serio y ochocientas 
acciones de la cuarta serie; a don José 
Domingo Shaw, cincuenta acciones de ia 
tercer serie; a don Marcos Grimberg, mil 
acciones de la primer serie, mil ac- 
ciones de la segunda serie; trescientas 
cuarenta y ocho acciones de la tercera 
serie; quinientas accione^ de la cuarta 
serie; trescientas ochenta acciones de 
la quinta serie; cuatrocientas_ sesenta 
acciones de cada una de las siguientes 
series: sexta, séptima, octava, novena, 
décima, undécima, duodécima, décima 
tercera, décima cuarta, décima quinta, 
décima sexta, décima séptima, _ décima 
octava, décima novena y vigésima; 
a don Alberto César Shalorn, mil _ ac- 
ciones de la primera serie; mil quinien- 
tas acciones de la segunda serie; dos 
mil doscientas cincuenta y una accio- 
nes de la tercera serie; dos mil accio- 
nes de la tercera serie; dos mil setecien- 
tas acciones de la cuarta serie; tres 
mil ciento noventa acciones de la quin- 
ta serie y tres mil ciento setenta accio- 
nes cada una d c las siguientes se- 
ries: sexta, séptima, octava, novena, 
décima, décima primera, décima segun- 
da, décima tercera, _ décima cuarta, 
décima quinta, décima sexta, dé- 
cima séptima, d é c i m a. octava, déci- 
ma novena y vigésima; a don 
Moisés Shalom, mil acciones de la pri- 
mera serie; mil quinientas acciones de 
la segunda serie; dos mil doscientos 
cincuenta y una acciones de la tercera 
serie: dos mil setecientas acciones de 
la cuarta serie; tres mil ciento noventa, 
acciones de la quinta serie; y tres mil 
ciento setenta acciones de cada una de 
las siguientes series: sexta, séptima, oc- 
tava, novena, décima, décima primera, 
décima segunda, décima tercera, déci- 
ma cuarta, décima quinta, décima sex- 
ta, décima séptima, décima octava, dé- 
cima novena y vigésima; a. don Marcos 
Scherman, mil acciones de la primera 
serie; mil acciones de la 'segunda se- 
rie; mil doscientas cincuenta acciones 
de la tercera serie; dos mil setecientas 
acciones de la cuarta serie; tres ' mil 
doscientas -cuarenta acciones de la quin- 
ta serie y tres mil doscientas acciones 
de cada una de las siguientes series: 
sexta, séptima, octava, novena, décima, 
décima primera, décima segunda, dé- 
cima, tercera, décima cuarta, décima 
quinta, décima sexta, décima séptima, 
décima octava, décima novena y vigé- 
sima; y a don Osear Parmo, mil ac- 
ciones de la primera serie y mil accio- 
nes de la segunda serie. — Séptimo: 



Agregan los comparecientes: Que dejan 
ratificado que el Directorio Provisional 
de la Sociedad se mantenga constitui- 
do en la forma expresada en el acta 
número diecisiete con el ejercicio en la 
presidencia del señor Alberto César 
Shalom, conforme se dijo en el acta nt'i« 
mero setenta y ocho, ambas preceden» 
tomento transcriptas y que este Direc. 
torio Provisional so mantenga en futí» 
ciones hasta tanto se celebre la pn» 
mera Asamblea General Ordinaria ae 
la Sociedad una vez que le haya' sido 
otorgada la Per onería Jurídica por el 
Superior Gobierno de la Nación y que 
en el ejercicio de tales funciones di- 
cho Directorio ejercita todos los actos 
que ios Estatutos y la Ley acuerdan al 
mismo, a cuyo efecto los comparecien- 
tes dejan por el presente otorgado el 
correspondiente mandato irrevocable en 
favor dc los integrantes del citado Di- 
rectorio y sus componentes lo dejan 
otorgado entre ellos mismos, con toda 
la amplitud y el alcance del artículo 
mil novecientos ochenta y uno del Có- 
digo Civil. Asimismo, los comparecien- 
tes confieren por este instrumento Po- 
der Especial a los componentes del 
precitado Directorio, Señores Alberto 
César Shalom y- Marcos Grimberg y 
además a los Doctores Jorge Gersco- 
vich y Benjamín Goldenbcrg, para cjno 
actuando en forma conjunta, separada, 
alternada o indistintamente y en su 
nombre y representación efectúen y pro« 
sigan todas las tramitaciones necesa- 
rias para la aprobación de los Estatu- 
tos de la entidal "Instituto Americano 
de Préstamo y Ahorro, Sociedad Anó« 
riima" y para aceptar o rechazar cual, 
quier modificación o adición que el Po- 
der Ejecutivo de la. Nación o Reparti- 
ciones pertinentes pudieran exigir pre- 
viamente a su aprobación; y para que 
otorguen la escritura do constitución 
definitiva de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo trescientos diecinueve del 
Código de Comercio, facultándolos pa- 
ra realizar todas y cada una de las 
gestiones que fueren conducentes ai 
ejercicio y finalidad de este mandato 
quo so otorga sin limitaciones. Leída 
y ratificada ia firma ante mí, que dao 
fe. — - Alberto César Shalom. — M, 
Shalom. — - M. Scherman. — . M. 
Grimberg. -— A. Chimmalez. — • D. 
Korin. — Benjamín Súliansky. — Alber- 
to Massarotto. • — José D. Shaw. — M. A., 
Shaw — Osear Panno. — Rodolfo .Larcher. 
— • F. D. Hers. — Está mi sello. — Au-> 
te mí: Rafael Verdloff. — Concuer- 
da con su matriz que pasó ante nú a! 
folio cuatro mil quinientos cuarenta y 
uno del ReRptro veintiocho de mi ads- 
cripción, e interinamente a mi car- 
go, doy fe. — Para la Sociedad in- 
teresada expido él presente primer tes- 
timonio en siete sellos de actuación 
notarial, numerados correlativamente 
del cinco millones quinientos cincuen- 
ta y un mil novecientos cuarenta y dos, 
al presente que sello y firmo en el ¿li- 
gar y fecha, de su otorgamiento. — » 
Entre líneas: y tres mil ciento setenta 
acciones de cada una de las siguientes 
series. Vale. — Enmendado y raspado: ' 
Militar, edad, la, novecientos, de Hers- 
zenhorn, Stifani, esta, Jaime, resolvién- 
dose, dice, presta, abierto, amplio, co- 
mún, acuerdo, empresa, Shalom, el, au- 
tomáticamente Justicia, anterior. Shaw, 
expresamente, la, Benjamín, acciones, 
serie, ratificado, acciones, acciones. Es- 
tatuto, al. Todo vale. — Entre lí- 
neas: Elias. Vale. -— Rafael Svcrdlof*. 
(Hay un sello): Rafael • Svcrdlof t'. Es- 
cribano Público Nacional". — "Miirs- 
torio do Economía, de la Nación. Su- 
perintendencia dc Ahorro y Préstamo. 
— Buenos Aires, C Setiembre :I9G3, 
Visto la solicitud presentada por Insti- 
tuto Americano de Préstamo y Ahorro, 
Sociedad Anónima (en formación), pa- 
ra funcionar como institución de aho- 
rro y préstamo para la vivienda y con- 
siderando: Que los planes operativos 
propuestos por la entidad, con los ajustes 
establecidos po- Asesoría. Técnica,- eons- 
tituyen una base apropiada a las ac- 
tuales exigencias financieras ' y actúa- 
ríales del sistema; Que las fórmulas 
para contratos de ahorro y préstamo 
propuestos por la entidad, con las mo- 
dificaciones impuestas por Asesora, Le- 
gal, responden a las actuales necesida- 
des jurídicas del sistema; Que el exa- 
men practicado de la situación econó- 
mica, y financiera de la entidad hace 
previsible que ella se encuentra en 
condiciones de cumplir ios fines para 
los que fue constituida: Que de los 
antecedentes de la entidad, suficiente- 
mente inspeccionada a los fines de 
esta resolución, resulta su regular cum- 
plimiento de las disposiciones en vi- 
gencia. — Por ello, y de acuerdo a 
lo dispuesto por o* artículo 2' del De- 
creto N« 36S'62 v articulo S", inc. a) 
del Decreto Ley N« 5.624:63, El Su- 
perintendente de Ahorro y Préstamo, 
Resuelve: Artículo I": Autorízase para 
funcionar como entidad de ahorro y 
préstamo para la vivienda, previa ob- 
tención dc su personería jurídica, a 
Instituto Americano de Préstamo y 
A.horro, Sociedad Anónima (en forma- 
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clon), Entidad N c - 2.022, con sede ea 
tM valle 913, 1" piso, Capital, y a&rué- 
jfoarase las fórmulas contractuales y 
¡planos operativos propuestos, coa iaa 
i .modificaciones impuestas por las Ase- 
sorías Técnica y Legal. Artículo 2": La 
i Superintendencia impondrá a dichos 
-planes y fórmulas las modificaciones 
:.que oportunamente resulten determina- 
das por la evolución del sistema y por 
el desarrollo económico y financiero 
de la entidad. — Artículo 3 ? : Eb el 
término de noventa (90) día», la en- 
tidad deberá justificar de manera ins- 
trumental haberse producido su cons- 
titución definitiva.. — Artículo 4." 1 : No- 
íifíquese, hágase saber - a la Inspección 
General de Justicia con devolución de 
sus actuaciones, -dése a la Dirección 
General dd_Bolctín Oficial e Imprentas 
y archívese? - — Resolución 1N?. 55, G3. 
.(Hay una firma ilegible, y dos sellos 
que dicen:) Osvaldo J. Tovo. Super- 
intendente de Ahorro y Préstamo. ■ — 
Ministerio de Economía, de la Nación. 
• — Superintendencia de Ahorro y Prés- 
tamo" . — "Ministerio de Educación 
y Justicia, de la Nación. — - Buenos Ai- 
rea S Mar. 1916. Visto el expediente 
N-Í5.455¡1,6Í¡, en el que se solicita 
autorización para el funcionamiento de 
la sociedad "Instituto Americano de 
Préstamo y Ahorr S.A.",, "Institución 
de Ahorro y Préstamo para la Vi- 
vienda"; atento a que en la constitu- 
ción de la recurrente se han cumplido 
los requisitos que exige el artículo SIS 
del Código de Comercio y de confor- 
midad con lo dictaminado por la Su- 
perintendencia de Ahorro y Préstamo 
y la Inspección General de Justicia, 
El Ministro de Educación y Justicia, 
Resuelve: Articulo 1°: Autorízase para 
funcionar como sociedad anónima, pre- 
vio cumplimiento del artículo 319 del 
Código cíe Comercio en los plazos del 
artículo 21 del decreto de 27 de abril 
de 1923, a la sociedad "Instituto Ame- 
ricano de Préstamo y Ahorro S.A." 
"Institución de Ahorro y Préstamo para 
la Vivienda", constituida en esta _ Ca- 
pital con ia denominación de "Instituto. 
Americano de Préstamo y Ahorro, So- 
ciedad Anónima", el S de enero de 1962 
y apruébase su estatuto de fojas tres 
,(S) a ocho vuelta (8 vta.) con las mo- 
dificaciones de fojas veintisiete (27) 
a veintinueve (29), treinta y dos y 
vuelta (32 y vta.), cuarenta y siete 
y vuelta (47 y vta.) y cincuenta y 
cinc*) (55). ■ — • Articulo 2»: Publíquese, 
dése a ia Dirección Nacional del Re- 
gistro Oficial y vuelva a la Inspección.. 
General de Justicia a sus efectos. — 
(Hav una firma ilegible). — Resolu- 
ción P. J. N« 0001S2. — (un sello 
dice:) Ministerio de Educación y Jus- 
ticia. Mesa de Entradas. Justicia. 3 
Mar. 1966. — Recibido". — Lo trans- 
cripto es copia fiel de sus originales 
obrantes en el expediente de la Inspec- 
ción. General de Justicia antes rela- 
cionado, doy fe, y que corresponden 
al Acia Constitutiva, Estatuto y demás 
constancias aprobadas por las autori- 
dades respectivas. — En este estado, 
los comparecientes, por sí, y por la 
representación que ejercen, dejan ex- 
presa constancia: Que como resulta 
fiel Acta Constitutiva inicial de la 
empresa, formalizada el ocho de enero 
de mil novecientos sesenta y dos, en 
aquel acto se declararon emitidas las 
dos primeras series de acciones clase 
5, A" valor nominal total de dos millo- 
nes de pesos moneda nacional. — _ Que 
durante la sustanciación del expediente 
los constituyentes emitieron Las dieci- 
ocho series restantes por valor nominal 
total de dieciocho millones de bceos 
moneda nacional, con lo cual quedó 
totalmente emitido el capital autoriza- 
do de la sociedad que asciende a veinte 
millones de pesos moneda, nacional, se- 
gún surge del artículo quinto del Es- 
tatuto aprobado, — Que dichas accio- 
nes fueron totalmente suscriptas e in- 
tegradas por los constituyentes de la 
empresa, como así resulta de las actua- 
ciones del expediente en que se le otor- 
gó personería jurídica, constando a fo- 
jas treinta y cinco del mismo expe- 
diente que la Superintendencia de Aho- 
rro y Préstamo, verificó por vía. de 
inspecciones realizadas el diez de sep- 
tiembre de mil novecientos sesenta y 
cuatro y el primero de octubre de mil 
novecientos sesenta y cuatro, que loa 
accionistas integraron totalmente el ca- 
pital autorizado de veinte millonea de 
pesos moneda nacional, y de la escri- 
tura complementaria del Acta Consti- 
tutiva otorgada el quince de octubre 
de mil novecientos sesenta y cinco, re- 
' guita también la suscripción de las ac- 
ciones por parte de los constituyentes. 
. — En consecuencia, los comparecientes 
por sí y por la representación que ejer- 
cen y en uso de las facultades del man- 
dato conferido, vienen por este acto 
y con carácter de complemento del acto 
constitutivo de la empresa, a ratificar 
la. emisión de acciones de "Instituto 
Americano de Préstamo y Ahorro S.A." 
"Institución de Ahorro y Préstamo para 
.la Vivienda", correspondiente a las se- 
ríes tercera a vigésima inclusive, de 
acciones ordinarias clase "Á" por valor 



nominal total de dieciocho millones de 
pesos moneda nacional, las que se en- 
cuentran totalmente suscriptas e inte- 
gradas, según se ha relacionado pre- 
cedentemente. — Finalmente ios com- 
parecientes, por sí y por la represen- 
tación que invisten, agregan: Que ha- 
biendo cumplido los socios fundadores 
de "Instituto Americano de Préstamo y 
Ahorro S.A." "Institución de Ahorro 
y Préstamo para ia Vivienda", con las 
disposiciones proscriptas en el artículo 
trescientos dieciocho del Código de Co- 
mercio, en la forma de que instruyen 
las actuaciones producidas, dejan por 
•este acto definitivamente constituida la 
sociedad anónima de referencia, que se 
regirá por el Estatuto preinserto. — 
Hace constar el escribano autorizante, 
que con motivo de la presente escri- 
tura, se abona la suma de ciento veinte 
mil pesos moneda nacional en concepto 
de Impuesto de Sellos, atento oue se 
ha exteriorizado la emisión de la tota- 
lidad de las acciones que componen el 
Capital Autorizado de la empresa. — 
Leída que les fue, los comparecientes 
se ratifican de su contenido y firman 
de confofmidad por ante mí, que doy 
fe. ~ Alberto César Shalom. — M. 

Grimberg-. — Está mi sello. Ante 

raí: Rafael Sverdloff. — Concuerda 
con su matriz que pasó ante mí al 
folio mil trescientos veinticuatro de! 
Registro veintiocho de mi adscripción 

e interinamente a mi cargo, doy fe. . 

Para la sociedad interesada expido el 
presente primer testimonio en dieciocho 
sellos de actuación notarial, numerados 
correlativamente del seis millones cin- 
cuenta y dos mil ochocientos setenta, 
y tres al presente que sello v firmo 
en el lugar y fecha de su otorgamiento. 
— • Enmendado y raspado: número — 
en — Dr. — ideas - — Anónima — Ins- 
tituto Americano de Préstamo y Ahorro 
Sociedad Anónima - parte - el •• Mar- 
cos — ■ Ahorro — aumentos — cese — > 
hubieran — del — constituyen — ob- 
servancia •— las — Presidente — o 

— Directorio -- los ~ indispensable — 
y ■ — • si — Asamblea — urgencia — 
constituyen — dentro — Directorio — 
ningún — técnico — ■ 45 41 — cua- 
renta — • seis — Rodolfo — personali- 
dad — . fundación ■ — suscriptas — del 

— Carlos — Sr. — ■ aceptar — ante — . 
responsabilizándose — Israel — • César 

— 5 ■ — • dieciocho — es — • Americano 
■ — sede — declara — es aceptada — 
Domingo — Dr. los — de — Shaw — - 
Presidente — transferencias ■ — don _ 
D'hers — acciones — . siguientes — oc- 
tava — • novena — tres -— Provisional 

— celebre ■ — lo — realizar — Presta- 
mo — entidad — actuales — encuen- 
tra — Hay — escritura — - ocho — Fi- 
nalmente, los — Grimberg — Todo 
vale. — Entre líneas: siguiente — 
cada una de — Todo Vale, ■ — Rafael 
Sverdloff. — Está mi sello. — La pre- 
sente es copia que sello y firmo para 
su inscripción en el Registro Público 
de Comercio. 

Buenos Aires, abril 25 de 1966. - — 
Lucio R. Meléndez, secretario. 
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TECIMPORT 
Sociedad Anónima Comercial y 

Financiera 

Por disposición del Sr. Juez Nacional 
de Primera Instancia en. lo Comercial 
de Registro, Dr. Joan Christian. Nissen, 
secretaría .del autorizante, se hace Saber 
por un día el siguiente edicto: 

.Folio 24.1. ■ — . Constitución definitiva 
do la sociedad "Tecimport Sociedad 
Anónima Comercial y Financiera"» — 
Escritura Número Sesenta y Ocho. — 
En Eánfield, Partido de Lomas de Za- 
mora, Provincia de Buenos Aires, a 
quince de abril de mil novecientos se- 
senta y seis, ante mí, Escribano auto- 
rizante, comparece don Luis Antonio 
Plá, argentino, mayor de edad, casado, 
martiliero público, domiciliado en la 
calle Congreso quinientos cuarenta y 
uno, de la localidad de Malaver, de 
esta Provincia, accidentalmente aquí, 
persona hábil y de mi conocimiento, 
doy fe, como de que dice: Que concu- 
rre a esto otorga.miento en nombre y 
representación de las siguientes perso- 
nas: Raimundo Marcelo Jarecki, Ed- 
gardo Joaquín Dreifuss, ,TUan Salinger, 
Margarita Salinger de Jarecki, Maria- 
na Angela Hessberg de Dreifuss, Wer- 
ner Guillermo Bertuleit, Ricardo Ma- 
rio Weinstabl, Jesús Genaro Sánchez, 
Eduardo Enrique Rubio y Luis Schvart- 
zer, cuyos datos personales se consig- 
nan más adelante, en virtud del Poder 
Especial qUo éstos le otorgaren en el 
acta constitutiva de la sociedad que por 
este acto se constituye definitivamente, 
según escritura de fecha dos de marzo 
del corriente año, pasada ante mí, el 
autorizante, al folio Sesenta y dos de 
esto Registro a mi cargo, doy fe, ase- 
gurándome el compareciente la plena 
vigencia del referido mandato, sin ha- 
ber sido modificado, suspendido, ni li- 
mitado en forma alguna. — Y don Luis 
Antonio Plá, en el carácter invocado, > 
contiaú». diciendo: Que ráis expresados 



mandantes Son los únicos socios ÍUn 
dadores de la sociedad anónima deno- 
minada "Tecimport Sociedad Anónima 
Comercial y Financiera", con domicilio 
legal en la Ciudad de Buenos Aires, la 
cual fue constituida según la recor- 
dada escritura pasada, ante mí, el auto- 
rizante, al folio sesenta y dos, protocolo 
corriente, de este Registro a mi cargo, 
por lo que, en virtud de lo dispuesto 
por el artículo trescientos diecinueve 
del Código de Comercio, vienen en nom- 
bro y representación de sus precitados 
mandantes, a otorgar la escritura de 
constitución definitiva, estatutos y la 
autorización, respectiva, exhibiéndome a 
tal fin las actuaciones originales pro- 
ducidas en la Inspección General de 
Justicia, en el expediente número vein- 
tiún mil trescientos veintiocho, las que 
transcriptas íntegramente, por su or- 
den, Son del siguiente tenor: "Primer 
Testimonio. — Escritura Número Die- 
cisiete. — • En Bánfield, Partido do Lo- 
mas de Zamora, Provincia de Buenos 
Aires, a dos de marzo de mil novecien- 
tos sesenta y seis, ante mí, Escribano 
autorizante, comparecen don Raimun- 
do Marcelo Jarecki casado, comercian- 
te, domiciliado en la calle Charcas cin- 
co mil veintisiete, de la Capital Fede- 
ral; don Edgardo Joaquín Dreifuss, ca- 
sado, comercian ®. domiciliado ea la 
calle Juan B. Jw.-to novecientos yem- 
titr*és[veinticinco, de la localidad de 
Florida, do esta Provincia; don Juan 
Salinger, casado, comerciante, domici- 
liado en la calle José María Moreno dos 
mil veinticinco, dar la localidad do Vi- 
lla Adelina, de esta Provincia; doña 
Margarita Salinger de Jarecki, casada, 
comerciante, domiciliada en la calle 
Charcas cinco mil veintisiete, do la Ca- 
pital Federal; doña Mariana Angela 
Hessberg do Dreifuss, casada, comer- 
ciante, domiciliada en la calle Juan B. 
Justo novecientos veintitrés|veinticinco, 
de la localidad do Florida, de esta. Pro- 
vincia; todos los nombrados son argen- 
tinos naturalizados; don Werner Gui- 
llermo Bertuleit, alemán, casado, co- 
merciante, domiciliado en la calle Wi- 
neberg tres mil setecientos setenta, de 
la localidad de La Lucila, de esta Pro- 
vincia; don Ricardo Mario Weinstabl, 
argentino, casado, comerciante, domici- 
liado en la calle Juan de Garay tre3 
mil seiscientos cuarenta y uno, depar- 
tamento "B", de la localidad de Oli- 
vos, de esta Provincia; don Jesús Ge- 
naro Sánchez, argentino, casado, Te- 
nedor de Libros, domiciliado en la ca- 
lle Frencfe dos mil novecientos treinta 
y cuatro, sexto piso, departamento vein- 
tiuno, de la Capital Federal; don Eduar- 
do Enrique Rubio, argentino, soltero, 
comerciante domiciliado en la calle Ri- 
vera Indarte novecientos ochenta y 
nueve, de, la Capital Federal, y don Luis 
Schvartzer, argentino, casado, Contador 
Público, domiciliado en Avenida Mai- 
pú cuatro mil ciento diecisiete, de la 
localidad de La Lucila, de esta Pro- 
vincia; todos los comparecientes son ma- 
yores do edad, accidentalmente aquí, 
personas hábiles y de mi conocimiento. 
doy fe, como de que dicen: Que resuel- 
ven constituir una sociedad anónima 
adecuada a las disposiciones del decreto 
del Poder Ejecutivo Nacional número 
tres mil trescientos veintinueve¡sesenta 
y tres, la quo tendrá el asiento de sus 
negocios en la Capital Federal, por lo 
que, de conformidad, me redacta el acta 
constitutiva, quo es del siguiente tenor: 
Primero: Constituir Una sociedad anó- 
nima cuyo esatuto se regirá por las 
normas del decreto número tres mil 
trescientos veintinueve|sesenta y tres y 
las siguientes disposiciones específicas: 
a) La sociedad se denominará "TECIM- 
PORT SOCIEDAD ANÓNIMA COMER- 
CIAL Y FINANCIERA"; b) SU térmi- 
no de duración será de noventa y nueve 
años; c) Tendrá por objeto realizar las 
siguientes actividades: a) Comerciales: 
Mediante la compra, venta y|o permuta 
de toda claso de bienes, mercaderías, 
maquinarias, repuestos, frutos del país, 
productos y|o subproductos o materias 
primas elaboradas, semielaboradas o a 
elaborase, industrializadas o no, mue- 
bles, útilea y semovientes en general, 
y cualquier otro artículo, sin restricción 
ni limitación alguna; su distribución, 
importación y exportación; b) Finan- 
cieras: En general, mediante aportes de 
capitales a particulares o empresas pa- 
ra negocios realizados o a realizarse— 
Se excluyen las operaciones compren- 
didas por el artículo noventa y tres de 
la ley once mil seiscientos setenta y 
dos, y toda otra que requiera concurso 
público; c) El capital autorizado se fi- 
ja en veinte millonea de pesos moneda 
nacional, representado por doscientas 
mil acciones de cien pesos moneda na- 
cional valor nominal cada una y divi- 
dido en veinte series do diez mil ac- 
ciones cada serie, o sea un millón de 
pesos moneda nacional valor nominal 
por.serie; d) El Directorio estará com- 
puesto de uno a nueve miembros titu- 
lares, cuyo mandato durará tres años 
y serán reelegibleS; e) El ejercicio so- 



■ cial cerrará el treinta de junio de cada 
ano. — Segundo: Del capital autori- 
zado se emiten las veinte series que lo 
componen, en acciones al portador, de 
las cuales las primeras cuatro series 1 
tienen derecho a cinco vetos por cada 
acción, y las dieciséis simes su «siguien- 
tes tienen derecho a un voto por cada 
acción, teniendo las veinte series emiti- 
das un valor nominal do veinte millo- 
nes de pesos moneda nacional. — Las 
primeras cuatro series de acciones coa 
derecho a cinco votos por cada acción, 
son totalmente suscriptas por los seño- 
res accionistas e integradas en su diez 
por ciento en dinero efectivo, según se 
detalla a continuación: don Raimundo 
Marcelo Ja-reclu, cuatro mil acciones 
o sean cuatrocientos mil pesos 
nominales; don Werner Guillermo Ber- 
tuleit, cuatro mil acciones, o sean cua_ 
trocientes mil pesos nominales; uon Ed- 
gardo Joaquín Dreifuss, cuatro mil ac- 
nés, o sean cuatrocientos mil- pesos no- 
minales; don Juan Salinger, cuatro mil 
acciones, o sean cuaa-oe.entog mil pe- 
soso nominales; don Ricardo Mario 
Weinstabl, cuatro mil acciones, o sean 
cuatrocientos mil pesos nominales; don. 
Jesús Genaro Sánchez, cuatro mil accio- 
nes, o sean cuatrocientos mil Pesos no- 
minales; doña Margarita Salinger de 
Jarecki, cuatro mil acciones, o sean 
cuatrocientos mil pesos nominales; doña 
Mariana Angela Hessberg de Dreifuss, 
cuatro mil acciones, o sean cuatrocien- 
tos mil pesos nominales; Eduardo En- 
rique Rubio, cuatro mil acciones, o sean 
cuatrocientos mil pesos nominales, y 
don Luis Schvartzer, cuatro mil accio- 
nes, o sean cuatrocientos mil pesos no- 
minales. — Tercero: Designar, para in- 
tegrar el órgano administrativo y fisca„ 
lizador: Presidente; Raimundo ivlareeio 
Jarecki. — Vicepresidente; Werner Gui- 
llermo Bertuleit. — - Director: Edgardo 
Joaquín Dreifuss. — Director: Juan Sa- 
linger. — Director: Ricardo Mario Weins- 
tabl. . — Directora: Margarita SaUngcr 
de Jarecki. — Directora: Mariana An- 
gela Hessberg de Dreifuss. — - Síndico 
titular: Luis Schvartzer. — Síndico su- 
plente; Jesús (Jenaro Sánchez. • — ■ Cuar-* 
to: Conferir poder especial a la doctora, 
Lidia Baranchuk de Oles y¡0 señor Julio 
Jorge Oka y|o seuor Luis Antonio flá 
y|o Eduardo Enrique Rubio, a fin de quo 
indistintamente, o en forma conjunta, 
realicen todas las gestiones y diligencia» 
necesarias p^ara. obtener de la autoridad 
pertinente la aprobación del Estatuto 
de la sociedad y autorización para tun- 
cionar en el carácter adoptado, con fa- 
cultad de aceptar y|o proponer modifi- 
caciones a . la presente, inclusive a la 
denominación. Una vez acordada dicha 
autorización, retiren el expodiente res- 
pectivo de la Inspección General de Jus- 
ticia y otorguen y firmen la escritura 
pública que prescribe el artículo tres- 
cientos diecinueve del Código de Comer- 
cio, actuando en la misma forma indis- 
tinta o conjuntamente e inclusive se no- 
tifiquen 'de las actuaciones y presente» 
toda clase de escritos y documentos que 
correspondan para ia inscripción do ia 
sociedad en el Juzgado Nacional de Pri- 
mera Instancia en lo Comercial de Re- 
gistro de la Capital Federal, retirando 
asimismo los testimonios respectivos. 
Así la otorgan los comparecientes, y 
previa lectura y ratificación la firman 
por ante mí, doy fe. R. Jarecki. — Ed- 
gardo Dreifuss. . — Juan Salinger. — M, 
Jarecki. — Mariana Dreifuss, ■ — • W. 
Bertuleit. -— R. Weinstabl • — J. G. Sán- 
chez. — E. Rubio — ■ Luis Schvartzer 
Estatutos de la sociedad "Tecimport So- 
ciedad Anónima Comercial y Financie- 
ra". ' La sociedad anónima constituida, 
con el nombre de "Tecimport Sociedad 
Anónima Comercial y Financiera", se 
rige por los presentes estatutos y dis- 
posiciones legales y reglamentarias que 
le son aplicables, bajo los siguientes 
artículos: Segundo; La duración de la 
sociedad es de noventa y nueve años, 
contados a partir de la fecha de su ins- 
cripción en el Juzgado Nacional do 
Primera Instancia en lo Comercial de 
Registro, Dicho plazo podrá ser pro- 
rrogado por resolución de la asamblea 
general de accionistas. — Cuarto; El 
capital social autorizado se fija en la 
suma de veinte millones de pesos mo- 
neda nacional, representado por accio- 
nes de cien pesos moneda nacional valor 
nominal cada una y dividido en vein- 
te series iguales. — Séptimo: La direc- 
ción y administración de la socieuad 
está a cargo de un directorio compues- 
to del número de miembros que fije la 
asamblea general de accionistas, entre 
un mínimo de uno y un máximo de 
nueve, con mandato por tres años, sien- 
do reelegibles. — Darán las garantías 
que determine la asamblea general. — - 
Sus funciones serán remuneradas con 
imputación a Gastos Generales o a Uti- 
lidades Líquidas y Realizadas del ejer- 
cicio en que se devenguen, según 1» 
resuelva la asamblea general y en la 
medida que la . misma disponga. — La 
Asamblea podrá, designar suplentes en 
igual o menor número que los. titu- 
lares y por el mismo plazo. — En el 
caso, las vacantes que se produzcan ei» 
el directorio se llenarán por los su- 
plentes que la asamblea general hay» 
designado, y en el orden de su oleo-» 
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.-cito; los directores, en .su primera se- 
s¡j.-6n., designarán de entr.e ellos un pre- 
sidente y un vicepresidente, este ulti- 
mo ■r.eemulazará cal primero en su au- 
sencia o impedimento. — ' El directorio 
ítrnuonará con la presencia de la ma- 
yoría, da los miembros que lo compo- 
nen y adoptara sus resoluciones por 
mayoría de votos presentes. — • Déci- 
mo Primero: El ejercicio social Cerrara 
el 3 do junio de cada año, a cuya íe- 
clia se confeccionará el Inventario, e! 
Balance General y la Cuenta de Ga- 
nancias y Pérdidas, conforme a las re- 
glamentaciones en vigencia y normas 
■técnicas de la materia, • — - Esa _ lecha 
podrá ser modificada por resolución de 
■k asamblea .general, inscribiéndola en 
er Registro Publico de Comercio y co- 
municándola a la Inspección ' General 
do Justicia. — Las utilidades liquidas 
y ' realizadas, se distribuí rú.n: a) Dos 
por ciento, como mínimo, hasta . alcan_ 
¿a-r el - dicl por ciento «el capital sus- 
cripto, por lo menos, para el fondo de 
reserva legal; b) i-emuneración al ^di- 
rectorio y síndico, en su caso; e.) uivi- 
ñeiKlos preferidos, con .prioridad los 
•acumulitivos inpas"Os y participación 
adicional, en su. case; -a) -ei saa'O, en 
todo o -en -parte, como dividendo ate 
accionistas ordinarios o a .toados de 
reserva facultativos « de previsión, o 
a. cuenta nueva, ■ o al destino que. ue- 
■ termino la asamblea. — ■ Los dividen- 
dos- deberán ser pasados en proporción 
a las respectivas intes'racioiies, dentro 
«el año de su sanción y prescriben a 
favor de la sociedad a los tres .anos 
contados desde .que fueran puestos a 
disposición do los accionistas. — B. 
Jarccki. — Edgardo Dreiíuss. — Juan 
Salinger. — i\i". Jarectá. — ¿..Uriana 
Dreifuss — - W. llortulcit, — K. AVenis- 
tabl. — J. C Sánchez. — K. rtuo.o. 
— Duis Hclivartaer." — "Ministerio do 
Educación y Justicia de la Nación, Ins- 
pección General do Justicia. — N. 
21S2S. — Buenos Aires, abril 4 de 
1-9 (i G. — Visto lo solicitado a ls. 13; 
atento -a que en la constitución de la 
-recurrente se nan ciiuipudo Jos i't.iiu- 
citos que exis'o el artículo SIS del Có- 
digo de Comercio; de conformidad con 
lo dictaminado por el Departamento de 
Sociedades Anónirc/is, y en orden rt 1° 
dispuesto por el Dto. N' SS2'j!G3, el 
Inspector General de Justicia, resuelve: 
1»:' Téngase por comprendida dentro de 
lo' previsto en el art. 2? del Decreto 
■ flí ü320;63 y en consecuencia autori- 
zada para funcionar como sociedad 
anónima, previo cumplimiento del art. 
313 del Código do Comercio, a ía so- 
ciedad "Tecimport Sociedad Anónima, 
Comercial y Financiera", constituida en 
Bánfield, I'cia. de Buenos Aires, ei '" 
ño marzo de 1936, fijando su domicilio 
legal en la Capital Keaeral, cuya acta 
constitutiva obra de fs. 1 (tojas uno) 
s fs. 3 vta. (fojas tres vuelta) y sus 
estatutos de Is. 5 (fojas cinco) a xs. 
7. vta. (fojas siete vuelta), con ¡a mo- 
iliíicaeión de fs. 14 (fojas catorce). — 
2»; Regístrese, expídase testimonio y 
oportunamente notiííquee a la recu- 
rrente en. la forma de práctica. — Hay 
•B-rta- firma ilegible. — Hay. un sello, que 
dice: Miguel Amilcar Mercader. — . Ins- 
pector General de Justicia. — Resolu- 
ción N» 275&". — Es copia fiel, doy 
fe. -del Acta Constitutiva, Estatutos y 
autorización respectiva para funcionar 
como, sociedad anónima, -obrantes en el 
expediente numero veiniiun mu ires- 
©ientos veintiocho de la Inspección Ge- 
neral de Justicia aue lie tenido a. la 
vista para este otorgamiento. — Y .don 
Luis Antonio Plá. en el caráctor invo- 
cado, ^finaliza -diciendo: Que tiene así 
por constituida definitivamente la so- 
ciedad "Tecimport, Sociedad Anónima 
Comercial y Financiera,", solicitando de 
aní, el autorizante, espida testimonios 
de la presente, a ün de proceder a su 
inscripción en el Juzgado 'Nacional de 
Primera Instancia en lo Comercial de 
Registro -do la Capital Federal y de- 
más efectos legales. — • Y finalmente yo 
el Escribano autorizante, bagro constar; 
Que en el Primer Testimonio de esta 
escritura., se abonará el Impuesto Fis- 
cal por el total del capital autorizado 
de esta sociedad, ó sea la suma de 
Ciento veinte mil -pesos moneda nacio- 
nal. — Así la otorcra el comparecien- 
te, y previa lectura y ratificación la 
firma por ante mí, doy fe. : — L. A. 
Pía. — Hay un sello. — Ante 'mi: A. 
Chernovetzliy'' . ' — "Concuerda la pre- 
sente fotocopia, con su escritura matriz, 
que' bajo el número sesentiocbo, al fo- 
lio doscientos euareritiuno de] Registro | 
número veintiocho a mi cargo, corres- 
pondiente a la escritura de constitución 
definitiva de la sociedad "Tecimport 
Sociedad Anónima Comercial y Finan- 
ciera" — Para la Sociedad "Tecimport 
Sociedad Anónima Comercial y Finan- 
ciera", expido este Primer Testimonio, 
fotocopiado directamente de su matriz, 
del folio doscientos euarentiuno al pre- 
sente inclusive, del Registro a mi car- 
go, habilitados con el sellado de Ley, 
cine sello y firmo en el lugar de su 
otorgamiento, a los quince días del raes 
de abril de mil novecientos sesenta y 
seis. — A. Chernovetxky. — ■ Está su 
sello." — Buenos Aires, 27 de abril de 
18C6, -— Lucio K. Melénáez, secretario. 



HUGO ALTERISIO E HIJOS" 
Sociedad Anónima Industrial y Comercial 
Por disposición del señor Juez 'Nacional 
de Primera Instancia en lo Comercial 
de Registro, secretaria de la autorizante, 
interina. aente, se hace saber, por un día, 
el siguiente edicto: 

F? 164. Primer Testimonio. Escritura 
número: setenta, y dos. En la ciudad, de 
■Buenos Aires, Capital de la Repúoiica. 
Argentina, a dieciséis da febrero de mil 
novecientos sesenta y seis, comparece 
don Hugo Livio Alfonso Francisco Al- 
tsrisio, viudo, italiano, con domicilio en, 
la Avenida Callao número cuatrocientos 
cuarenta y nueve, piso sexto, departa- 
mento "B", de esta ciudad; persona ma- 
yor tíe edad, hábil, a tpüeu conozco, doy 
■fe, asi como de que concurre a este 
acto por su propio derecho, y además 
en nombre y representación de los se- 
ñores don Lauro Alterisio,, casado, na- 
turalizado argentino; doña Libera Alte- 
risio de Casarsa, casada, argentina: doña 
María Luisa Posse de Alterisio, casada, 
argentina, don Pablo Casarsa, casado, 
italiano; doña Luisa Colombo de Posse, 
viuda, argentina; doña Marta Emilia 
Posse de Giráldez, casada, argentina; don 
Ricardo Vicente Giráldez, casado, argen- 
tino; don Leonardo Alterisio, casado, 
italiano y doña Ana María Rosso, sol- 
tera, argentina, todos mayores de edad 
e igual domicilio, que el compareciente, 
a mérito del poder especial que le con- 
firieron, contenido en la escritura pa- 
sada ante el autorizante al folio mil qui- 
nientas treinta y nueve, con facha cua- 
tro de octubre de mil. novecientos sesenta 
y cinco. Y el compareciente, en el ca- 
rácter que concurre, dice: Que conjun- 
tamente con sus representados, por es- 
critura de fecha cuatro de- octubre de 
mil novecientos sesenta, y cinco, pasada 
'ante el autorizante, al folio mil quinien- 
tos treinta y nueve de este Registró, cons- 
tituyeron la sociedad "Hugo Alterisio e 
Hijos, Sociedad Anónima Industrial y 
Comercial", promoviendo ante la Ins- 
pección General de Justicia de la Na- 
ción el expediente número veinte mil 
setecientos siete, año mil novecientos se- 
senta y cinco, que el autorizante tiene 
a la vista para este acto: en ei cual se 
solicita la aprobación del estatuto y la 
autorización para funcionar como socie- 
dad anónima, acompañando a tal efecto: 
a) Testimonio de la escritura de cons- 
titución; b) Texto del estatuto aproba- 
do por los accionistas constituyentes; c) 
Nómina de los accionistas constituyentes 
con sus datos personales: d) B aleta de 
depósito en el Banco de la Nación Ar- 
gentina de la suma de doscientas mil 
pesos moneda nacional efectuado el vein- 
tiocho cíe octubre de mil novecientos se- 
senta y cinco, y e) La tasa fiscal de 
doscientos peses moneda nacional que 
ha sido oblada mediante estampilla íis- 
ca' adherida y obliterada en el .escrito 
de presentación corriente a fojas diez. 
Que a fojas once el Inspector actuante 
formula observaciones al acta constitu- 
tiva, las que son aceptadas por la recu- 
rrente ¡a fojas cloce, proponiendo la nue- 
va redacción del .texto observado. Que 
a fojas trece el Inspector actuants "es- 
tima procedente se acceda a lo solicitado,. 
por lo que a fojas catorce el Inspector 
General de' Justicia en fecha veintinueve 
de diciembre de mil novecientos sesenta, 
y cinco dicta la resolución número dos 
mil quinientcs treinta, declarando com- 
prendida- a la recurrente dentro de' lo 
previsto en el artículo segundo del de- 
creto del Poder Ejecutivo/Nacional nú- 
mero tres mil trescientos veintinueve del 
año mil novecientos sesenta y tres, con- 
cediéndole la autorización solicitada para 
funcionar como sociedad anónima. Y -el 
compareciente añade: Que dando cum- 
plimiento a lo dispuesto por el artículo 
trescientos diecinueve del Código de Co- 
mercio, deja constituida definitivamente 
la sociedad ■ "Hugo Alterisio e Hijos, So- 
ciedad Anónima Industrial y Comercial", 
cuya acta constitutiva, el texto del 'esta- 
tuto, así como la Resolución de la- Ins- 
pección General de Justicia transcriptos 
por su orden, dicen así: "Polio 1.539. 
Primer Testimonio. Escritura' número 
seiscientos setenta y ocho. En la ciudad 
de Buenos Aires. Capital de la .Repú- 
blica Argentina, a cuatro de octubre de- 
mil novecientos sesenta y cinco, compa- 
recen: don Hugo Livio Alfonso Francisco 
Alterisio, viudo, italiano; don Lauro Al- 
terisio, casado, naturalizado argentino; 
doña Libera Alterisio de Casarsa, casa- 
da, argentina: doña María luisa Pcss-e 
de Alterisio, casada, argentina: don Pa- 
blo Casarsa, casado, italiano; doña Lui- 
sa Colombo de Posse. viuda, ara-entina: 
doña Harta Emilia Posse de Giráldez. 
casada, argentina; don Ricardo Vicente 
Giráldez, casado, argentino; don Leonar- 
do Alterisio, casarlo, italiano y doña Ana 
María Rosso. soltera, argentina, todos 
unifican domicilio en da calle Rioja nú- 
mero doscientos veintidós, de esta ciudad; 
los conrnarecientPS s n n personas mayo- 
res de edad, hábiles, de mi conocimiento, 
doy f e, ■ y dicen: Que resuelven: Prime- 
ro: -Constituir una sociedad anónima -cu- 
yo estatuto se regirá por las normas de! 
decreto- número tres mil trescientos vein- 
tinueve del año mil novecientos sesenta 
y trps y las siguientes disoosiciones es- 
pecificas: al La sociedad se d o nominará 
"HUGO ALTERISIO E HIJOS. SOCIE- 
DAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y CO- 



§ MERCIA'L". to) Su términode duración 
sot'A de 'noventa y nueve anos; C) Ten- 
dea por 003-10 tas siguientes actividades: 
Lxuaer, transí o* mar, producir- y elabo- 
rar irutos, pronuctos, subproductos, mer- 
caderías y demás bienes relativos -a la 
industria alimenticia. ■ Podrá, asimismo, 
impor'ar, exportar, comprar y vender ai 
por mayor y menor, bienes, mercaderías, 
maquinarias, materias primas elabora- 
das o a elaborarse, productos y frutos 
del país o oei exttanjeio, tener repre- 
sentaciones, distribuciones, comisiones, 
consignaciones y mandatos y en especial 
tiene por .objeto la industrialización, co- 
mercialización y distribución de produc- 
tos correspondientes al ramo alimenticio, 
ücorería, Debidas aicohcicas y no alco- 
hólicas, fideos, pastas frescas, .aceitera, 
f rutico¿a, etcétera, así. como también 
todo lo relacionado con sus envases as 
vidrio, hojalata, papel, plásticos, cartón 
y denyaaos. a) El capital autorizado se 
fija en la suma de diez millones de pesos 
moneda nacional de curso legal, repre- 
sentado por cien mil acciones de cien 
pesos moneda nacional, valor nominal, 
cada una y dividido en diez series de Un 
millón de peses moneda nacional cada 
serie, e) El Directorio estala compuesto 
de tres a cinco miembros titulares cuyo 
mandato durará tres años, f) El ejer- 
cicio social cerrará el treinta de setiem- 
bre de cada año. — Segundo: Del capital 
autorizado se emiten dos series de ac- 
ciones ordinarias al portador de cinco 
votos por acción que suscriben en la 
forma siguiente: don Hugo' Livio Alfonso 
Francisco Alterisio, diez mil acciones al 
portador, clase A, de cinco votos por 
acción, representativas de un millón de 
pesos moneda racional; don Lauro Al- 
terisio .cuatro mil acciones al portador, 
clase A, de cinco votos por acción, re- 
presentativas de cuatrocientos mil pesos 
moneda nacional; doña Libera Alterisio 
de Casarsa, cuatro mil acciones al por- 
tador, clase A, de cinco votos por ac- 
ción, representativas de cuatrocientos mil 
pesos moneda nacional; doña María Lui- 
sa Posse de Alterisio, cuatrocientas ac- 
ciones al portador, clase A, de cinco vo- 
tos por acción, representativas de cua- 
renta mil pesos moneda nacional; don 
Pablo Casarsa, seiscientas acciones al 
portador, clase A, de cinco votos por 
acción,, representativas de sesenta mil 
pesos moneda nacional; doña Luisa Cj- 
lombo de Posse cien acciones al porta- 
dor, ciase A, de cinco votos por acción, 
representativas de diez mil pesos mone- 
da, nacional; doña Marta Emilia Posse 
de Giráldez doscientas acciones al por- 
tador, clase A., de cinco votos .por ac- 
ción, representativas da Veinte mil pe- 
sos moneda nacional; don Ricardo Vi- 
cente Giráldez, trescientas acciones al 
portador, 'clase A., de cinco votos por 
acción, representativas . de treinta mil 
pesos moneda nacional; don Leonardo 
Alterisio trescientas acciones al porta- 
dor, clase A., de. cinco votos, por acción, 
representativas de treinta mil pesos mo- 
neda nacional; .y doña. Ana María Rosso 
cien acciones al portador, clase A., de 
cinco votos por, acción, representativas 
tíe diez mil pesos moneda nacional. La 
ird.egración que se realiza en" un diez 
poi "ciento sobre lo suscripto, se efec- 
túa en dinero', efectivo,' manifestando 
las señoras Libera Alterisio de Casarsa; 
María Luisa Posse de Alterisio y Marta 
Emilia Posse de Giráldez que lo hacen 
con dinero propio. — Tercero: Desig- 
nar para integrar el órgano adminis- 
trativo y fiscalizado!"- Presidente: Hugo 
Livio Alfonso Francisco Alterisio; Vice- 
presidente: María Luisa Posse de Alte- 
risio; Director Vocal: Libera Alterisio 
de Casarsa Director Suplente: Leonardo 
Alterisio; Síndico Titular: Lauro Alte- 
risio; Síndico Suplente: Pablo Casarsa. 
— Cuarto: Conferir poder especial a los 
señores Hugo Livio Alfonso Francisco 
Alterisio; Libera Alterisio de Casarsa' y 
Lauro Alterisio, a fin de que indistinta- 
mente o en forma conjunta realicen to- 
das las gestiones y diligencias necesa- 
rias para obtener de la autoridad perti- 
nente la- aprobación del .estatuto de la 
sociedad y autorización para funcionar 
en el carácter adoptado, con facultad 
de aceptar y|o proponer modificaciones 
a la presente, inclusive a la denomina- 
ción. Una vez acordada dicha autoriza- 
ción otorguen la. escritura pública que 
prescribe el artículo trescientos diecinue- 
ve del Código de Comercio, actuando 
■en ,1a misma forma indistinta o con- 
juntamente. Leída que les es a los com- 
parecientes la presente escritura, ratifi- 
can su contenido, firmando de confor- 
midad, doy fe. — Hugo Alterisio. — Lau- 
ro Alterisio. — L. A. Casarsa. — araría 
Luisa Posse de Alterisio. — Pablo Ca- 
sarca. — Luisa C. de Posse. — Marta 
E Posse de Giráldez. — Ricardo V. 
Giráldez. —- L. Alterisio. — Ana María 
Rosso, Hay un sello. Ante mí: Alfonso 
Mora. Concuerda cen su matriz que pasó 
por ante mí en el Registro cuatrocientos 
sesenta y ocho de mi adscripción. Para 
los interesados expido el presente testi- 
monio extendido en tres sellos de actua- 
ción notarial, números cinco millones 
cuatrocientos once mil seiscientos noven- 
ta y cinco correlativos al presente, que 
sello y firmo en lugar y fecha de su 
otorgamiento. Hay tm sello. Alfonso Ho- 
ra. "Hugo Alterisio e Hijos, Sociedad 
Anónima Industrial y Comercial". Esta- 
tutos. La sociedad anónima constituida 



con el noiribre. -de "Hugo Alterisio e Hi- 
jos, Sccieaad Anónima Industrial y Co- 
mercial", se rige por los presentes esta- 
tutos y disposiciones legales y reglamen- 
tarias que le son áplieaoiés. — Primero:: 
...Segundo: La duración de la .sociedad 
■es de noventa y nueve años, ■contados 
desde la fecha de su inscripció en el 
Registro Púbuco cíe Comercio. Dicho pla- 
zo podrá ser prorrogado por la asamblea 
general de accionistas... Cuarto: El ca- 
pital social autorizado se fija en rapt. 
10.000.00il, representados por ■ acciones de 
m,$n. 100 m¡n., valor nominal cada «na 
y dividido en diez series iguales. — 
...Séptimo: La dirección y administra- 
ción de la sociedad está a cargo de un 
Directorio .compuesto, del número, de 
miembros que fije la asamblea, general 
do accionistas, entre un mínimo de Ares 
y un máximo de cinco, ,.on mandato pel- 
tres años, .siendo . reelegióles. — ....De- 
cimoprimero: El ejercicio . social cerrara 
el 30 de setiembre de cada jañó,,. 
N° 20*707. Buenos Aires, diciembre 20 ele 

1935. Visto lo solicitado a fs. 10; atento 
a que en la constitución de la recurrente 
se han cumplido los requisitos que exige 
el Art. 313 del O de Comercio, de con- 
formidad con lo dictaminado por él D. 
d j . Soc. Anónimas y en orden a lo dis- 
puesto por el Dto. N? 3.323(83, el Ins- 
pector General de Justicia, Resuelve: 
19 Téngase por comprendida, dentro de 
lo previsto en el Art. 2? del tí. N? 3.32SJ 
6ó y, en consecuencia, autorizada para 
funcionar como sociedad anónima, pre- 
vio cumplimiento del Art. 319 "áeí C. 
de Comercio, a la sociedad "Hugo Alte- 
risio e Hijos, Sociedad Anónima Indus- 
trial y Comercial", constituida en '"esta 
Capital, el 4 de octubre ele 1955, cuya 
acta constitutiva obra de fs. 1 (fojas uno) 
a fs. 3 río jas tres), con la -modificación 
de fs. 12 (fojas doce) y sus estatutos de 
fs 4 (fojas cuatro) a fs. 7 {fojas siete). 
— 2'? Regístrese, expídase testimonio y 
oportunamente notífíquese a la recurren- 
te en Ja forma de práctica. Resolución 
JN" 2.530. Miguel Amilcar Mercader. Mi- 
guel Amilcar Mercader, .inspector Ge- 
neral de Justicia. Leída que le es ai com- 
pareciente la presente escritura, .ratifica 
su contenido, firmando de conformidad. 
doy fe. Hugo Alterisio. Hay un sello. Ante 
mí: Alfonso Mora. Concuerda con su 
matriz, que pasó ante mí en el Registro 
número cuatrocientos stsmta y ocho, de 
mi adscripción. ...Hay un sello. Alfon- 
so Mora. • — Buenos Aires, abril 19 de 

1936. Enmendado: "13". Vale. — ' Tatíana 
Schifris. secretaria. 

S 13.120.— e.l2|5-Níl2;552-v.l2¡5!S5 



ISPA 
lec'cdad. Anónima, Agrícola, Ganadera, 
Comercial, InfiwRírJal y Financiera 
Por disposición del señor Juez Nacio- 
nal de Primera Instancia en lo Comer- 
cial de Registro, Dr. Jean Chístian . Nis- 
sen, secretaría del autorizante, se hace 
saber por un día que por escritura otor- 
gada ante el Escribano «Jorge Caraicce- 
chea, con fecha 21 de marzo :de ISCyñ, la 
sociedad "ISPA, SOCIEDAD ANÓNI- 
MA, AGRÍCOLA, GANADERA, COMER- 
CIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA" 
por asamblea general extraordinaria ce- 
lebrada con i -cha. 20, de abril de- 1985, 
anrobada por Resolución Ministerial níi- 
mero 000132, de fecha 17 do febrero de 
1908, ha reformado los artículos cuarto, 
quinto y sexto de sus Estatutos, las qué 
para lo sucesivo tmdráii la siguiente re- 
dacción: "Artículo Cuarto: El capital au- 
torizado es de cincuenta millones de pe- 
sos moneda nacional {$ 50.000.000) re- 
presentado por quinientas mil acciones 
de cien pesos cáela una, ordinarias, di- 
vididas en doscientas cincuenta series de 
doscientos mil pesos cada una, de las 
que se encuentran suscriptas e integra- 
das las cincuenta primeras seríes, en ac- 
ciones ordinarias al portador de un voto. 
Las acciones restantes podrán ser emiti- 
das en la, -oportunidad u oportunidades 
que resuelva el Directorio. — Artículo 
Quinto: El capital podrá ser aumentado 
hasta cinco veces el monto autorizado, 
dándose cumplimiento a las disposiciones 
del Decreto número ochocientos cincuen- 
ta y dos, del catorce de octubre de mil 
novecientos cincuenta y cinco. — Artículo' 
Sexto: Cada emisión o aumento de. capi- 
tal contemplados en los artículos cuarto 
y quinto, deberá ser elevado^ a escritura 
pública, oblándose en ese acto el impues- 
to correspondiente, inscribirse en el Re- 
gistro Público de Comercio, comunicarse 
a la Inspección General de Justicia, y 
hacerse conocer mediante noticia publi- 
cada durante tres días consecutivos en 
el Boletín Oficial. Las series de acciones 
que el Directorio o la Asamblea en su 
caso resuelva emitir, serán preferidas « 
ordinarias, al portador, o nominativas y 
con prima o sin ella, debiendo estaa re- 
soluciones inscribirse, en el Registro Pú- 
blico de Comercio. No podrá, anunciarse- 
corno capital autorizado sino la suma de 
cincuenta millones de pesos más los au- 
mentos "resueltos de conformidad con los 
presentes estatutos. Tampoco podrá sus- 
cribirse una nueva serie sin que la ante- 
rior esté íntegramente suscripta e integra- 
da por lo menos en un diez por ciento". 
Sobre raspado: diez, en, un; Vale. 

Buenos Aires, abril 25 de 1966. -- La- 
cio R. Meléndez, secretario. 

$ 2.680.— e.!2|5 N? 12.677 V.12J5J66 
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■S DE SOCIEDADES 
RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

OESTE CONSTRUCCIÓN KS 
Sociedad do lícsponsabiliilad Limitada 

Per disposición del Señoi- J uta Nacio- 
nal de Primera instancia en lo Comer- 
cial de Registro, l)r. Jean Uiu'ístian N.s- 
sc-ii, Secretaria del autorizante, se hace 
Saber por un día. el siguiente edicto: 

Folio 2.3C1. — Primer Testimonio. — ■ 
Escritura número novecientos sesenta y 
nueve, — Ln la ciudad de Buenos Ai- 
res, capital de la República Argentina, 
a los trece días de diciembre do mil no- 
vecientos Sesenta y cinco, tune mí, es- 
cribano autorizante, "comparecen: don 
Francisco fciáncne.a Iturrioz, argentino, 
casado; doiia ; lima -Sanc.liez; Iturrioz, ar- 
gentina, soltera; don Juan Mascareii, es- 
paño!, casado,; don Victoriano Granero 
Pérez, español, casado; don Victoriano 
Granero bbeda, argentino, casado y don 
Vicenta Juan U-ranero, argentino, casa- 
do, domiciliados en el Pasaje Rufino tres 
•mil treinta y uno; todos vecinos hábiles, 
mayores de edad, de mi conocimiento, 
doy .te y dicen: t¿ue vienen por este acto 
a constituir una Sociedad ue Responsa- 
bilidad Limitada sujeta a las siguientes 
cláusulas: primera: Queda constituida 
entre los nombrados una Sociedad de 
Rosponsabiudad Limitada epae girará üa " 
jo la. denominación de "OrüSiL CüiNB- 
TSUCCiOÜiíS SOCIKDAD ' DE RES- 
PONSABILIDAD LIMITADA - ', con do- 
miedio legal y comercial en la calle 
Moliere numero trescientos veinticuatro 
pudiendo cambiarlo, establecer sucursa- 
les, agencias y representaciones en cual- 
quier punto del país o del extranjero. — 
Segunda: Ll plazo de duración se lija en 
treinta años a contar de ia techa de 
inscripción det presente contrato en el 
Registro Público de (Jome-ido, pudiendo 
cuakiuiera de los socios solicitar su re- 
tiro de ia misma ai vencimiento de cada 
período trienal, previo aviso por telegra- 
ma colacionado con seis meses de anti- 
cipación. — Terce."a: Ll objeto Social de 
la presente Sociedad es dedicarse a la 
construcción o refección de inmueble, 
por cuenta propia o de terceros, y a la 
compra y venta de los mismos y a cual- 
quier otra actividad comercial o finan- 
ciera Que de común acuerdo resuelvan 
los socios. — A ios electos del cumpli- 
miento de su cometido podrá: a) adnur 
rir el dominio o condominio de bienes in- 
muebles, ya sea por compra, permuta, 
cesión- o por cualquier otro titulo onero- 
so o gratuito y vender o hipotecar o de 
cualquier otro modo enajenar dichos bie- 
nes, pactando en cada caso de adquisi- 
ción o enajenación los precios, plazos, 
formas de pago y demás condiciones que 
pactaren, percibiendo o satisfaciendo los 
importes respectivos, otorgando y exi- 
giendo recibos y cartas de pago, pudien- 
do también transmitir y aceptar dere- 
chas, tomar y dar posesión de los -res- 
pectivos bienes, íi..ar tipos de interés, 
otorgar y exigir cancelaciones de hipo- 
tecas y de otros redeehos reales. — b) 
celebrar contratos do locación, con fa- 
cultad de renovarlos, modificarlos, pro- 
rrogarlos y rescindirlos, estableciendo en 
cada caso plazos, precios y formas de 
pago. — - c) i cali/,ar toda ciase de opera- 
ciones sin limitación de tiempo ni de 
cantidad con el Banco Hipotecario Na- 
cional, 15 anco de la Nación Argentina, 
Banco de la Provincia de Buenos Aires y 
demás instituciones bancarias oficiales o 
particulares, pudiendo: librar, descontal', 
ceder, endosar, renovar, cobrar y ne- 
gociar de cualquier modo letras de cam- 
bio, pagarés, giros, vales, cheques u 
otras obligaciones o documentos de cré- 
dito, con o sin garantías prendarias, 
personal o hipotecaria y constituir de- 
pósitos de dinero o valores y extraer to- 
tal, o parcialmente esos u otros depósitos 
de-dinero o valores a nombre de la So- 
ciedad. — d) celebrar, otorgar y firmar 
toda clase de escrituras públicas o do- 
cumentos privados que fueren necesarios 
y en especial las que correspondan a los 
establecimientos banearios antes mencio- 
nados, pudiendo tomar dinero en présta- 
mo de los mismos, firmando en cada ca- 
so los documentos que se requieran con 
la.s cláusulas propias de su naturaleza y 
Las especiales que en cada caso corres- 
pondieren, e) aceptar, rechazar consig- 
naciones en pago, novaciones o remisio- 
nes de deudas y acordar quitas y esperas 
y. transigir; — t) constituir, aceptar o 
transferir derechos reales y cancelarlo 1 ? 
total o parcialmente. — g) rectificar o 
ratificar y aclarar actos jur,'d : eos, re- 
gistrar marcas, patentes y t.ansferenelas. 
— h) formar sociedades accidentales o 
en participación, conceder habilitaciones 
y designar personal. — i) firmar instru- 
mentos públicos y privados para todos 
los actos enumerados y paia que en de- 
fensa de los intereses de la sociedad, 
presentarse - ante los señores Jueces y 
Tribunales de todo fuero y jurisdicción 
por sí o por medio de apode "a-Tos, con- 
firiendo a los demás efectos los poderes 



especiales o generales que se requieran. 
— La presente enumeración es solamen- 
te enunciativa y no ¡imitativa. — Cuar- 
ta: El capital social se fija en la suma de 
cuatro millones doscientos mil pesos mo- 
neda nacional, dividido en cuatro mil 
doscientas cuotas da un mil pesos cada 
una, aportando en dinero efectivo y en 
la Siguiente proporción: don Francisco 
Sánchez Iturrioz, un millón doscientos 
dieciséis mil peso3 moneda nacional, o 
sean mil doscientas dieciséis cuotas de 
mil pesos cada una; doña Luna Sánchez 
Iturrioz: un millón doscientos dieciséis 
mil pesos moneda nacional, o sean mil 
doscientas dieciséis cuotas de mil pesoa 
cada una, don Juan Mascaren, setecien- 
tos sesenta y ociio mil pesos moneda na- 
cional, o sean setecientas sesenta y ^elio 
cuotas de mil pesos cada una; don Vic- 
toriano Granero Pérez, trescientos veinte 
mil pesos moneda nacional, o sean tres- 
cientas veinte cuotas de mil pesos cad;s 
una; don Victoriano Granero Ubeda, 
trescientos cuarenta mil pesos moneda 
nacional, o sean trescientas cuarenta 
cuota.8 do mil pesos cada una y don Vi- 
cente Juan Granero, trescientos cuarenta 
mil pesos moneda nacional, o sean tres- 
cientas cuarenta cuotas de mil pesos ca- 
da una. — Quinta: La dirección y ad- 
ministración de la Sociedad esta¡á a 
cargo de los socios don Francisco Sán- 
chez Iturrioz, doña Lina Sánchez Itu- 
rrioz, don. Victoriano Granero Ubeda y 
don Vicente Juan Granero, debiendo fir- 
mar siempre y en forma conjunta dos 
cualesquiera de ellos, quienes asumen e! 
carácter de Socios Gerentes y como ta- 
les tendrán ia- representación y uso do 
la firma social, en la forma indicada 
con las más amplias facultades que 
les confiere la ley de la materia, 
inclusive las que por el artículo mil 
ochocientos ochenta y uno del Código 
Civil y seiscientos ocho del Código de 
Comercio y demás leyes, requieran po- 
der especial sin que la enumeración de 
los actos y facultades mencionados ia 
la cláusula tercera, sean limitativos y 
podrán ejecutar todos los actos y con- 
tratos que se relacionen con el objeto 
social, con la sola limitación de no 
comprometer la firma social, ni per- 
sonal, en operaciones extrañas al giro 
de la misma ni en fianzas ni garantías 
a favor de terceros. — Sexta: Ningún 
socio podrá transferir sus cuotas a per- 
sonas extrañas a la sociedad, sin la ex- 
presa conformidad y el asentimiento 
de los demás socios. — - Kn el caso de 
que la sociedad adquiera las cuotas del 
socio que se retira, previo balance e 
inventario general, su importe será abo- 
nado en ia siguiente forma: diez por 
ciento a los seis meses; quince por 
cientos a los nueve meses; veinticinco 
por ciento a los quince meses; veinti- 
cinco por ciento a los veintiún meses y 
el resto o sea el veinticinco por ciento 
a los veinticuatro meses, de la fecha 
de su retiro. — Séptima; Anualmente, 
al día treinta de junio, se practicara 
un balance general e inventario, sin per- 
juicio de los parciales o de comproba- 
-ción que podrán realizarse cuando dos 
de los socios io pidan; los balances 
generales requerirán la firma de todos 
los socios para su aprobación y si den- 
tro de los quince días subsiguientes de 
puestos de manifiesto no fueren obser- 
vados o impugnados, se considerarán 
aprobados. — Las utilidades líquidas 
que resulten, previa la separación del 
cinco por ciento para formar el fondo 
de reserva legal hasta que éste alcance 
el diez por ciento del capital social, 
será repartido entre los ' socios en _ la 
siguiente proporción: Francisco Sán- 
chez Iturrioz: el diecinueve por cíenlo: 
Emma Sánchez Iturrioz: el diecinueve 
por ciento; Juan Mascaren, el' doce por 
ciento: Victoriano Granero "Pérez, el 
dieciséis por ciento; Victoriaro_ Grane- 
ro Ubeda, el diecisiete por ciento y 
VieeiVe Juan Granero, el diecis eíe 
por ciento. ■ — Kn igual proporción se- 
rán soportadas las pérdidas, si las hu- 
biere. — Octava: Las decisiones ¿juc 
los componentes de la sociedad tomen 
en sus negocios, serán resueltas por 
simple mayoría de socios. - — Novena: 
Kn caso de ' fallecimiento de un socio 
o de su incapacidad declarada judicial- 
mente, se procederá dentro de los no- 
venta días de su deceso o de la. de li- 
ra ción de su incapacidad, a practicar 
un balance e inventario general y el 
haber que le correspondiera le será 
reembolsado a sus herederos o represen- 
tantes legales dentro de los plazos con- 
venidos en la cláusula sexta, a contar 
de la fecha del balance, cuya deuda 
devengará el tipo de interés del Banco 
de la Nación Argentina: también se po- 
drá optar por aceptar el ingreso de los 
herederos como socios, debiendo en ese 
caso unificar la personería. — Décima: 
La liquidación de. la sociedad, cualquie- 
ra que fuera la causa que la produzca, 
será realizada por todos los socios ge- 
rentes en forma conjunta, con las fa- 
cultades propias de su cargo y 'as ciue 
confieren el 'Código de Comercio, pre- 
vio el pago de las deudas sociales y 
reintegro a cada socio del capital apor- 



tado, el remanente será distribuido 
entre lo» socios en la proporción esta- 
blecida en la cláusula cuarta. — Un- 
décima: Para todo lo no previsto en 
este contrato, se aplicarán las, disposi- 
ciones do la ley once rail seiscientos 
cuarenta y cinco y las del Código de 
Comercio y Civil subsidiar.amente, que 
se conformen con su naturaleza jurídi- 
ca. ■ — Duodécima: En caso de diferen- 
cias surgidas entre los socios, sus here- 
deros o representantes, durante la vi- 
gencia del presente contrato o al t'cm- 
po de su liquidación, las misr.'as serán 
resueltas por Arbitros arbitradores, nom- 
brados uno por cada parte, quienes 
antes de laudar y conocer el fondo del 
asunto, deberán designar un tercero pa- 
ra el caso de discordia entre ellos. — 
Et laudo que se pronuncie por los ar- 
bitradores o por el tercero en su caso, 
será inapelable. ■ — Bajo las cláusulas 
que anteceden, los componentes dan 
por formalizado el presente contrato 
social. — • Previa lectura y ratificación, 
asi la otorgan y firman, con excepción 
de don Victoriano Granero Pérez, que 
manifiesto, no saberlo hacer, verifi- 
cándolo a su niego don Alberto Juan 
Pardo, casado en primeras nupc'as, de 
este vecindario y persona Lábil, mayor 
de edad, de mi conocimiento, todo pot- 
ante mí, doy fe. ■ — Sánchez Iturrioz. 

— E. Sánchez. ■ — Juan Mascarell. — ■ 
Victoriano Granero . — Vicente J . Gra- 
nero. • — • A ruego: Alberto Juan Par- 
do. — Hay un sello. — - Ante mí: 
Pedro Ansaldo. — • Concuerda con su 
matriz que pasó ante mí al folio, dos 
mil trescientos sesenta y uno del re- 
gistro número doscientos a mi cargo, 
doy fe. — • Para la sociedad interesada 
expido este testimonio en cuatro sellos 
de actuación notarial numerados corre- 
lativamente del cinco millones novec'en- 
tos ocho mil novecientos cuarenta y 
uno al presente, que sello y firmo en 
el luítar y f celia de su otorgamiento. 

— Pedro Ansaldo. — Hay un sello. 
Buenos Aires, marzo 17 de 1966. 
Lucio R. Meléndez. secretario. 
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í\ A. M. M. 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez Na- 
cional de Primera Instancia en lo Co- 
mercial de Registro, doctor Jean Chris- 
tian Nissen, Secretaría del autorizante, 
se hace saber por un día que por docu- 
mento de fecha 4 de Marzo de 19GG, la 
sociedad "F. A. M. M. SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA", ha 
modificado los artículos quinto y sép- 
timo de su contrato social los que para 
lo sucesivo regirán en la siguiente for- 
ma: Artículo quinto: La administración 
y dirección de los negocios sociales, es- 
tara a cargo de uno o más gerentes, 
quienes actuarán conjunta o separada- 
mente, sin más limitación que las que 
impongan los intereses sociales, otor- 
gando y revocando cuantos instrumentos 
o documentos públicos o privados resul- 
ten necesarios y pudiendo al efecto dar 
y tomar dinero" prestado, en descubierto 
o con pagarés, contratando con particu- 
lares o Bancos privados, mixtos ti ofi- 
ciales comprar, vender, hipotecar in- 
muebles .suscribir como libradores, acep- 
tantes o endosantes, cheques, giros, le- 
tras y pagarés, en general, todos los 
demás actos de amplia administración, 
debiendo entenderse que no es limita- 
tiva esta enunciación. Con las faculta- 
des mencionadas queda designado ge- 
rente a partir de la fecha el señor Gon- 
zalo Sánchez. — Artículo séptimo: El 
uso de la firma social, precedida por 
el sello de la sociedad, estará a cargo 
de un gerente o apoderado indistinta- 
mente. Ninguno de ellos podrá usar la 
firma social en beneficio propio o de 
terceros. Asimismo tampoco podrá, com- 
prometer la firma, social en negocios 
ajenos a la sociedad, ni afectarla con 
garantías, fianzas u obligaciones a favor 
de terceros, ajenos a su giro normal. 
— Sobrerraspado — otorgando — limi- 
tativas — con. — Vale. 

Buenos Aires, 22 de abril de 19GG. — 
Lucio R. Meléndez, secretario. - 
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ACER MET 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez Nacio- 
nal de Primera Instancia en lo Comer- 
cial de Registro, Dr. Jean Christian Nis- 
sen, Secretaría del autorizante, se hace 
saber per un día el siguiente edicto: 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 
dos días del mes de noviembre de mil 
novecientos sesenta y cinco, entre los se- 
ñores Manuel Santorum, español, casa- 
do, con domicilio en la calle Laprida 
1457, Vicente López, Provincia de Bue- 
nos Aires, y Carlos Alberto Calónico, 
argentino, casado, domiciliado en la ca- 
lle Alberti 477. de San Isidro, Provincia 
de Buenos Aires; ambos hábiles para 
contratar, mayores de edad, convienen en 
celebrar el presente contrato con el ob- 
jeto da constituir una Sociedad de Res- 



ponsabilidad Limitada que sé regirá por 
las siguientes cláusulas: Primera: La so- 
ciedad girará bajo la razón social "ACER 
MET, SOCIEDAD DE RESPONSABILI- 
DAD LIMITADA", y su domicilio será ea 
esta ciudad de Buencs Aires, en la calle 
Arcos 3945, pudiendo trasladar su -domi- 
cilio a cualquier lugar de ia República, 
sin perjuicio de las agencias, sucursales, 
depósitos, escritorios o talleres que pue- 
da ii*ilalar. — Segunda: La sociedad 
t.ndrá por objeto la compra y venta da 
articulas metalúrgicos y afines, así como 
realizar toda otra negociación que sa 
entendisra conveniente para los negocios 
sociales con la sola condición de que sea 
lícita. — Tercera: El capital social, apor- 
tado en mercaderías, está constituido por 
la suma de cien mil pesos moneda nacio- 
ua 1 , dividido en cien (100) cuotas de un 
mil pesos moneda nacional cada uno, 
que los socios aportan en partes iguales, 
es decir cada uno de los señores Manuel 
Santorum y Carlos Alberto Calónico, 
aportan la cantidad de cincuenta mil pe- 
sos moneda nacional ($ 50.000 m|n.) en 
cuotas de un mil pesos moneda nacional 
cada una. • — Cuarta: La sociedad se cons- 
tituye por el término de veinte años a 
partir de la íecha. — Quinta: Las utili- , 
dades y las pérdidas sa distribuirán en 
igual proporción entre les socios, es decir 
le corresponde a cada uno el cincuenta 
por ciento. — - Sexta: La gerencia, admi- 
nistración y representación- de ¡a socie- 
dad estará a cargo del socio Carlos Al- 
berto Calónico, quien podrá realizar to- 
das las operaciones sociales, comerciales 
y bancarias que sean necesarias para la 
buena marcha de la sociedad. — Séptima: 
Anualmente al treinta y tmo de diciem- 
bre, se practicará un balance general» 
que quedará tácitamente aprobado si no 
se le formulasen objesiones dentro da 
los treinta días de haber sido sometido 
a la consideración de los social — Oc- 
tava: En caso de disolución parcial de 
la sociedad, por retiro ds alguno de los 
socios, el otro tendrá prioridad respecto 
de terceros para adquirir su parte ea 
igualdad de condiciones. ■ — Novena: En 
caso de fallecimiento de alguno de los 
socios, podrán ingresar en la sociedad sus 
heladerías o derecho habientes, unificando 
previamente la representación. — Déci- 
ma: Toda duda o divergencia que se 
suscitare entre los socios, o alguno de 
ellos y el representante de los herederos 
o derecho habientes del fallecido será di- 
rimida por amigables componedores nom- 
brados uño por cada parte en discordia, 
quienes antes de entrar a considerar !as 
cuestiones sometidas a su juicio designa- 
rán un tercero para el caso de disidencia 
entre ellos, cuyo fallo será inapelable. 

— - Undécima: Cualquiera da los socios 
que deseara retirarse de la sociedad de- 
berá preavisar a la misma mediante te- 
legrama colacionado con tres meses de 
anticipación. En tal caso el otro socio 
tendrá derecho a adquirir las cuotas de 
capital del socio saliente, practicándose 
a tal efecto, mi balance general a la 
fecha del retiro del que surgirá el valor 
de las cuotas del socio saliente integrados 
por el valor nominal más las utilidades 
acumuladas, no se considerará bajo nin- 
gún concepto valor "llave" alguno. Ei im- 
porte resultante del balance practicado 
será liquidado en ocho cuotas bimestrales 
vencidas y devengarán un interés igual 
al del Banco de la Nación Argentina. — 
Duodécima: Obligándose al fiel cumpli- 
miento de lo convenido, firman como 
acostumbran los socios. — Fdo.: Manuel 
Santorum. — Carlos Alberto Calónico. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1968. — 
Lucio R. Meléndez, secretario. 

$ 4.560.— e .12|5 N<? 12.547 v. 12¡5|66 



FABRICA DE MtODUCTOS BIMBO 

Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

Por disposición del señor Juez Na- 
cional de Primera Instancia en lo Co- 
mercial de Registro, doctor Jean Chris- 
tian Nissen,, Secretaría del autorizante, 
se hace saber por un día que por escri- 
tura otorgada ante el escribano Carlos 
Fernando de Nevares, con fecha 30 de 
Marzo de mil novecientos sesenta y seis, 
el socio señor Juan Werner Luis Sekkel, 
vende, cede y transfiere a favor de la 
socia señora inge Rosa Glucksmann de 
Sekkel la cantidad de sesenta y cinco 
cuotas de mil pesos moneda nacional 
cada una, o sean sesenta y cinco mil 
pesos por igual valor recibido, parte de 
cuyas cuotas- le pertenecen en la socie- 
dad "FABRICA DE PRODUCTOS BIM- 
BO, SOCIEDAD DE RESPONSABILI- 
DAD LIMITADA". Por esta misma es- 
critura se modifican las cláusulas cuar- 
ta y sexta del contrato social las que 
para lo sucesivo tendrán la siguiente 
redacción. — Cuarta: El capital social 
lo constituye la cantidad de ciento cin- 
cuenta mil pesos moneda nacional, di- 
vidido en ceinto cincuenta «iotas de un. 
mil pesos moneda nacional cada una, 
suscriptos por partes iguales por am- 
bos socios, o sean setenta y cinco cuo- 
tas cada uno. — ■ Sexta: Quedan desig- 
nados gerentes administradores, ambo» 
socios, o sean don Juan Werner Luí» 
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gelilcel "y doña Inge Rosa Glucksmann 
de Sekkcl, Quienes tendrán , e,. uso - de 
3a íirr.ia social en forma indistinta. Po- 
drán además de ejercer todas las facul- 
tades legales, otorgar poderes de toda 
Índole, actual' ame las autoridades na- 
cionales, piovinciales o municipales, re- 
particiones publicas o privadas, Banco 
Central (le la República Argentina, Ban- 
co ae la Nación Argentina, Banco In- 
dustrial de la República Argentina, Ban- 
co Hipotecario Nacional 'y domas insti- 
tuciones de eruditos oficiales o privados. 
Se hace constar que por la presente 
quedan suprimidas ias cláusulas octava 
y novena. 

Buenos Aires, "2 de abril de 1950. — 
Lucio R- Meléndcz, secretario. 

$ 2.000. — e.l2!S-N'' 12.54S-V.Í 2.5 GG 

C. T. T, .A. • 
COMPAÑÍA 3Xi>C,STlUATJZADOU.i. 

TfüXTirrAlíGIiXTISA 
Sociedad de Responsabilidad limitada 

Por disposición del señor Juez Na- 
cional de Primera Instancia en lo Co- 
mercial de Registro, doctor Jean Chris- 
tian Nissen, Secretaría de la autorizante, 
interinamente, se hace saber por un día: 

Testimonio: En Buenos Aires, a los 
«Jos días del mes de Marzo de mu no- 
vecientos sesenta y seis, entre don Mau- 
ricio Schwartz, argentino y doña Mar- 
garita Ana Terrieres, francesa,, fijando 
domicilio en la calle Rivadavia 6210, 
Capital Federal, convienen celebrar _ el 
presente contrato de acuerdo a las cláu- 
sulas que se estableen o. continuación: 
Primera: Entre los contratantes se re- 
suelve constituir una Sociedad de Res- 
ponsabilidad Limitada bajo el rubro de 
C. T. T. A. COMPAÑÍA INDUSTRÍALE- 
JZADORA TEXTIL ARGENTINA SO- 
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI- 
MITADA, con sede en las calles Riva- 
davia 6210, Capital Federal y Julio Go- 
doy 775, Villa Progreso, Partido de Grai. 
San Martín, provincia de Buenos Aires 
y podrá establecer sucursales en cual- 
quier lugar de la República o del ex- 
tranjero. — Segunda: La sociedad ten- 
drá por objeto dedicarse a la industria- 
lización de productos químicos,, su im- 
portación y reventa, pudiendo ampliar 
sus actividades a otros ramos por co- 
mún acuerdóle los socios; tendrá una 
duración de dos añes a partir de la fe- 
sha del presente. — Tercero: El capital 
social se fija en la cantidad de cien mil 
pesos moneda nacional dividido en cien 
cuotas de mil pesos cada, una, aporta- 
dos por los socios por partes iguales, 
que se encuentra representado por mue- 
bles y mercaderías según balance que 
a la fecha se practica. — Cuarta: La 
gerencia de la sociedad será desempe- 
ñada por el señor Mauricio Schwartz, 
que podrá realizar todos los actos legí- 
timos que sean necesarios para, el mejor 
desenvolvimiento cíe los negocios socia- 
les, suscribiendo todos los documentos 
«¡ue para ello resulten necesarios, in- 
cluso poderes generales y especiales a 
favor de terceras personas, con la sola 
prohibición de comprometer la firma 
social en fianzas o garantías a favor de 
terceros o en operaciones extrañas al 
giro de la sociedad. — Quinta: El trein- 
ta de diciembre de cada año se practi- 
cará un balance general. Las ganancias 
o pérdidas del ejercicio serán distribui- 
das entre los socios en partes iguales, 
ana vez efectuada la reserva de ley. — 
Sexta: Para el caso de disolución o IÍj 
Anidación de la Sociedad se aplicarán 
seglas generales del Código de Comer- 
cio, y en caso de insuficiencia de las 
mismas cualquier cuestión será resuelta 
por arbitros nombrados uno por cada 
parte y un tercero designado por ellos 
antes de comenzar a deliberar, pal-a el 
caso de discordia. El fallo del tribunal 
arbitral será inapelable. En prueba de 
conformidad, se firma en el lugar y 
fecha arriba Indicado. — M. Schwartz. 

M. Verrie::es. - — E'líneas: por los 

socios por partes iguales, que se en- 
cuentra representado. — - Todo Vale. 

Buenos Aires, 29 de marzo de 19G6. 
— Tatiana Schifris, secretaria. 

? 3.120.— e.l2|5-N» 12.550-V.12;á!GG 



HECO IJíDXJSTRIATj Y COMTQKCIATj 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez Na- 
cional de Primera Instancia en lo Co- 
mercial de Registro, doctor Jean Chris- 
tian Nissen, secretaría, interinamente a 
cargo del autorizante, se hace saber: 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 
25 días del mes de abril de mil nove- 
cientos sesenta y seis entre el señor 
Jesús Gil, domiciliado en Agustín de 
Vedia 12 8G, Castelar, Provincia ¿le 
Buenos Aires y el señor Francisco Tri- 
go, domiciliado en Esmeralda 1580, 
Sáenz Peña, Provincia de Buenos Ai- 
res, ambos argentinos, casados y ma- 
yores de edad, convienen celebrar una 
sociedad que se regirá por la ley 
11.645, y bajo las siguientes cláusulas: 
Primera: La sociedad girará bajo el 
rubro do "HECO INDUSTRIAL Y CO- 
MERCIAL, SOCIEDAD DE RESPON- 
SABILIDAD LIMITADA". — Segunda: 
La sociedad tendrá su domicilio legal 
y comercial en esta Capital Federal. 



calle Florida 833, 2» piso, Of. 212, pu- 
diendo establecer agencias o sucursales y 
dar representaciones en cualquier punto 
de la República o del exterior. — Ter- 
cera: El plazo do duración do la so- 
ciedad se estipula en diez' años a, contar 
da la fecha del presente, pero cual- 
quiera de los socios podrá retirarse lue- 
go de transcurridos los primeros doce 
meses dé su constitución, mediante 
preaviso por telegrama colaciona-do con 
una anticipación mínima ele treinta díns. 
Cualquiera de los socios podrá ceder, 
vender o transferir a cualquier título 
Sus cuotas sociales, pero en tal caso 
cualquiera sea el precio ofrecido por el 
adquirente, el otro socio tendrá derecho 
de preferencia para adquirirlas por su 
valor nominal de acuerdo al balance 
del uño en curso. — Cuarta: Tendrá 
por objeto la fabricación y comercia- 
lización de productos metalúrgicos y 
textiles y el desarrollo de actividades 
complementarias sin limitación. — • Po- 
drá la sociedad realizar además cuanta 
otra operación los socios estimen con- 
veniente a los intereses sociales, rela- 
cionados o no con la actividad pre- 
cedente. — Para cumplir sus fines la 
sociedad podrá además de todos los ac- 
tos que correspondan a SU objeto: a) 
Comprar vender o enajenar por cual- 
quier título toda clase de bienes mue- 
bles, inmuebles, semovientes, acciones, 
títulos, créditos hipotecarios o comunes 
y cualesquiera otros valores por los pre- 
cios plazos, y forma de pago que esti- 
men conveniente) los socios; b) Consti- 
tuir y aceptar garantías reales o perso- 
nales referente a las operaciones socia- 
les y otorgar liberaciones, renovaciones 
o cancelación de las mismas, con igual 
aprobación; c) Dar y tomar dinero pres- 
tado con garantía real o personal y 
sin ellas en las condiciones más con- 
venientes; d) Solicitar créditos ya sea 
en cuenta corriente' o en descubierto y 
percibir sus importes en Bancos priva- 
dos n oficiales, personas jurídicas o 
firmas oficiales o privadas; e) Otorgar 
recibos, cartas de pago, cancelar hipo- 
tecan v decías resguardos legales, ad- 
quirir," explotar y transferir marcas de 
fábrica y de comercio, denominaciones 
comerciales, patentes do invención re- 
gistradas, en trámite o a presentarse; 
f) Hacer inversiones de capitales en 
sociedades o en terceros incluso de res- 
ponsabilidad limitada; hacer toda clase 
de contratos. — La sociedad no podra 
fiar o garantir el cumplimiento do obli- 
gaciones de terceros; g) Renunciar y 
acentar prescripciones adquiridas, hacer 
novaciones que extingan o modifiquen 
obligaciones, formular renuncias, con- 
ceder esperas., remisiones y quitas de 
deudas; h) Aceptar y desempeñar man- 
datos de terceros; i) Conferir poderos 
para asuntos judiciales, administrativos 
oficiales y cuanto sea necesario para 
el mejor logro de los fines sociales, 
— Quinta: El capital social se fija en 
m$m 500.000 (quinientos mil pesos mo- 
neda nacional) dividido en quinientas 
cuotas de m?n. 1.000 (un mil pesos 
moneda nacional) cada una y que sus- 
criben los socios en la siguiente forma: 
El socio Jesús. Gil, doscientas' cincuenta 
cuotas por valor do m?n. 250.000, y el 
socio Francisco Trigo, doscientas cin- 
•cuenta cuotas por valor de m?n. 250.000. 
Dicho capital so encuentra integrado 
según balance practicado a la fecha del 
presento contrato formando parte del 
mismo. — Sexta: La dirección y admi- 
nistración de la sociedad estará a car- 
go de ambos socios en forma indistin- 
ta, quienes en Su carácter de gerentes, 
tendrán también en la misma forma el 
uso do la firma social adoptada, para 
todos los actos, contratos, asuntos y de- 
más operaciones sociales, siendo espe- 
cialmente prohibido afectarla o com- 
prometerla en pagares o garantías con 
respecto a terceros ajenos al giro so- 
cial. Podrán dentro de lo establecido, 
otorgar poderes generales o especiales 
necesarios al desarrollo de los fines so- 
ciales. — Séptima: La sociedad llevará 
la contabilidad exigida por el Código 
de Comercio, efectuando balance anual 
al 31 do mayo de cada año, practicán- 
dose el primero el 31 de mayo (le 1967. 
Las utilidades se distribuirán en la si. 
guíente forma: a) El cinco por ciento 
para constituir el fondo de reserva, has- 
ta que alcance el diez por ciento éel 
capital social; b) Amortizaciones sobre 
los rubros que lo requieran; c) El res- 
to se distribuirá en dos partes iguales 
Una vez aprobado el balance anual. Las 
utilidades líquidas resultantes no po- 
drán ser retiradas por los socios sino 
después del balance anual subsiguiente. 
Si el balance arrojare pérdidas éstas se- 
rán soportadas en igual proporción que 
las utilidades. — Octava: En caso, de 
pérdida que alcance el treinta por cien- 
to del capital social, cualquiera de los 
socios podrá exigir la disolución de la 
sociedad, pudiendo el mismo requerir 
hacer uso de la facultad de la cláusula 
Tercera "in fine". En caso de liquida- 
ción ésta será hecha por los dos so- 
cios en forma conjunta. — ■ Novena: El 
fallecimiento de uno de los socios o su 



incapacidad legal o física total, feha- 
cientemente acreditada, produce la di- 
solución do la sociedad correspondiendo 
la partición en partes iguales del ac- ' 
tivo social o la aplicación de la cláusula 
Tercera, pero la sociedad continuará su 
vigencia si el representante legal de la 
sucesión o los herederos declarados de 
la misma o el representante legal del 
incapaz declarado o el incapacitado fí- 
sico mediante representante por él de- 
signado así lo resolvierc. — Décima 
Cualquier duda o desacuerdo surgida 
entre ios socios por la interpretación 
del presente contrato o al tiempo de 
liquidación do la sociedad, será some- 
tida a la solución de amigables com- 
ponedores, designados Uno por cada par- 
to divergente y en caso de discordia se 
someterá al arbitrio del señor Presiden- 
te de la Cámara Argentina de Comer- 
cio, cuyo fallo será inapelable, renun- 
ciando desde ya recurrir a la justicia. 
Bajo tales conceptos dejan formaliza- 
do el presente contrato, firmando cu 
prueba de conformidad en el lugar y 
fecha, "Ut supra" indicados. — Fdo.. 
J. Gil — F. Trigo. 

Buenos Aires 2 7 de abril de Í-JGO. — 
Tatiana Schifris. secretaria. 
? 7.4S0 e.!2;5 N'' 12.551 v.^S'GG 

CAPORATjETTI Y ROSATO 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Por disposición del señor Juez Nacio- 
nal de Primera Instancia en lo Comer- 
cial de Registro, doctor Jean Christian 
Nissen, Secretaría de la jj^torizante in- 
terinamente, se hace saber por un día, 
el siguiente edicto: 

En la Ciudad de Buenos Aires a los 
ocho días del mes de noviembre del año 
mil novecientos sesenta y cinco reunidos 
los socios componentes do la sociedad 
Caporalctti y Rosato, Sociedad de Res- 
ponsabilidad Limitada, inscripta en el 
Registro Público de Comercio con fe- 
cha diez y ocho de octubre de mil no- 
vecientos cincuenta y seis, bajo el nú- 
mero tres mil ciento ochenta y tres, fo- 
lio veintiocho, libro treinta, y dos de 
Contratos de Sociedades de Responsabi- 
iidad Limitada, resuelven: los socios 
don Juan Horacio González Calló, ar- 
gentino, con domicilio en la calle Char- 
cas 1-122, 3 piso, de esta Capital, doñ a 
Elisa Caporalctti, argentina, con domi- 
cilio en la calle Coronel Díaz 1830, Ca- 
pital Federal, doña Gregoria Eleta de 
Rosato, española, con domicilio en la 
calle I-avalle 1021 do Martínez, Provin- 
cia de Buenos Aires, ceden, venden y 
.transfieren a los socios don Marcelino 
Rial, argentino naturalizado, con domi- 
cilio en la calle Charcas 1422, 3° piso, 
Capital Federal y don Guillermo Di 
Pasquo, italiano, con domicilio en la ca- 
lle Charcas 1422, 3? piso, Capital Fede- 
ral, las cuotas que les pertenecen como 
integrantes dé la sociedad Caporalctti y 
Rosato S. R. L., en la siguiente pro- 
porción: Don Juan Horacio González 
Cañé seiscientas veinte cuotas o sean se- 
senta y dos mil pesos moneda nacional, 
doña Elisa Caporalctti, diez cuotas o 
sean mil pesos moneda nacional, doña 
Gregoria Elcta do Rosato, diez cuotas 
o sean mil pesos moneda nacional. — 
Del total do cuotas cedidas correspon- 
den: trescientas diez cuotas o sean trein- 
ta y un mil pesos moneda nacional a 
don Marcelino Rial y trescientas trein- 
ta cuotas o sean treinta y tres mil pe- 
sos moneda nacional a don Guillermo Di 
Pasquo. • — Todos los socios cedentea 
reciben en este acto el importe de sus 
cuotas, sirviendo el presente de suficien- 
te recibo. — Asimismo en este mismo 
acto por unanimidad los socios resuel- 
ven efectuar modificaciones al contra- 
to social el que en definitiva queda re- 
dactado en la siguiente forma: Prime- 
ra: La sociedad continuará girando ba- 
jo la razón socal de "CAPORALETTI 
Y ROSATO, SOCIEDAD DE RESPON- 
SABILIDAD. LIMITADA", siendo su do- 
micilio legal en la callo Charcas número 
mil cuatrocientos veinte y dos, tercer 
piso, de esta Capital, el que podrá ser 
modificado, pudiendo establecer sucur- 
sales, agencias, y|o representaciones, 
en cualquier punto del país o del ex- 
tranjero. — Segunda: La sociedad se 
prorroga por dos años contados a par- 
tir de eu vencimiento a operarse el día 
primero de febrero del año mil nove- 
cientos sesenta y seis. — Tercera: El 
objeto principal de la sociedad es la 
explotación de negocios de modas, pren- 
das de vestir, para señora y caballeros, 
de medida y|o confección, pudiendo am- 
pliarlo a cualquier otra actividad civil, 
comercial o industrial, siempre que és- 
tas no estuvieren prohibidas por las le- 
yes de la Nación y siempre que media- 
re el consentimiento unánime de los so- 
cios manifestado previamente y por es- 
crito. — Cuarta: El Capital Social que- 
da fijado en la suma de ciento, setenta 
mil pesos moneda nacional, dividido en 
mil setecientas cuotas de cien pesos mo- 
neda nacional cada una, suscriptas e 
integradas en la siguiente forma: Don 
Marcelino Rial, seiscientas setenta cuo- 
tas o sean sesenta y siete mil pesos mo- 
neda nacional, don Mario Ciro Manzinl, 
argentino, con domicilio en la calle Ca 



tamarca 2016 de Mar del Plata, ciento 
ochenta cuotas o sean diez y ocho mil 
pesos moneda nacional, Don Guillermo 
Di Pasquo seiscientas setenta cuotas o' 
sean sesenta y siete mil pesos moneda' ' 
nacional, doña Máxima Antonia Beatriz 
Manzini de Méssuti, argentina, con do- ■ 
micilio en la callo Catamarca 2040, de 
Mar del Plata, ciento ochenta cuotas 
o sean diez y ocho mil pesos moneda- 
nacional. — Quinta: Será necesaria 'a 
conformidad unánime y por escrito Ha 
todos los socios para celebrar toda ciase 
de contratos con particulares, socieda- 
des, instituciones y autoridades públi- 
cas, adquirir, enajenar, ceder, transferir, 
permutar, por cualquier título que fue- 
re bienes inmuebles, o semovientes, f ñu- 
tos,' productos, créditos, derechos, títulos - 
y acciones, así como constitución de 
hipotecas o cualquier acto de °.s;i natura- 
leza que comprometa el capital social:- • 
— Sexta: La representación, dirección 
y administración de la sociedad estará 
a cargo' del señor Marcelino Ría) y del 
señor IGgidio Messuti, argentino, con do. 
micilio en la calle Catamarca 20-10, do 
Mar del Plata, quienes tendrán ei cargo 
de gerentes y el uso de ,1a firmo social 
adoptada para las operaciones que rea- 
licen,' debiendo suscribir individualmen- 
te con su firma personal a continuación 
de la fórmula "Caporalctti y Rosato 
S.R.L.", pudiendo actuar conjunta, se- 
parada o alternativamente, quienes en 
la forma expresada representarán a la ■ 
sociedad en todos sus actos, gestiones, 
asuntos, contratos, operaciones y nego- ■ 
oíos, siéndolos terminantemente prohi- 
bido usar la firma social en actos y ope- 
raciones ajenas a la misma. — Los m:s 
mos podrán sin limitación alguna que 
no sea tratada especialmente en este con- 
trato representar a la sociedad en todas 
las relaciones sociales, comparecer en 
juicios ante Tribunales y Jueces naciona- 
les de cualquier instancia y lucro, 
Tribunales provinciales, municipales, 
de trabajo, juntas de conciliación, 
Tribunales de faltas, o cua quicr 
otro creado o r. crearse,, interve- 
nir en juntas paritarias, po- 
ner v absolver posiciones, registrar y 
adquírir marcas y patentes, abrir cuen- 
ta y disponer de las mismas en los, ban- 
eos oficiales, privados o mixtos,, mcni- 
sive Banco de la Nación Argentina, ue 
la Provincia do Buenos Aires, Banco 
Hipotecario Nacional, Banco Industrial 
do la República Argentina, Banco Cen- 
tral de la República Argentina, y en 
toda institución creada o a crearse, so- 
licitar prenda común o agraria y prac- 
ticar cuantos actos sean necesarios para 
el mejor desenvolvimiento de la socie- 
dad siendo las facultades enumeradas 
enunciativas y no limitativas. — Sép- 
tima: Será necesaria la conformidad 
unánime y por escrito de los socios 
para otorgar garantías o fianzas a ter- 
ceros y para la incorporación do nue- 
vos socios. — Octava: Anualmente so 
practicará un balance general al treinta 
y uno de enero de cada año de acuerdo 
a las prácticas contables, y de las uti- 
lidades so destinará el cinco por cien- 
to al fondo do reserva legal, hasta 
que alcance el diez por ciento del ca- 
pital social, el saldo restante será dis- 
tribuido entre los socios en la siguiente 
forma: proporciones tanto para las ga- 
nancias como para las perdidas; don 
Marcelino Rial el treinta y seis con se- 
senta y siete por ciento, don Guillermo 
Di Pasquo el treinta y seis con sesenta 
y seis por ciento, doña Máxi."-~ Anto- 
nia Beatriz Manzinl de Messuti el trece 
treinta y tres por ciento, don Mario 
Ciro Manzini, el trece treinta y cuatro 
por ciento. — Novena: Cualquier socio 
que deseare retirarse de la sociedad 
deberá hacerlo mediante comunicación 
por escrito con una anticipación de 
cuatro meses y el retiro se producirá 
en oportunidad del balance general, re- 
cibiendo su capital y saldo a su favor 
en cuenta particular, sin Ínteres, en 
un plazo máximo de diez meses a par- 
tir de la fecha del balance general. — - 
Décima: Los socios doña Máxima An- 
tonia Beatriz Manzini de Messuti y don 
Mario Ciro Manzini, unifican su repre- 
sentación a todos los efectos legales del 
presente contrato en la persona del 
señor Egidio Messuti. — Undécima: En 
caso de fallecimiento o incapacidad de 
alguno de los socios el heredero o he» 
rederos del socio fallecido o incapaci- 
tado, tendrán derecho unificando su re- 
presentación a controlar la marcha de 
la sociedad, no pudiendo intervenir en 
las gestiones comei-cialcs ya que sola- 
mente se le conceden derechos do fis- 
calización, únicamente en el caso de 
consentimiento expreso y unánime de 
los socios sobrevivientes y por escrito, se 
admitirá a los referidos herederos en 
las mismas condiciones y con los mis» 
mos derechos y obligaciones que el cau- 
sante. — En caso de que optaren poí- 
no ingresar el heredero o herederos po- 
drán solicitar su retiro efectuándose el 
pago del importe que corresponda de 
capital, utilidades y saldo a su favor 
en cuenta particular, de acuerdo a un 
balance especial que se practicará con- 
forme a valores reales a la fecha de su 
retiro. — El im; or'te que resultare, se 
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abonará en seis cuotas semestrales » 
iguales, pagaderas ia primera a los 
ciento ochenta, días de su retiro y las 
restantes cada ciento ochenta días sub- 
siguientes, la cantidad adeudada goza- 
rá tíc un interés bancario corriente a la 
fecha en que se realicen los pagos. — 
Duodécima: La remuneración de cual- 
quiera do los socios será fijada de co- 
mún acuerdo entre los mismos y se 
Computarán a la cuenta de (fastos ge- 
íicraies o a la que corresponda, — Dé" 
cimatercera: Para el caso de duda, 
cuestión o divergencia que se suscitare 
entre las partes, en la presante modi- 
ficación o durante ia vigencia del mis-i' 
tno, o disolución, liquidación y parti- 
ción, de la presento sociedad, así como 
también respecto de las cuestiones no 
previstas en él. las partes se someten 
a lo dispuesto" por el Código de Comercio 
y renuncian expresamente a, otros fueros 
que no sean los Tribunales ordinarios 
do la Capital Federal. — Bajo las trece 
cláusulas que anteceden los compare- 
cientes dejan formalizada la presente 
modificación de contrato, obligándose a 
su cumplimiento conforme a derecho, 
en el lugar y fecha indicados ai co- 
mienzo del presente. — Firmado: M. 
Itial. — Guillermo Di Pasque, — J. 
I-I. González Cañé. — Gregoria E úe Ró- 
sate. — Egidio Messuti. — Mario Man- 
,".ini. — Máxima A. B. M. de Messuti. — 
Elisa Caporaletti. 

Buenos Aires, abril 28 de 1966. . — 
'Xaüana Schifris, secretaria. 

$ 11.2S0.— e.l2¡5 N» 12.562 v,12|5¡66 



bre, rubro, razón y denominación social sociales realizada, don Roberto Jorge 



T E R O I M A 
Sociedad íia Responsabilidad Ilimitada 

Por disposición del señor Juez Nacio- 
nal de Primera Instancia en lo Comer-, 
cial de Registro, doctor Jean Christian 
Nisson, Secretaria del autorizante, se_ ha- 
ce saber po- ur. día, el siguiente edicto: 
Folio 1.626. — Primer Te timonio. — 
Escritura número seiscientos veinticua- 
tro. — Kn la Ciudad de Buenos Aires. 
Capital de la República Argentina, a los 
doce días del mea de agosto de mil no- 
vecientos sesenta y cinco, ante mí, es- 
cribano Público autorizante, compare- 
cen: por una parte, los señores don En- 
rique Peón, argentino naturalizado, na- 
cido el doce de octubre de mil nove- 
cientos trece, casado en primeras nup- 
cias con doña Mónica Cristina Escher- 
ar¡ hijo do don Isaac Santiago Peón y de 
doña Pepi Paulina Marcus, comerciante, 
con Cédula do Identidad de la Policía 
Federal número cuatro millones quinien- 
tos treinta y tres niil seiscientos veinti- 
trés, domiciliado en la calle Parrea níí- 
mero mil cuatrocientos cinco, de esta 
Ciudad, doña Pepi Paulina Marcus de 
León, argentina naturalizada, nacida el 
veinticinco de Junio de mil ochocientos 
ochenta y ocho, viuda de sus primeras 
nupcias con don Tsaao Santiago Peón, 
luja de don Miguel Marcus y de doña 
Pina Breyer, ama de casa, con Cédula 
de Identidad de la Policía Federal nú- 
mero tres millones ochocientos sesenta 
y ocho mil ochocientos doce, domicilia- 
ria en la calle Cánning número dos mil 
novecientos cinco, de e"ta Ciudad, doña 
Silvia Peón de Horwitz, argentina, na- 
turalizada, nacida el diecisiete de se- 
tiembre de mil novecientos nueve, viuda 
de sus primeras nupcias con don Félix 
Luis Horwitz, hija de don Isaac San- 
tiago León y de doña Pepi Paulina Mar- 
cus, con Cédula de Identidad de la Po- 
licía Federal número tres millones se- 
tecientos diecinueve mil ciento ochenta 
y uno, domiciliada, en la calle Cánning 
número dos mil novecientos cinco, de 
ésta. Ciudad y don Isaac Eschenasy,, ar- 
gentino naturalizado, nacido el dieci- 
ocho de agosto de mil novecientos no- 
venta y dos, casado en primeras nup- 
cias con doña Hortensia Cohén, comer- 
ciante, con Cédula de Identidad de la 
Policía Federal número cinco millones 
quinientos setenta y seis mil ciento se- 
tenta, y nueve, domiciliado en la 
calle Parrea número mil cuatrocien- 
tos cinco, de esta - Ciudad, y por 
la otra parte comparecen los señores 
don Roberto Jorge Mobilia, argen- 
tino, nacido el veinticuatro de julio 
de mil novecientos treinta y nueve, ca- 
sacio, hijo de don Roberto Emilio Mo- 
bilia y de doña Delia Denti, con libreta 
do Enrolamiento número cuatro "millo- 
nes doscientos noventa y dos mil nove- 
cientos treinta y siete, comerciante, do- 
miciliado en la calle Fragata Presidente 
I Sarmiento número mil doscientos ochen- 
ta y nueve, de esta Ciudad v doña fila 
Keselman, argentina., nacida el dieci- 
siete de marzo de.mil novecientos trem- 
. ta y tres, soltera, hija de don Mauricio 
Keselman y de doña Frida Piberman, 
. maestra, con Libreta Cívica número dos 
millones novecientos noventa y ocho mil 
. ochocientos ochenta, domiciliada en la 
calle Biedma número mil setenta y seis, 
de esta Ciudad. Todos los comparecien- 
tes son personas hábiles, mayores de 
edad y de mi conocimiento personal, doy 
¡ fe, así como de que los dos últimos 
. concurren por sus propios derechos, ha- 
¡ ciéndoio toa demás por sus propios de- 
, derechos y en su carácter de únicos 
socios componentes de la empresa comer- 
cial que gira en esta idas* baj« el nota- 



de "Tercima, Sociedad do Responsabili 
dad Limitada, cuyo contrato social, ins- 
trumentado por convenio privado de fe- 
cha nueve de mayo de mil novecientos 
cincuenta, inscripto en el Registro Pú- 
blico de Comercio de esta Capital con 
fecha nueve de Junio del mismo año, 
bajo el número novecientos treinta y 
uno, al folio trescientos setenta del Li- 
bro dieciocho de Contratos de Socieda- 
des de Responsabilidad Limitada, "ha- 
biendo sido inscriptas sus posteriores 
modificaciones, respectivamente con fe- 
cha trece de- noviembre de mil novecien- 
tos cincuenta y uno, bajo el número: 
dos mil ochocientos veintitrés, al folio 
ciento veinticinco del Libro veintiuno; 
con fecha veinte de octubre de mil no- 
vecientos cincuenta y cuatro, bajo el nú- 
mero dos mil seiscientos setenta y ocho, 
al folio cincuenta y tres del Libro vein- 
tisiete; con fecha trece de septiembre 
de mil novecientos cincuenta y siete, 
bajo el número dos mil novecientos cin- 
cuenta y cuatro, al folio treinta y cua- 
tro - del Libro treinta y cuatro con fecha 
tres de .Febrero de mil novecientos cin- 
cuenta y ocho, bajo el número doscien- 
tos cincuenta y tres, al folio ciento no- 
venta y nueve del Libro treinta y cua- 
tro, y con fecha once de agosto de mil 
novecientos cincuenta y nueve, bajo el 
número mil novecientos ochenta, ai fo- 
lio ciento cuarenta y nueve del Libro 
treinta y siete, todos de Contratos de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada, 
del Registro Público de Comercio de 
esta Ciudad. En tal virtud los señores 
Enrique León, Pepi Paulina Marcus de 
León, Silvia León de Horwitz c Isaac 
Eschenasy dicen: Que habiendo resuelto 
retirarse de la nombrada sociedad 
"Tercima, Sociedad do Responsabilidad 
Limitada, vienen por este acto a vender, 
ceder y transferir a favor de los otros 
dos comparecientes, don Roberto Jor- 
ge Mobilia y doña Cila Ke c eiman, 
la totalidad de las cuotas sociales 
que poseen en la citada empresa, o 
sean, novecientas cuotas de valor no- 
minal de mil pesos moneda nacio- 
nal cada una, quo constituyen la tota- 
lidad del capital social do la misma, 
do Novecientos mil pesos moneda na- 
cional de curso legal, y de las que son 
titulares en las siguientes proporciones, 
don Enrique León, trescientas noventa 
y siete cuotas, o sean Trescientos no- 
venta y sieto mil pesos moneda nacio- 
nal; doña Pepi Paulina Marcus de León, 
doscientas diecisiete cuotas, o sean 
Doscientos diecisiete" mi! pesos moneda 
nacional; doña Silvia León de Horwitz, 
ciento nueve cuotas, o sean Ciento nue- 
vo mil pesos anoneda nacional, y don 
Isaac Eschenasi, ciento setenta y siete 
cuotas o sean ciento sstenta y siete 
mil posos moneda nacional. — *■ Esta 
venta, cesión y transferencia de cuotas 
sociales se realiza por el valor nominal 
de las mismas, o sea, por la suma to- 
tal de Novecientos mil pesos moneda 
nacional de curso legal, importe que 
los ceden tes reciben integramente en 
este acto de manos de los cesionarios 
en dinero efectivo y a su entera satis- 
facción por cuya suma les otorgan el 
más eficaz recibo y carta de pago en 
forma, todo por anto mí, doy fe. — En 
consecuencia, don Enrique León, doña 
Pepi Paulina Marcus de León, doña 
Silvia León de Herwitz y don Isaac Es- 
chenasy 36 desisten, quitan y apartan 
de todos los derechos de. propiedad, 
posición y dominio que tenían y les co- 
rrespondían sobre las cuotas, capital 
cedidas, y los subrogan en los cesiona- 
rios, poniéndolas en su mismo lugar y 
grado de prelación de acuerdo a dere- 
cho, manifestando que dichas cuotas so- 
ciales no reconocen embargo, carga, ni 
deuda alguna, y que en tales condicio- 
nes las transfieren a los cesionarios 
quienes desde este momento pasan a 
ser únicos socios componentes de ia re- 
ferida empresa "Tercima", Sociedad Je 
Responsabilidad limitada. — Por su 
parte los cesionarios, don Roberto Jor- 
ge Mobilia y doña Cila Keselman, De- 
claran: que exceptan la presente cesión, 
venta y transferencia de cuotas socia- 
les y en ¡as condiciones indicadas pre- 
cedentemente, por estar de acuerdo con 
lo convenido, adquisición que realizan 
en la proporción de un cincuenta por 
ciento para cada uno de ellos, o sea 

que el señor Roberto Jorge Mobilia 
adquiere Cuatrocientas cincuenta cuotas 
de valor nominal de mil pesos moneda 
nacional cada una, lo quo hace un total 
de cuatrocientos cincuenta mil posos 
moneda nacional y doña Cila, Keselman 
adquiere también Cuatrocientas cincuen- 
ta cuotas de valor nominal de Mil pe- 
sos moneda nacional cada una, lo que 
hace un total de cuatrocientos cincuen- 
ta mil pesos moneda nacional, todo lo 
cual totaliza el importe de Novecientos 
mil pesos moneda nacional, que repre- 
senta el capital social de la Sociedad, 
el que no se ha modificado. — Como 
consecuencia de la desvinculación do 
la sociedad por parte de los señores 
Enrique León, Pepi Paulina, Marcus 
de León, Silvia León de Horwitz © 
Isaac Eschenasy, a raíz de la presente 
cesión, venta y transferencia d* cuotas 



Mobilia y doña Ciía Keselman, en su ca 
rácter de únicos socios componentes de 
ia misma, resuelven modificar las cláu- 
sulas cuarta, quinta, Sexta, séptima, oc- 
tava, décima, décima primera, décima se- 
gunda, y décima tercera del contrato so- 
cial, quedando por lo tanto dicho contra- 
to redactado integramente en la siguien- 
te forma: "Primera: Pa sociedad, girará 
en piaza bajo la razón social "TERCI- 
MA, SOCIEDAD DE BESt-ONSABILl- 
DAD LIMITADA", con domicilio actual- 
mente en esta. Capital, puQiendo tras- 
ladarlo o instalar sucursales y agencias 
en. cualquier punto del país o del Ex- 
terior. — Segunda: La Sociedad se de- 
dicará a la compra, venta, importación, 
exportación e industrialización de ma- 
deras en general pudiendo dedicarse a 
otras actividades afines o no con la 
indicada. — Tercera: La Sociedad se 
constituyo por ei término do Veinte 
años, a partir del primero de mayo 
de mil novecientos cincuenta. — Cuar- 
ta,: El capital social está constituido 
por la suma de Novecientos mil posos 
moneda nacional de curso legal, divi- 
dido en Novecientas cuotas de valor 
nomina! do Un mil pesos moneda na- 
cional cada una, suscriptas y totalmente 
integradas por los socios en la siguien 
te forma: don Roberto Jorge Mobilia, 
cuatrocientas cincuenta cuotas, o sean 
Cuatrocientos cincuenta mil pesos mo- 
neda nacional y doña Cila Keselman, 
Cuatrocientas cincuenta cuotas, o sean 
Cuatrocientos cincuenta mil pesos mo- 
neda nacional. — Quinta: La Sociedad 
será, administratada por ambos socios, 
con ei carácter de Gerentes, quienes 
tendrán el uso de la firma social indis- 
tintamente cualquiera de ellos, y goza- 
rá.n de las más amplias facultades pa- 
ra obrar en nombre do la sociedad, con- 
forme con el artículo dieciséis dé la Ley 
once mil seiscientos cuarenta y cinco. 
No podrá empicaras la firma social en 
asuntos ajenos a la sociedad, ni com- 
prometería en fianzas o garantías de 
terceros. ■ — . Sexta; Anualmente, y con 
fecha treinta y uno de agosto se prac- 
ticará un Balance e Inventario General, 
sin perjuicio do los que so resuelva 
realizar en cualquier momento. — A 
efectos de determinar la utilidad se 
practicarán las amortizaciones y ' de- 
duciones autorizadas por las leyes 
y reglamentos. ■ — Be la utilidad li- 
quida que resulto se destinará un cin- 
co por ciento para formar el fondo de 
reserva legal, hasta que éste alcance el 
diez por ciento del capital social. E! 
remanente so distribuirá entre los so- 
cios en partes iguales. Las pérdidas, si 
las hubiere, serán soportadas en la mis- 
ma proporción. — Séptima: Cualquiera 
de los socios podrá retirarse de la so- 
ciedad en cualquier momento, comuni- 
cando su decisión en tal sentido al otro 
socio con tres meses de anticipación a 
la fecha de su retiro. — El otro socio 
tendrá opción a hacerse cargo de las 
cuotas del socio saliente, debiendo co- 
municarle a este dentro de los treinta 
días, si se hará cargo de sus cuotas o si 
las mismas serán ofrecidas a terceros, 
si no se adoptara ninguno de los dos 
procedimientos, la sociedad Se disolverá 
y entrará en liquidación. — Octava: La 
sociedad podrá ser transformada en So- 
ciedad Anónima, siendo necesaria para 
ello la resolución unánime de ambos so- 
cios y el previo cumplimiento de las dis- 
posiciones legales. ■ — Novena: Para el 
caso do liquidación ¿le la Sociedad, ésta 
será practicada por los socios gerentes. 
Una vez cancelado c l pasivo y reinte- 
grados los, aportes de los socios, el saldo 
será distribuido conforme lo dispone el 
artículo sexto. — - Décima: Ambos socios 
podrán dedicarse a cualquier clase de 
actividad por su cuenta, sin limitación 
alguna en cuanto al objeto o tiempo, 
pudiendo realizar negocios por cuenta 
propia, o ajena, siempre quo no Sean 
referentes a maderas o perjudiquen los 
intereses sociales. — Décima Primera: 
Se llevará Un libro de Actas rubricado, 
en el que se asentarán las resoluciones 
de las Asambleas de socios sobre todos 
los asuntos inherentes a la marcha de 
la sociedad. — Décima Segunda: En ca- 
so de fallecimiento ele cualquiera de los 
socios, el socio sobreviviente podrá ad- 
mitir, si le conviniere, en el seno de la 
sociedad, a uno o más de los herederos 
en representación de la sucesión del so- 
cio fallecido, y por el monto de las cuo- 
tas del mismo, y a partir del plazo de 
diez días del reconocimiento judicial. ■ — - 
En caso de negarles la. inclusión, debe- 
rá reintegrarles el importe de las cuo- 
tas del socio fallecido, y por el valor 
que resulte del Balance que se practi- 
cará a la fecha del fallecimiento. — 
El importe de 5as cuotas do capital y 
las utilidades que correspondieren al so- 
cio fallecido serán abonadas en la si- 
guiente forma: el veinte por ciento, den- 
tro de los noventa días y el saldo, en 
cuatro cuotas iguales semestrales, a con- 
tar desde la fecha de la Declaratoria de 
herederos. Los saldos devengarán un 
interés tipo bancario. - — Décima Ter- 
cera: Cualquier duda o divergencia quo 
se suscite entre los socios ylo herede- 
ros o representantes legatos en la inter- 



pretación de este contrato o en la 4é- 
sutuciuu o üiiüiuac.uu ue la ¡ooamúa.vp, 
s-.'í'íi UJ.r¡iniua p„r ár.>.u-uS o auuu.aue. 
rey, aiii.3iiu.es comyoueuorcs, dcsiyaa 
nos uno por cana parte, facilitados p»v 
vu, dús,. uiar un tercero, en caso de di^- 
co.üut, cuyo x'ai.o Sera mapelame. «- 
■¿uuoos Sue.iw renuncian expresamente S 
u-rmiir sus diuercncas por xa. vía judi- 
cial, s.eiiuo a cargo a el que lo inice s- 
pa¡¿o ue las cocuis dei jmcio. — lia t& 
lorma que antecede dejan ios s---,,ore». 
Xio^erio jorge íviomiia y Cna KeseumuP 
reformadas as cuiisiuas Cuarta, (quintil, 
,:,exta, oepuma, octava, Decima, jjeci- 
ma Primera, -Ué-cima segunua y neci- 
ma '.tercera, dei contrato ujuíj.ai de "Ter- 
cima", Socieuad de -túesponsabüiuad Li- 
mitada, ciejanuo e—presa constancia que 
tas restantes cUtusinas se han transcrip- 
to S.n modificación aiguna, por continuar 
en su p.ena vigencia y vigor. — con el 
certiticado del Registro de la Propie- 
dad, soncitaao pa,a este otorgamiento, ¡r 
que se agrega a la presente, expido con 
ícena doce dei mes en curso, bajo ei 
número ocnenta mil veintiocho se act'e-- 
dita que los eedelites no están inhioidos 
para aisponer de sus u.enes. nace cous- 
tar el Escriba.no Autorizante, que coa 
motivo de la presente escritura de Ce- 
sión, Venta y dransieieiieía ue uuocaa 
Sociales, por un valor total de .Nove- 
cientos mil pesos moneda naconai de 
ciii-oo legal, se anona el impuesto fiscal 
de sebos respectivo, de Cinco mil cua- 
troc.entos pesos moneda nacional, — - 
Leída que les fue a los comparecientes, 
se ratiiican ue su contenido y ia íirmatt 
como acostumbran, todo por a.nte mí, 
de todo lo que certifico y doy fe. — E. 
León. — Pepi Paulina Marcus de Leóis. 
— ■ Silvia León de Horwitz. — I. Esche- 
nassy. - — Koberto jorge Mobilia. — Ci- 
la, Keselman. ■ — Está mi sello. Ante mí: 
Gustavo D. Laporte. — Concuerda coa 
su escritura matriz que pasó anto mf 
al folio mil Seiscientos veintiséis del Re- 
gistro número ciento uno a mi cargo,, 
doy fe, para la Sociedad "Tercima, So- 
ciedad de Responsabilidad Limitada",, 
expido este primer Testimonio en seis 
solios de actuación notarial todos de l& 
serie "A'' números: Un millón doscien- 
tos ochenta y cinco mil seiscientos trem- 
ía; un millón doscientos ochenta y citt- 
co mil seiscientos treinta y uno; un mi- 
llón doscientos ochenta y cinco mil seis- 
cientos treinta y dos; un millón dos- 
cientos ochenta y cinco mil seiscientos 
treinta y tres; un millón doscientos vein- 
ticuatro mil cincuenta y seis; y ei pre- 
sente, que sello y firmo en el lugar y 
fecha de Su otorgamiento. — Sobre ras- 
pado: natuializado — rubro - — practi- 
cara — sobre. Vale. — - Hay un sello: 
Gustavo D. Laporte. — Para su ins- 
cripción en el Registro Público de Co- 
mercio expido la presente, la cual es 
copia fiel del testimonio transcripto, doy 
fe. — • Fdo.: G. D. Laporte — ■ Escriba- 
no. — - Buenos Aires, 15 de abril ds 
1366. — Lucio R. Meléndez, secretaM— 
$ 16.480. e.l2|5. • — N» 12.571 v.12|5|6« 



KA PLAYA AUTOMOTORES 
Sociedad de KesponsabiLidatl Iñmitiwte 

Por disposición del señor Juez Nacio- 
nal de Primera Instancia en lo Comer- 
cial de RegistEO, Dr. Jean Christiaea 
Nissen, Secretaría, del autorizante, se 
hace saber por un día el siguiente 
edicto: 

Testimonio. — Los señores Jorge Da/« 
mián Crivaro, soltero, con domicilio ett 
Alvear 474, Martínez, Partido de Saa 
Isidro, Provincia de Buenos Aires; Jor- 
ge Alberto Anigati, casado, con domici- 
lio en Rodr.guez Peña 1456, Capital Fe- 
deral; Liliana Sara Anigati, soltera, con. 
domicilio en. Vieytes 1229, Martínez,, 
Partido de San Isidro, Provincia de 
Buenos Aires y Beatriz Reg'.na Taglia- 
ni, soltera, con domicilio en Avenida, 
Montes de Oca 259, Piso Tercei-o, De- 
partamento 8, Capital Federal, iodos 
argentinos y mayores de edad, convie- 
nen en constituir una Sociedad de Res- 
ponsabilidad Limitada, que se reg ffá 
por las siguientes disposiciones: Prime- 
ro: La Sociedad girará bajo la denomi- 
nación de "LA PLATA AUTOMOTO- 
RES, SOCIEDAD DE RESPONSABILI- 
DAD LIMITADA", su domicilio legal 
se fija en la Capital Federal, actual- 
mente en la callo Esmeralda 909, l* 
"B", sin perjuicio de operar en todo 
ei país y fuera de él. — Segundo: Su 
término de duración se fija en veint® 
años a p».rtir del 1" de marzo de 1966,, 
a cuyo efecto se retrotraen sus opera- 
ciones. Pasados los tres primeros años, 
cualquier socio podrá retirarse de la so- 
ciedad preavisando a sus consocios coa 
seis meses de anticipación. — Tercero: 
Es su objeto principal dedicare por 
cuenta propia ylo de terceros, realizar 
las siguientes operaciones: a) Compra 
y venta de toda clase de automotores, 
maquinarias y mercaderías nacionales e 
importadas; b) Importaciones y expor- 
taciones; c) Compra y venta de B'enos 
inmuebles urbanos y rurales: d) Ejer- 
cer representaciones, cons'gnaciones* y 
mandatos que podrán sustituir y trans- 
ferir; e) Operar con todos los Bancos 
del país y del extranjero, de conformi- 
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dad á sus ¡oye;; orgánicas, rejameiitos 
y disposiciones vigentes actualmente, o 
con las que so dicen m el .futuro, cni 
o sin sarán tas preii darías o persona- 
les, siu iutui.nc.ijii du tiempo ni de can- 
tidad, especiabuenie con los ¿sáneos de 
la iNacion Argentina, de la Provincia 
ele Buenos Aires, I.UjKnecario ."Nacional, 
Industnaí de la KepübHea Argentina, 
Instituto iloviiinador de Inversiones 
Baneanas e Instituto Misto do inmer- 
siones Al.ubiüarias, La enumeración j.-re- 
eedente, no es taxativa, puniendo por 
lo tanto la Sociedad contraer eifal piier 
elase de obligaciones, estar a -¿c echo 
y efectuar toaos ios actos 1. cites para 
Ja mejor marcha y desarrollo de ia 
misma. — Cuarto: El capital social se. 
fija en la suma de Quinientos n.it pe- 
sos moneda ná'eional, dividido en cinco 
mil cuotas de Cien pesos moneda na- 
cional cada una, suscripto o integrado 
conforme ai balance crac se acompaña, 
en la siguiente forma: Por el señor 
Jorge .Damián Crivaro Das mil cuotas, 
equivalentes a Doscientos m.l pesos mo- 
neda nacional; por el señor Jorge _Ai- 
toerto Anigati Quinientas cuotas, eauiya- 

' lentes a Cincuenta mil posos-_ moneda 
nacional y por la señorita Liliana Sa- 
ra, Anigati, Quinientas cuotas, equiva- 
lentes a Cincuenta mil pesos moneda 
nacional; por la señorita Beatriz Regi- 
na" Tagliani, Dos mil cuotas, cquivaUn- 
tes a Doscientos mil pesos moneda na- 
cional. — Quinto: ■ A) Da D.rección, 

' Administración y Gerencia, de la ¡-So- 
.eiedad estará a cargo de uno o cuatro 
gerentes, socios o no de la firma, quie- 
nes para el cumplimiento de sus íun- 

. ciones y con la conformidad de sus 
consocios, podrán delegarlas total o 
parcialmente, cualquiera o todas ellas, 
en un tercero, socio -o no do la f rma; 
B) Se designan Gerentes a los señores: 
Jorge Damián Crivaro, Jorge Alberto 
Anigati, Liliana Sara Anigati y Beatriz 
Regina Tagliani, quienes suscribirán 
con su nombro propio a continuación 
-del rubro social; C) Para obligar a lo. 
Sociedad será suficiente la firma de un 
g-eretite; D) Salvo acuerdo unánime de 
los socios, los Gerentes no podrán com- 
prometer a la Sociedad en operaciones 
extrañas a su giro y[o fianzas, garan- 
tías o préstamos a terceros; E) Kl nom- 
bramiento o remoción de los-, gerentes 
se efectuará por la mayoría contrac- 
tual; f) Cualquiera, do los Gerentes po- 
drá estar a derecho y absolver posicio- 
nes, comprometiendo con ellas a la So- 
piedad; g) Los socios no podrán reali- 
zar por cuenta propia operaciones si- 
milares a las, que encaro la Socie dad 
bajo sanción de. ser responsables por 
los daños y perjuicios y ser- excluidos 
tío la misma. — Sexto: El día primero 
<le julio de cada, año, se efectuará un 
balance e inventario .general, sin per- 
juicio de los estados de comprobación 
que se estime oportuno practicar. Di- 
cho Balance será firmado por los inte- 
grantes de ¡a Sociedad y la íalta de 
observaciones al mismo en el término. 
de. sesenta días, significará su aproba- 
ción definitiva. — Séptimo: Para -'esta-, 

: Mecer las utilidades netas, se deaueirm 

.los gastos y salidas normales del negó-. 

..e.io y: A) Las retribuciones u honora- 
rios que se fijen a los Gerentes yo 
Apoderados; B) Kl cinco por ciento pa- 
ro., formar el fondo de reserva legal 
hasta totalizar el rites* por ciento del 
capital; C) Las bonificaciones, habili- 
taciones y honorarios que los Gerentes 

' resuelvan acordar a los empleados y 
colaboradores: D) Las amortizaciones 
y reservas facultativas normales al ne- 
gocio de que se trata; 32) Las utiFdades 
netas y realizadas que así resulten, se 
dividirán en proporción al capital sus- 
cripto e integrado. En igual forma se 
soportarán las pérdidas si las hubiere. 
— — Octavo: El sesenta por e : ento de las 
cuotas votos resolverán las siguiente-: 
situaciones: A) En caso de que cual- 
Quler balance arrojara tina p'i- 1f da del 
cincuenta por ciento del capital, sobre 
3a conveniencia de la reintegración de 
esa. pérdida, en el plazo y modalidades 
que se establezcan o reducción del ca- 
pital social o liquidación de la Socie- 

.<3ad: B) Disolución anticipada do la 
Sociedad por cualquier causa: C) Pró- 
rroga do su duración; DI Fusión y ! o 
incorporación total o parcial con otra 
ñociedad. : — Noveno: Cuando cualquie- 
ra de los Gerentes lo juzgue necesa- 
rio o conveniente, se convocará a Asam- 
blea Ordinaria o Extraordinaria, para 
tratar los asuntos que se indiquen por 
Orden del Día. Las decisiones se apeo- 
narán con la presencia o representación 
del sesenta por ciento del can ■' tal so- 
cial, a cuyo efecto cada cuota da dere- 
cho a un voto. Todas las resoluciones, 
negociaciones y acuerdos, serán asen- 
tadas en un Libro dé Actas rubricado 
que se llevará a ese efecto, las que de- 
berán ser firmadas por los socios. — 
Décimo: Los socios conforme al Art. 12 
tío la Ley N° 11.645, no podrán • ceder 

- o -vender la parte que les corresponde 
en la Sociedad o parto de ella, sin la. 
conformidad de lodos, ios socic? i-estan- 
pjS, ■ — 1-nd.écinio: En cualouier circuns- 



tancia en que debiera practicarse la 
disolución o liquidación de la 'Sociedad,' 
ésta será efectuada por los soc.es Ce- 
rentes o por quienes los representen, 'ae 
usará el rubro social con el aditamen- 
to "En Liquidación", debiendo su ges- 
tión encausarse en primer lugar a la 
liquidación de las deudas sociaies y a 
la realización del activo, una vez rein- 
tegrados los aportes de capital que efec- 
túan los socios e¡ remanente neto será 
considerado como utilidad y distriuui- 
do entre los socios cu la proporción 
como se pacta en el articulo séptimo 
inciso K. de este contrato. ^— Duodéci- 
mo: La Sociedad no se disolverá por 
fallecimiento o incapacidad total o per- 
manente de uno o más socios, l'roda- 
cida la situación será optativo para 
los socios sobrevivientes o capaces: A. 
- — Incorporar a los herederos o repre- 
sentantes del socio fallecido o declara- 
do incapaz, en cuyo caso deberán nom- 
brar un representante, cuya función se 
•limitará ai contralor y fiscalización de 
los intereses de su mandante, o B. •• — ■ 
Liquidar a éstos las sumas que corres- 
pondan por cuotas de Capital, utilida- 
des, reservas compútateles y saldos de 
cuentas particulares, en la forma y pla- 
zo que se convenga. En cualquiera de 
las situaciones previstas se practicará 
un Balance al día del fallecimiento, o 
declaración ole incapacidad. — Décimo- 
tercero: Los socios se obligan a no ocu- 
rrir a la Justicia para dirimir sus cues- 
tiones sociaies. Toda duda, cuestión o 
divergencia que pudieran suscitarse en- 
tre los socios y¡o sus herederos sobre 
la interpretación de las. estipulaciones 
del presente contrato, con respecto a 
puntos comprendidos o no en el mismo, 
durante su vigencia o en el momento 
de su liquidación o disolución total o 
parcial por cualquier causa eme fuere, 
serán resueltas por arbitros, arbitrado- 
res, amigables componedores nombra- 
dos uno por cada una, de las partes en 
discordia, quienes antes de laudar de- 
signarán un arbitro tercero, para, los 
puntos en divergencia y aplicación de 
costas. Su fallo será inapelable y sin 
recurso judicial alguno. Si una de las 
partes divergentes, no designara sil 
arbitro en el término «le seis días de que 
fuera intimado por telegrama colacio- 
nado para que lo hiciera,, se entenderá 
que acepta la tesis y criterio sostenido 
por la otra parte. A todos los efectos le- 
gales emergentes de este contrato, los 
ciones ajustarías a las disposiciones de 
los Tribunales Ordinarios de la Capital 
Federal, con renuncia a cualquier otro 
fuero. Bajo las bases que anteceden a 
cuyo respeto se obligan- como a la Ley 
misma y teniendo en cuenta que es 
sentido de los contratantes, sus negocia- 
ciones austarlas a las disposiciones do 
la Ley 11.845 y disposiciones cen :ordan- 
tes del Código de Comercio, que se apli- 
carán en todos los casos no previstos, 
queda formalizada esta Sociedad y fir- 
man este único ejemplar, que se repon- 
drá con el sellado de Ley y se inscri- 
birá en el Registro Público de Comer- 
cio, en Buenos Aires a 1» de abril de 
136C. — J. Crivaro.- — J. Anigati. — 
Liliana Anigati. — Beatriz R. Tagliani. 
Buenos Aires, 26 de abril de 1306 — 
Lucio R. Meiéndez, secretario. 

S 10.600. — e.l2 : 3 N? 12.574 V.12¡5¡CG 
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ALTO VALLE 
Sociedad de Responsabilidad Limitada,. 

Por disposición del Sr. Juez; Nacio- 
nal de Primera Instancia en lo Comer- 
cial de Registro- Dr. Jean Cliristian Ni- 
ssen, Secretaría del autorizante, se ha- 
ce saber por un día el siguiente edicto: 
Que por acto privado de fecha 20 de 
abril de 1066, los Sres. Ghiés Esteban 
Duran, Alberto Alfonso Duran y Mario 
César Herían, únicos socios de Amazona 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
por una parte y el Sr. Francisco Máximo 
Guillen, argentino, casado, mayor de 
edad, . domiciliado en Capitán Freyre 
2155, p. 6' ,Dep. B, Capital, lian resuel- 
to: Primero: El Sr. Ginés Esteban Du- 
ran vende, cede y transfiere al Sr. Gui- 
,11er las mil cuotas de $• 1000 cada uní 
por la suma total 3o un millón de pesos 
m;n. que tiene y posee en la .menciona- 
da sociedad, comprendiendo en la misma 
el valor de las cuotas con más el saldo 
de su cuenta particular. — Segundo: 
Los Sres. Alberto Alfonso Duran, Mario 
César Herían y Francisco Máximo Gul- 
ller ahora únicos socios, resuelven modi- 
ficar la cláusula, Primera del contrato 
social I3. que quedará redactada en la 
siguiente forma: Primera: La sociedal 
girará en plaza bajo la razón social de 
"ALTO VALLE, SOCIEDAD" DE RES- 
PONSABILIDAD LIMITADA" con domi- 
cilio en la calle Bartolomé Mitre N? 430, 
piso 3° de Capital Federal o donde los 
socios resuelvan trasladarlo, pudiendo es- 
tablecer sucursales, agencias y depósitos 
en cualquier parte del riáis o del extran- 
jero. — Firmado: Alberto Darán. — 
Ginés Duran. — • Francisco M. Guiller 
y Mario C. "Herían. — Buenos Aires, 27 
de abril de 19 6 6. — • Lucio R. Hclendez, 
secretario. 
S l.'iSü c. 1215 N* 12.573 V. 12 ! r>;L¡(j 



E Ij EC1KOS ' 
<l de Kc&jpoiisabiíidad Ijimifcwia 

disposición del señor Juez Na- 
de Primera Instancia en 3o Ce. 
inercia! de Registro, Dr. Jean Cristian 
Nissen, secretarla de la autorizante, in- 
terinamente se hace saber por un día' 
el siguiente edicto: 

Testimonio. — Entro los señores do- 
ña Fortunada María. Ferrisi de Sa.nf.oni, 
áomieiliada en la calle Cochafoamba 
2981, Capital Federal; don Héctor Ro- 
dil, domiciliado en Cangallo 5274, vVli- 
de y don Hugo Armándola, domiciliado 
en Maguer y Faliú 29S4, Húrlingham, 
ios dos últimos vecinos de la Provincia 
de Buenos Aiers, todos ellos argentinos, 
casados, mayores de edad, comerciantes, 
convienen, de mutuo y común acuerdo, 
en celebrar el siguiente contrato de so- 
ciedad, el que se regirá por las cláusu- 
las y condiciones que a continuación 
se expresan. — Primero: Queda consti- 
tuida entre los nombrados una sociedad 
comercial e industrial de -responsabili- 
dad limitada, la que girará en esta pla- 
za bajo el rubro de "ELECTRON, SO. 
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI- 
MITADA". — Segundo: La sociedad ten- 
drá su administración en la calle Pu- 
macahua 572, de la Capital Federal, y 
la industria en la calle Lafuento 5055, 
Wilde, Avellaneda, Provincia do Buenos 
Aires, pudiendo trasladarlos a cualquier 
otro punto de la República que los so. 
cios estimen -conveniente. — Tex-eero: 
El objeto de la sociedad lo constituye 
la fabricación y comercialización de ar- 
tículo de metalurgia liviana electrome- 
cánica, pudiendo modificar y;o ampliar 
el objeto social, siempre que los socios 
asi lo dispusieran. — Cuarto: La dura- 
ción do la sociedad será de treinta años, 
contados á partir del primero de enero 
del año en curso, fecha a la que se re- 
trotraen todos sus efectos. — Quinto: 
El capital social lo constituye la suma 
de Seiscientos Mil Pesos Moneda Nacio- 
nal de Curso Legal, distribuidos en seis.' 
cicutas cuotas de un mil pesos moneda 
nacional cada una, que los socios sus- 
criben o integran totalmente por partes 
iguales, en máquinas y materias primas, 
según inventario practicado por las par. 
tes y que forma parte integrante del 
presente contrato, — Sexto: La direc- 
ción y administración de la sociedad 
estará a cargo indistinto de los tres so. 
cios, quienes se designan recíprocamen- 
te soeios.gerentes y podrán desempeñar- 
so por sí o por apoderado. — El uso 
do la firma social estará a- cargo con- 
junto de dos eualesquiera.de los socios, 
quienes podrán hacerlo ,-por sí o por 
apoderado, empleando su firma prece. 
dida del sello de la sociedad. — El uso 
de la firma social lo será sin limitación 
alguna, con la salvedad de que n po- 
drá ser empleada en negocios ajenos a 
la misma, ni para fianzar a terceros. 
-^ Séptimo: El día 31 de diciembre de 
cada año so realizará un inventario^ y 
balance general de los negocios socia. 
les. ' . — . Los beneficios que resultaren, 
previa deducción del cinco por ciento 
para constituir la reserva legal hasta 
alcanzar el .diez por ciento del capital 
social, se distribuirán entre los socios 
por partes iguales. — Las pérdidas, _si 
ias hubiere, serán soportadas en la mis- 
ma proporción. • — Octavo: Cualquiera 
de los socios podrá retirarse de la so. 
ciedad, aun antes de vencido el plazo 
establecido en el artículo, cuarto, previo 
aviso a loa otrcí socios, dado en forma 
fehaciente, con una anticipación no me- 
nor a noventa días. — Producida esta 
situación, se procederá a efectuar un 
balance o inventario de los negocios so. 
cíales a la fecha del retiro y el importe 
que resulto corresponder al socio sa- 
liente por su capital, más beneficios y 
mas o menos el saldo de su cuenta par. 
tieular. le será abonado en la siguiente 
forma:' el veinte por ciento al contado, 
en el acto del retiro y el saldo en cua- 
tro cuotas iguales, semestrales, vencí. 
das, por las cuales los socios restantes 
deberán firmar los respectivos _ pagarés, 
los cvales gozarán de un quince por 
ciento de interés anual sobre saldos 
adeudados. — Noveno: En caso de fa- 
llecimiento o Incapacidad de alguno ce 
los socios, la soledad continuara' sus 
actividades con los herederos o repre. 
sentantes del socio fallecido o incapaei 
tado, los aue deberán manifestar, den 
tro de los sesenta días do producido el 
hecho, si desean o m continuar en la 
sociedad, debiendo, en el primero _o.o 
los casos, unificar su personería. ■ — En 
el supuesto de que no desearen conti- 
nuar en la sociedad, se procederá en la 
forma indicada en el artículo octavo pa- 
ra el retiro fle los socios, debiendo, en 
tal caso, efectuarse el inventario y ba- 
lance da los 'negocios sociales, en la 
fecha en que se manifieste su voluntan 
en tal sentido. — Décimo: La disolu- 
ción y liquidación de la sociedad, esta- 
rá 3 cargo áe los socios gerentes, por si 



o por apoderado. — - Duodécimo:. En ca- 
so do duda, divergencia o cuestión, qut 
se suscitare entre los socios durante la 
vigencia del p:'#;cnte contrato o aL. tiem- 
po de la disolución y!o. . liquidación ,de ]a. 
sociedad, ella será dirimida por amiga- 
bles componedores, designados uno por 
cada parte en discordia, quienes, antes 
de entrar a resolver, designará un ter- 
cero para el caso de desacuerdo, cuyo 
fallo será inapelable. — . Duodécima: En 
todo lo que no esto contemplado- en el 
presente contrato, se estará' a lo dis- 
puesto en el Código di Comercio y, es. 
pecíficamente, a lo establecido' en la 
ley 1645. - — Conformes las- partes, fir- 
man el presente en Buenos Aires, a los 
dieciocho días d-ol mes de abril; tic mil 
novecientos sesenta, y seis. — María F. 
de Santoni. — . H. Rodil,. — - H. . Arman, 
dola. 

Buenos Aires, abril . 26 de. 150*5. — 
Tatiana Scliífris, secretaria,. 

$ 5..S40 ' e.l2|5- N« 12.5.75 v.l2|5¡-«<¡ 

PIZZERIA SEBAFIN 
Sttcieáaá de Eesponsatiiíiílaa Limitada. 

Por disposición del señor Juez Nacional 
de Primara Instancia en lo Comercial 
de Registra, secretaría interinamente a 
mi cargo, se hace saber por un día, el 
siguiente edicto: 

Testimonio: En Buenos- Aires, a los die- 
ciséis días del mes de marzo- de mil no- 
vecientos sesenta y seis, entre don José 
Antonio García, español, casado y la se- 
ñora. Encarnación Vázquez de García, 
española, viuda, quien lo hace por sí y 
en representación cíe su hijo menor Al- 
fonso García, español, soltero, según au- 
torización conferida por el señor Jues 
Nacional de Primara Instancia en lo Civil 
doctor Roberto Rama a cargo del Juzga- 
do número veintidós, secretaría a cargo 
del doctor Enrique Luis Saggese numere, 
cuarenta y cuatro, por una parte, éri ade- 
lante llamados los "Cedentes",. y por la 
otra, los señores José Antonio Agüero, 
argentino, casado; Manuel Junquera, es- 
pañol, soltero; Evaristo Daporta, español, 
casado; Florentino Nícaiás Fernández, 
argentino, naturalizado, casado, y "AI- 
varez, Mejuto y Cía.", Sociedad Comer- 
cial, Colectiva, inscripta, en el Juzgado 
Nacional de Primara Instancia en lo Co- 
mercial de Registro el día once de octu- 
bre de mil novecientos sesenta y cinco, 
bajo el número des mil ochocientos vein- 
tisiete del folio cuatrocientos ocho, del 
libro cuarenta y nueve de contratos pri- 
vados, representada en este acto por - 
sus socios administradores, señores Ra- 
món Mejuto y Cándido Alvarez Gonzá- 
lez, en aderarte llamados los "Cesiona- 
rios," todos domiciliados: en Corrientes 
número mil trescientos veintiocho de 
esta ciudad, mayores de edad y hábiles 
para contratar, han convenido lo si- 
guiente: Primera: Los Cadentes en el ca- 
rácter de titulares da ochenta y seis 
cuotas, que sp indican en la cesión de 
cuotas inscripta el. seis de marzo de mil 
novecientos sesenta y uno, bajo el nú- 
mero cuatrocientos cincuenta y cuatro 
al folio quinientos del libro treinta y 
nueve de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada y correspendienta a la entidad 
"PIZZERIA SERAFÍN, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA", cuyo 

contrato original se encuentra inscripto 
el veintitrés de abril.de mil novecientos 
cincuenta y nueve bajo el número sete- 
cientos catorce al folio cuatrocientos cua- 
renta y ocho del libro treinta y cinco 
de Sociedades de Responsabilidad Limi- 
tada y cesión de cuotas inscripta el nue- 
ve de junio che mil novecientcs sesenta y 
cinco bajo el número mil doscientos 
veintiuno al folio ciento setenta y ocho 
del libro cuarenta y nueve de Socieda- 
des de Responsabilidad Limitada y según 
declaratoria de herederos inscripta, en el 
Juzgado de Primera Instancia en ¡o Co- 
mercial de Registro, el diez de marzo 
de mil novecientos sesenta y seis,, bajo el 
el número trescientos cuarenta y ocho del 
tomo cuatrocientos cincuenta "del libro 
cincuenta y dos de Sociedades de Res- 
ponsabilidad Limitada, ceden Ja totali- 
dad de dichas cuotas a favor de '.as, 
otros comparecientes denominados "Ce- 
sionarios", quienes las adquieren . en la. 
siguiente forma: José Antonio Agüero,, 
siete cuotas; Manuel Junquera, veinti- 
nueve cuotas; Evcraisto Daporta, veinti- 
nueve cuotas; Florentino Nicolás Fern- 
nández, quince cuotas y "Alvarez, Meju- 
to y Compañía", seis cuotas. — Segunda; 
El importe total de la presente cesión 
de cuotas, asciende a la suma de dos 
millones doscientos setenta y nueve mil 
quinientos setenta pesos con cincuenta, 
moneda nacional de curso legal ,. pagade- 
ro por los Cesionarios a los Cadentes, en 
la siguiente forma: a) Setecientos ochen- 
ta y cuatro mil novecientos cuarenta y 
seis pesos con cuarenta en dinero efec- 
tivo y en este acto, sirviendo el presente 
de suficiente recibo; b) Pesos moneda 
nacional, ciento dieciocho mil doscientos 
ochenta, en chicó pagarés mensuales y 
consecutivos de pesos ' moneda nacional 
veintitrés mil seiscientos cincuenta y seis 
cada uno. sin int-rsses, con vencimiento 
el primero de ello*, el día primero d® 
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setiembre de mil novecientos sesenta y 
cinco; c> Pesas moneda nacioual mi mi- 
llón trescientos setenta y seis mil tres- 
cientos cuarenta y cuatro, con diez en 
treinta y dos (Continúa en el seilo na- 
cional de pesos dos, serie R número 
ciento noventa y dos mil doscientos cin- 
cuenta y tres - Viene del sello nacional 
de pesos das, Serie R número ciento 
ochEiita y cuatro mil setecientos cinco) 
pagares de pesos ¡nou. nac. cuarenta 
y dos mil cada uno y v,n último de pesos 
moneda nacional treinta y dos mil tres- 
cientos cuarenta y cuatro con diez, los 
que devengan el interés del doce por cien- 
to ¡w.ual a partir del quince de noviem- 
bre de mil novecientos sesenta y cinco, 
co', vencimiento bimestrales empezando 
a vencer el primero de ellos el día pri- 
mero de marzo de mil novecientos sesen- 
ta y seis; el interés ya ha sido adicionado 
a los pagarés. — De ios pagarés referidos 
en los incisos b) y o, serán deducidos 
- una deuda de' pesos moneda nacional dos- 
cientas quince mil doscientos sesenta y 
ocho con cincuenta, documentada en pa- 
garés por deuda anterior de ios Cedentes 
y en proporción a las cuotas cedidas por 
este acto y que los Cesionarios toman a 
su cargo. — Tercera: Todos los pagarés 
referidos en la cláusula anterior, son sus- 
criptos por la entidad "Pizzería Serafín, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada", 
repr_s:utada por tíos de ios socios ge- 
rentas designados en cesión anterior y en- 
tregados en este acto a los Cedentes. — 
Cuarta: Con motivo de la presente cesión 
de la entidad "Pijería Serafín, Sociedad 
cíe R:sponsabi.idatí Limitada",, queda 
constituida en la siguiente forma: "Alva- 
rez, M.-juto y Cbv", un mii ochenta y 
dos cuotas votes; Sjrgio Ncgusrol, ciento 
echo cuotas votos; Juan Alberto Badano, 
set.nta y des cuelas votes; José María 
López, setenta y des cuotas votes; Eva- 
risto Daporta, setenta y dos cuotas vo- 
tos; Manuel Junquera, setenta y dos cuo- 
tas votos; José Anteado Agüero, setenta 
y dos cuotas votos; Anastasio García 
Alonso, cincuenta y cuatro cuotas votos; 
José Luis Méndez Castvlar, treinta y seis 
cuotas votos; José López Rodríguez, 
treinta y seis cuotas votos; Victorino Car- 
bajo, treinta y s,;is cuotas votes; José 
López Pérez, treinta y seis cuotas votes; 
José Di Salvatore, treinta y seis cuotas 
votos; Aniceto Rodríguez Terrón, trein- 
ta y s.is cuotas vetos; José Gi!, treinta 
v seis cuotas votos; José Pérez Campos, 
treinta y seis cuctas votos: Rogelio Gcs- 
toso, treinta y seis cuctas votos; Ramón 
Ramiro Iglesias treinta y seis cuotas vo- 
tos, y Florentino Nicolás Fernández, 
treinta y seis cuotas votos. — Las men- 
cionadas cuotas votos son de un valor 
nominal de un mil pesos moneda nacio- 
nal de curso lega* cada una. — Quinta: 
Los Cedentes. que declaran no estar in- 
habilitados de disponer de sus bienes y 
que las cuotas votes que por este acto 
transfieren no se encuentran embaraga- 
das, colocan a los Cesionarios en el mis- 
mo lugar, grade y precación que con res- 
pecto a lo cedido tenían y le correspon- 
dían. — Sexta: La presente cesión de 
cuotas lo es con efecto retroactivo al 
día oiiince de judio de mil novecientos 
sesenta y cinco. Conformes las partes, 
se firma el presente en un solo ejemplar 
v a un solo efecto, en el lugar y fecha 
de su encabezamiento. — Entre líneas: 
"Primera". Vale. — Sobre raspado: "Ad- 
minisoradores", "cesión", '-anterior". Todo 
vale -- José A. García. — José A. Agüe- 
*-o — E Daporta. — Cándido Alvares 
González. — Encarnación V. de García. 
— Manuel Junquera. — F. N. Fernán- 
dez. — Ramón Mejuto. — E;L.: secreta- 
ría. Vale. 

Buenos Aires, 25 ele abril da 1966. — 
Tatiana Schifris, secretaria. 

S 7.520.— e. 12(5 N<? 12.594 V. 12|5|66 



ATOJA 
Sovleiíiul da Responsabilidad Limitada 

Por disposición del Señor Juez Na. 
cional de Primera Instancia en lo Co- 
mercial de Registro, doctor .lean Chris- 
tian Nissen, secretaria del autorizante, 
se hace saber por un. día el siguiente 
edicto: 

Testimonio: En la Ciudad de Buenos 
Aires, a los i (lias del mes Ce abril 
de l y 6 ¡"5 . entre los señores Mario Fascio, 
Adolfo Pasinetti y Aldo Borra, todos ita- 
liano 1 ', casados, mayores de edad y do- 
miciliados respectivamente en Alfonsi- 
na Storni 2525. Elflein 550 y Gorritti 
667, todos do José León Suárez, Pcia. 
do Buenos Aires, en calidad de únicos 
componentes do "AMIA, SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", 
inscripta en el Registro Público do Co- 
mercio de esta Capital con fecha 7 de 
Septiembre de 19G5, bajo el N» 2.4S0, 
al folio 177 del libro 52 de Sociedades 
de Responsabilidad Limitada y el señor 
Sergio Juan Carlos Borra, italiano, soL 
tero, mayor de edad, domiciliado en 
Gorritti 6 67, de José León Suárez, Pcia. 
de Buenos Aires, han convenido lo si- 
guiente: 1) El señor Mario Fascio ven- 
de y transfiere las ciento setenta cuo- 
tas de capital de Un mil pesos moneda 
nacional cada una al señor Sergio Juan 
Carlos Borra, por su valor nominal, o 
sean ciento setenta rnil pesos moneda 
nacional; el señor Adolfo Pasinetti, ven- 



de y transfiere íag ciento setenta cuo- 
tas de capital de Un mil pesos moneda 
nacional cada una, por su valor nomi- 
nal, en la siguiente proporción: Al se- 
ñor Aldo Borra, ochenta y cinco cuotas, 
o sean ochenta y cinco mil pesos mo- 
neda nacional, y al Señor Sergio JUan 
Carlos Borra ochenta y cinco cuotas, o 
sean ochenta y cinco mil pesos mone- 
da nacional. — 2) Los Sres. Aldo Bo- 
rra y Sergio JUan Carlos Borra, como 
únicos componentes de "A ti nía, Sociedad 
de Responsabilidad Limitada", han re- 
suelto trasladar el domicilio que tenía 
la sociedad en. Elflein 548, H,,. José 
León SUárcz a Gorritti 067, José León 
Suárez, Pcia. do Buenos Aires, ■ — En 
prueba de conformidad, Se firma el 
presento en el lugar y fecha susodicho. 
— Adolfo Pasinetti — ■ Mario Fascio — 
Borra Aldo. — B. Sergio. 

Buenos Aires, 21 de abril de 1965. ■ — 
Lucio R. MelSndez. secretario. 
5 2.320 e,12¡5 N' 12.636 V.:12:5|C6 

AUTOSEIiVICE RIOJA 
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada 

Por disposición del señor Juez Na- 
cional de Primera Instancia en lo Co- 
mercial de Registro, Doctor Jean Chris- 
tian Nissen, Secretaría del autorizante, 
so hace saber por Un día el siguiente 
edicto: 

Testimonio: En la Ciudad.de Bue- 
nos Aires, a loa i día3 del mes de 
abril do 19CC, entre los señores Gus- 
tavo Caramel, italiano, y Osear Jesús 
Amcijeiraa, argentino, emboa mayores 
de edad, casados y domiciliados res- 
pectivamente en Larrazábal 28S5 y Chi- 
china 3067, ambos de Capital Federal, 
i'n calidad de. únicos componentes de 
"AUTOSURVICE RIOJA, SOCIEDAD 
DK RESPONSABILIDAD LIMITADA", 
con domicilio en Rioja 1823, Capital 
Federal, inscripta en el Registro Públi- 
co de Comercio de esta Capital Fede- 
ral con fecha 4 de noviembre de 19 64 
bajo el número 3.191 al Folio 401 del 
libro 17 de Contratos de Sociedades de 
Responsabilidad limitada, y Alicia An- 
gélica Rodríguez de Caramel, argentina, 
casada, mayor do edad, domiciliada en 
Larrazábal 28S5, Capital Federal, lian 
convenido ¡o siguiente: 1) El señor Os- 
ear Jesús Arneijeiras cede y transfie- 
re a la señora Alicia Angélica Rodrí- 
guez de Caramel, las trescientas cuo- 
tas de capital de valor un mil pesos 
moneda nacional cada una por su va- 
lor nominal, o sea trescientos mil pé- 
sol moneda nacional, que tenía en "AU- 
toservice Rioja, Sociedad de Responsa- 
bilidad Limitada". — -2) El señor Os- 
ear Jesús Arneijeiras manifiesta que Se 
retira <le la sociedad, inclusive de la 
gerencia, no quedando sumas algunas 
pendientes de retiro y dando por el 
presente el más amplio recibo y carta 
de pago por las transferencias efectua- 
das. En prueba de conformidad se 
firma eí presento en ci lugar y fecha 
susodichos. — O. J. Arneijeiras. ■ — G. 
Caramel. — .Alicia A. Rodrigue?; Cara- 
mel. 

Buenos Aires, 21 de abril de 1D66. - — 
Lucio R. Meléndez, secretario. 
$ 2.000 e.l2|5 N<? 12.637 v.l2|5lliS 



BEKEIIMAM HERMANOS 
.Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez Na- 
cional de Primera Instancia en lo Co_ 
inercia! de Registro Dr. Jean Christian 
Nissen, Secretaria del autorizante, se ha 
ce saber por un día el siguiente edicto: 

Constitución de Sociedad': 'Bekerman 
Hermanos Sociedad de Responsabilidad 
Limitada. ■ — Escritura Número Ciento 
Cuarenta y Tres. — En la ciudad de La- 
nús, partido del mismo nombre, provin- 
cia de Buenos /Vires, República Argen- 
tina, a los diez días del mes de diciem- 
bre del año mil novecientos sesenta y 
cinco, ante mí, Alberto Coronel, Escri. 
baño Público titular del Registro núme- 
ro setenta y siete, comparecen los seño- 
res: don Samuel Isaías Bekerman, ar- 
gentino natui-alízado, nacido el cuatro 
do agosto de mil novecientos diez y nue. 
ve, con cédula de identidad de la Capi- 
tal Federal número dos millones cua- 
trocientos cuarenta y dos mil trescientos 
quince, casado en primeras nupcias con 
doña María Pacanowski, domiciliado en 
la ciudad de Buenos Aires, calle Am- 
per© número ochocientos treinta, tercer 
piso, departamento "C"; don Salomón 
Bekerman, argentino naturalizado, na. 
cido el primero de mayo de mil nove- 
cientos veintitrés, con cédula de identL 
dad de la Capital Federal número dos 
millonea treinta y ocho mil cuatrocien- 
tos ochenta y nueve, casado en primeras 
nupcias con doña Raquel Pacanowski, 
domiciliado en la ciudad de Buenos Ai- 
rea, calle Virasoro número mil cuatro- 
cientos cuarenta y tres; y don Israel Be_ 
kerman, argentino, soltero, nacido el 
trece de. febrero de mil novecientos trein- 
ta y dos, con cédula de identidad óe la 
Capital Federal número tres millones 
noventa y tres mii seiscientos noventa y 
nueve, domiciliado en la ciudad de Bue. 
nos Aires, calle Acevedo Tíúnicro dos 



cientos cuarenta y dos; todos comercian, 
tes, hijos de don Zysma Joel Bekerman 
y de doña Ester Altman, accidcntalmen. 
te en ésta, hábiles, de mi conocimiento, 
doy fe, corno de que formalizan por es- 
te acto el siguiente contrato de socio, 
dad: Primero: Los señores don Samuel 
Isaías Bekerman, don Salomón Beker- 
man y don Israel Bekerman constitu- 
yen en la fecha una sociedad de respon- 
sabilidad limitada que tiene por objeto 
la, industrialización y comercialización 
de prendas de vestir. Mediando acuer. 
do unánime de los socios, se podrá am- 
pliar el objeto social, pudiendo en con- 
secuencia la sociedad dedicarse a cuel- 
quicr rama de la industria y el comer- 
cio. — Segundo: La sociedad girará des- 
de la fecha bajo la razón social de 'BE- 
KERMAN HERMANOS, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA", y se 
constituye por el plazo de Veinte Años 
a contar desde el día primero de octu- 
bre de este año, fecha de iniciación de 
las actividades industriales y comercia- 
lea, y en consecuencia, I03 otorgantes de 
la presente aprueban y ratifican todos 
los actos formalizados desde entonces a 
nombre de la sociedad. ■ — ■ Tercero: La 
sociedad constituye su domicilio legal 
en la ciudad de ÍSuenos Airea, avenida 
Juan B. Justo número cuatro mil cua- 
trocientos cincuenta y cinco, asiento 
principal de sus actividades. ■ — Cuarto: 
El capital social lo constituye la suma 
do Dos Millones Cien Mil Pesos Moneda 
Nacional, dividido en dos mil cien cuo- 
tas de un mil pesos nacionales cada una, 
que han suscripto e integrado en su to- 
talidad los socios, por iguales partes, o 
sea setecientas cuotas cada uno. — • Di- 
cho capital está formado por un ac- 
tivo, consistente en maquinarias, insta- 
laciones, muebles, titiles, mercaderías, 
materia prima, etcétera, que asciende a 
la suma de tres millones trescientos se- 
senta y nueve mil ciento seis pesos na. 
cionales, y por un pasivo, determinado 
por cuentas y obligaciones a pagar, que 
asciendo a la suma de un millón dos- 
cientos sesenta y nueve mil ciento seis 
pesos nacionales; todo ello conforme al 
inventario y balance general forma- 
lizado al día primero del corriente mes, 
que debidamente firmado por los so- 
cios se incorpora a esta escritura ma- 
triz como parte integrante de este con- 
trato, habiéndose asignado a los bie- 
nes que constituyen el capital social, 
valores actualizados al día del inven- 
tario, estimados do común acuerdo por 
ios socios. — Quinto: La sociedad se- 
rá administrada conjuntamente por dos 
cualesquiera de los socios, quienes, en 
tal forma, tendrán el uso de la firma 
social adoptada, para todas las opera- 
ciones sociales con la única limitación 
de no comprometerla en operaciones 
rjenas al giro de su comercio e indus- 
tria en prestaciones a título gratuito 
ni en garantía de terceros, comprendien- 
do el mandato para administrar, ade- 
más de los negocios que forman el ob- 
jeto social, los siguientes: a) Adquirir 
toda clase de materias primas y pro- 
ductos elaborados o no; adquirir por 
compra permuta, dación en pago, pres- 
cripción o cualquier otro título oneroso 
o gratuito el dominio, condominio o la 
nuda propiedad de toda clase de bienes 
inmuebles, muebles y semovientes, fon- 
dos de comercio, créditos, títulos accio- 
nes, derechos en -general y cualquier 
otro bien, y enajenarlos, cederlos cau- 
cionarlos a título oneroso o gratuito, 
gravándolos con derechos reales y per- 
mutarlos; b) Otorgar, aceptar y ad- 
quirir toda claso do derechos reales so- 
bre muebles, inmuebles, incluso pren- 
das con registro y con garantía flotante 
o fija, a cuyo efecto podrán solicitar la 
inscripción de la sociedad en e l Regí, > ro 
de Acreedores Prendarios; c) Col ^ at ;" 
depósitos de dinero o de cualqu.ei clase 
d¿ papeles o títulos de _ crédito en 
Bancos o en otras instituciones públi- 
cas, privadas o mixtas, y extraerlos 
d) Emitir y|o endosar cheques tomar 
vio dar dinero prestado a intcrts _ae 
Bancos oficiales o privados, comercia- 
les o de particulares, aun en descu- 
bierto, v estén o no avalados con ga- 
rantías "personales o reales de cualquier 
índole; e) Operar con todos los Ban- 
cos particulares, oficiales o mixtos de 
esta o de otras plazas, del país o del 
extranjero y sus sucursales o agenc as, 
especialmente con el Banco de la Na- 
ción Argentina, Banco Hipotecario Na- 
cional, Banco Central de la República 
Argentina, Banco Industrial de la Re- 
pública Argentina, Banco, de la Pro- 
vincia de Buenos Aires, Banco do la 
Municipalidad de la Ciudad de Bue- 
nos Aires y con cualquier otro creado 
o a crearse; f) Comparecer en juic'o 
ante los Tribunales de cualquier fuero 
o jurisdicción, como actora, querellan- 
te, querellada, demandada, tercer'.sta o 
en cualquier otro carácter procesal, y 
presentarse y actuar por sí o por apo- 
derados generales o especiales ante 
cualquier entidad nacional, provincial 
o municipal, centralizada o autárqulea, 



asistenta o a crearse y especialmente 
ante cualquier Ministerio, cada una de> 
las oficinas de éstos y cualquier otra, 
entidad; g) Solicitar el registro de 
mareas de comercio, de denominaciones 
comerciales y de patentes de inven- 
ción; adquirir derechos de esas mar- 
cas, patentes o denominaciones y 
transferirlos; aceptar o conceder el 
ejercicio parcial do estos derechos, en- 
forma gratuita u onerosa, pactando e£ 
cobro o pago de regalías u otra for- 
ma cualquiera de remuneración; h)¡ 
Celebrar toda clase do contratos, in- 
clusive de arrendamiento por más- de 
seis años; i) Comprometer en arbi- 
tros o amigables componedores, con la» 
más amplias facultades, y transar ea 
cuestiones judiciales; j) Otorgar y fir- 
mar toda clase de instrumentos públi- 
cos y privados, nombrar gerentes y 
crear los cargos que juzguen conve- 
nientes; k) Conferir poderes especia- 
les y generales y revocarlos, ya sea ea, 
favor de gerentes, subgerentes, apodera- 
dos, agentes, etcétera, y convenir su 
remuneración y condiciones' y declarar 
rescindidos en cualquier momento lo® 
mandatos que se hubieren conferido & 
sus miembros o a extraños; 1) Suscri- 
bir o comprar y vender cuotas de ca- 
pital y acciones de otras sociedades; 
liquidar sociedades, adquirir su activo 
y pasivo, formar sociedades por cuen- 
ta propia o de terceros, incluyendo so* 
ciedadea accidentales, o tomar partici- 
pación en sociedades ya formadas. La 
enumeración que antecede es mera- 
mente enunciativa, entendiéndose que 
podrán realizar asimismo todos los ac- 
tos y conti-atos que requiera el ciim. 
phmiento del objeto social y 1 03 enu- 
merados en ¡os artículos setecientos 
ochenta y dos y mil ochocientos ochen- 
ta y uno del Código Civil y seiscien- 
tos ocho del Código de Comercio, que 
en sus partes pertinentes so dan por 
reproducidos. — Sexto: Anualmente, 
en el mes de julio, se practicará un 
balance general del giro social y d© 
las utilidades realizadas y líquidas d» 
cada ejercicio, se destinará el canee, 
por ciento para formar el fondo de re. 
serva legal, hasta alcanzar este fondo 
el diez por ciento del capital y el res- 
to será distribuido entre* ios socios en 
la proporción de sus aportes. Pin igual 
proporción serán distribuidas las per. 
didas, si las hubiere. — Séptimo: Los 
socios no podrán realizar operaciones 
por cuenta propia de las que forman el 
objeto social, ni asumir la representa, 
ción de ot?a persona o entidad qua 
ejerza el mismo comercio o industria 
y deberán consagrar a la sociedad to- 
do el tiempo, actividad e inteligencia 
que ella exija, prestándose recíproca 
cooperación en sus respectivas funcio- 
nes. — Octavo: Los socios podrán 
disponer mensualmente para sus gas- 
tos personales de las sumas que de 
común acuerdo se fijarán periódica- 
mente, la 3 que se imputarán a I a cuen- 
ta de gastos generales. — Noveno; 
Transcurrido un año de vigencia deí 
presento contrato, cualquiera de los 
socios podrá retirarse do la sociedad, 
debiendo comunicar tal decisión a los 
otros socios con una antelación no in- 
ferior a sola meses. De no me liar 
unánime acuerdo acerca de las condi- 
ciones, en que se efectuará el retiro, 
se procederá a la disolución de la so- 
ciedad, previa liquidación de ia misma, 
— Décimo: Los socios no podrán 
transferir sus cuotas sociales, salvo el 
acuerdo expreso y por escrito formu- 
lado por los restantes socios. — Undé- 
cimo: La sociedad no se disuelve pop 
muerte, interdicción o quiebra de al- 
guno de los socios. En caso de fa- 
llecimiento o incapacidad legal, los so- 
cios restantes podrán optar: a) por 
disolver la sociedad; b) por incorporar 
a ¡os herederos o sucesores del socio 
fallecido o incapacitado, debiendo asu- 
mir uno de ellos la representación le- 
gal de los demás o, c) por pagar a 
los sucesores el haber que le s corres- 
pondiere, tomándose como base los va- 
lores al día de fallecimiento o decla- 
ración de incapacidad, pago que se de- 
berá formalizar en el plazo de sei 3 me- 
ses, en seis cuotas mensures, iguales 
J consecutivas, que no redituarán in- 
terés. ■ — Décimo segundo: Cunlquiee 
cuestión que se suscitare entro los so- 
cios durante la existencia do la socie- 
dad, o al tiempo de disolverse, liqui- 
darse o dividirse el caudal común, se- 
rá dirimida sin forma de juicio por 
un tribunal arbitrador compuesto de 
tres personas nombradas una por cada' 
parte divergente dentro del plazo má- 
ximo de diez días de producido eí 
conflicto, y la tercera por los árbi'i-o» 
designados, cuyo fallo será inapolab'o,- 
En su testimonio y leída que les es, los 
comparecientes se ratifican en su con- 
tenido y la firman por ante mí. mi» 
doy fe. — «. Bekerman — S. Be- 
kerman. — Israel Bekerman. — ■ AntO 
mí: A. Coronel. — Sello: Alberto Co- 
.ronel, escribano. — Concuerda con sit 
escritura matriz que ccre " 'os fe- 
ries setecientos noventa y seis n! ocho- 
cientos del Ilegistro a mí «argo, doy fe» 
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t,a presente os i:¡w escritura de eor.s- 
t¡un:...,ii de sociedad por ¡a simia de dos 
judiones eJ-.n i -. i : l pesos moneda na- 
cional. -- Para, la socielad ''Bexev- 
man .ileriunnos, Sociedad de l.e iaonsa'.i- 
lidad Limitada", expido este primer 
¡tcsui. ionio oa fotocopia, extendido en 
«jico lajas repuestas coa las estampi- 
llas iiular.ak's üe tres pesos )iio:)a'U 
nacional cada, una, nu.ne.aias corre - 
ialívamente do la número un n.ill.n 
circo setenta y odio mil doseien.oi 
seseiua y dos, a la número un millón 
cicuio ¿c- tenia y ocho mil OVoseie.uos 
sesenta y sois, serie prinnrii, con más 
tí presente sedo notarial, serie II, que 
¡sello y tirano en el lugar y i'erha de 

su i'.oif. iiuianio. ,-\. Coronel. — 

Sello: Alberto Coronel, escriban i" , - — 
"'La ¡Irma, y el sello uuo_ aníceden se 
iloeaJizaa cti el valor de legalización 
N- o-S.) . (li'i; ,,yue se agregn. — Lomas 
.de üaniora, 27 lie diciembre de 1965. 
El Colegio de Escribanos de la Pro- 
vincia dé tíñenos Aires, .Hepública Ar- 
gentina, en virtud de la fa ul a t c¡u3 
le confiere la. Ley número o. 191 (ar- 
ticulo DO, inc. p) Icgalka la firma y 
tí sello del escribano D. Alberto Coro- 
nel, obrante en el documento que lleva 
el timbro fiscal K-' 3. IOS. 022. — Lomas 
■tic Zamora, 27 do diciembre de 1985. — 
Gnrdcrmo V, Pcreyra . Sello: Guiller- 
mo V. Pereyra, tesorero''. — Entre 
Unías: y nueve. Sobre raspado: distri- 
buidas, ciento. Todo vale. Sobre ras- 
pado: cuotas, cuotas. También vale. 

Buenos Aires, 22 de abi'il de 106(1. - 

Lucio 11. Meléndez, secretario. 
$ as. 20(i. — c.1.2'5 US"? 12.655 v.1.2,5:66 



AiSLA-ClONES 
Sociedad de íiesponsnbiiidad Limitada 
Por disposición del señor Juez Nacio- 
nal de Primera Instancia en lo Comer- 
cial ue llesis.ro, doctor Jean Christian 
Kisseii, secretaría de la autorizante, in- 
terina). ¡ente se hace saber por un día 
ííi siguiente edicto: 

ünírc los señores don Rogelio Osear 
ISiorsa, argentino, casado con cédula de 
idenlioad de la Policía Pederá!, número 
un mdión novecientos mil setecientos 
ochenta y uno, domiciliado en la calle 
3J.umix.n-io Primo número mil trescien- 
tos noventa y uno; don Agustín Jiménez, 
aras ntino naturalizado, casado, con cé- 
dula de identidad, de la. Policía de la 
¡Provincia de Buenos Aires, número un 
millón ciento tremía y un mil quinien- 
tos cincuenta, y cuatro, domiciliado en la 
calle Cangallo número seiscientos ochen- 
ta y tres, piso octavo; don Eduardo Pe- 
dro Muñoz, argentino, soltero, con cé~ 
tiula de identidad de la Policía de la 
Provincia, de Buenos Aires, número dos 
millonea quinientos veinte y ocho mil 
setecientos setenta y uno, domiciliado en 
3a calle Fernández de Bnciso número 
tres mil novecientos veinte y nueve, de- 
partamento B, primer piso: don Fran- 
cisco Crespo, argentino, casado, con cé- 
dula, de identidad de la Policía Federal, 
número dos millones doscientos cincuen- 
ta v cinco mil once, domiciliado en la 
calie Galicia número mil trescientos 
\¿.io.e y cinco, departamento B, y don 
Kobo Nielsen, dinamarqués, casado, _con 
cédula de identidad de la Policía Fede- 
ral número quinientos cuarenta y dos 
mil seiscientos cincuenta y nueve, domi- 
ciliado en la calle Córdoba número sete- 
cientos cuarenta y cuatro, todos mayo- 
res de edad, y hábiles para contratar, se 
conviene en constituir una sociedad que 
se regirá por Jas disposiciones de la ley 
once mil .seiscientos cuarenta y cinco y 
estará sometida s, las siguientes cláusu- 
las: — Primero; Bajo el nombre de 
"AISLACIONKíS SOCIEDAD DE RES- 
PONSABILIDAD LIMITADA - ', se cons- 
tituye una sociedad de responsabilidad 
limitada que tendrá su domicilio en la 
calle Córdoba número setecientos cua- 
renta y cuatro, departamento M, primer 
piso, de la Capital Federal, pudiendo es- 
tablecer sucursales, agencias y;o repre- 
sentaciones en la Capital Federal, inte- 
rior y exterior del país. — Segundo: La 
sociedad tendrá Tina duración de veinte 
años a partir del primero de enero del 
corriente año, a cuya fecha se retrotraen 
los electos del presente contrato. — Ter- 
cero: La sociedad tendrá por objeto rea- 
lizar por cuenta propia o de terceros o 
asociada a terceros en cualquier parte 
«le la República o en el extranjero, las' 
siguientes operaciones: a) Industriales; 
mediante la elaboración de materiales 
aislantes o elementos de aplicación de 
los mismos y cualesquiera otras activi- 
dades industriales; b) Comerciales; para 
3a compra, venta o negociación de mer- 
caderías en general, representaciones, co- 
misiones y consignaciones; c) Operacio- 
nes de exportación y de importación; 
d); Financieras: por el aporte de capi- 
tales a comercios, industrias o explota- 
ciones constituidas o a constituirse, en 
siegocios realizados o en vías de reali- 
zación; por préstamos de dinero con o 
BÍn garantía y¡o con la constitución y 
transferencias de derechos reales; pol- 
la compra venta de títulos públicos, ac- 
ciones, papeles de comercio, créditos y 
otros valores mobiliarios, por la celebra- 
ción de contratos de sociedad con per- 
sonas de existencia vlrib'es o jurídicas 
participando como socio industrial, co- 
manditario, euoiisía o accionista : v en 



general por la combinación de intereses 
con otras personas, compañías, empre- 
sas o sociedades; e) Inmobiliarias; me- 
diante la adquisición, venta permuta, 
explotación, arrendamiento, usufructo, 
administración y construcción en sene- 
ral de inmuebles urbanos, por cuenta 
propia o de terceros, obras públicas, edi- 
ficios para, vivienda o industriales y en 
generai, la venta por cualquier régimen 
incluso las operaciones de la ley núme- 
ro trece mil quinientos doce de Propie- 
dad Horizontal y I) Finalmente realizar 
cuantos más actos lícitos, los socios vie- 
ren convenir a los intereses sociales, sin 
restricción alguna. — Cuarto: El capital 
tres millones de pesos 
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socios en los si- 



social será d 
moneda, nación 
en tres mil cu 
una, suscripta 



por 



guíenles proporciones: clon Agustín Jimé- 
nez, mii cuotas de un mil pesos cada una 
o sea la suma de un millón de pesos 
moneda nacional; Rogelio Osear Elorza, 
quinientas cuotas de un mil pesos o sea, 
la suma de quinientos mil pesos mone- 
da nacional; Eduardo Pedro Muñón, 
quinientas cuotas do un mil pesos o sea 
la suma, de quinientos mil pesos mone- 
da nacional; Francisco Crespo, quinien- 
tas cuotas de un mil pesos o sea la su- 
ma de quinientos mil pesos moneda na- 
cional; Ebbe Nielsen, quinientas cuotas 
de un mil pesos o sea, la, suma de qui- 
nientos mil pesos moneda, nacional. El 
capital se halla aportado íntegramente en 
muebles, útiles, maquinas y demás ele- 
mentos que más ampliamente so rela- 
cionan en el respectivo balance e inven- 
tario confeccionado para tal efecto. . — 
Quinto: La dirección, y administración 
do la sociedad estará, a cargo de los 
cinco socios. Todas las resoluciones de- 
berán, ser adoptadas por simple mayo- 
ría y firmadas por los socios, en el li- 
bro de actas respectivo. — Sexto: El uso 
de la firma social estará, a cargo de don 
Rogelio Osear Elorza y Agustín Jiménez, 
que deberán actuar conjuntamente y 
quienes usarán sus firmas precedidas 
del aditamento o leyenda "Aislaciones 
Sociedad de Responsabilidad Limitarla" 
y comprende, entre otras cosas, las si- 
guientes atribuciones; a) Firmar letras, 
pagarés y demás documentos, comercia- 
les, así como avalarlos; b) realizar toda 
clase de operaciones bancarias en cual- 
quier banco ele esta plaza, o de cualquier 
punto do la República, oficiales o pri- 
vados y en especial con el Banco Cen- 
tral do ¡a República Argentina, Banco 
de la Provincia de Buenos Aires, Banco 
de la Nación Argentina, Hipotecario Na- 
cional, Industrial de la República Ar- 
gentina y cualesquiera otros, sus casas 
centrales, sucursales y¡o agencias, ope- 
rando en cuenta corriente o a crédito; 
c) retirar toda clase de depósitos, como 
cualquier suma, valores, acciones o títu- 
los de cualquier clase que se depositen 
a la orden o a nombre de la sociedad; d) 
solicitar préstamos a los bancos particu- 
lares, fijando plazos y condiciones de 
pago; o) renovar toda clase de documen- 
tos, hacer novaciones que extingan obli- 
gaciones; f) transigir, comprometer en 
arbitros; g) celebrar contratos de prendas, 
incluidas agrarias; h) Comprar y ven- 
der inmuebles; constituir y cancelar 
hipotecas, firmar en nombre y repre- 
sentación de la Sociedad, las respec- 
tivas escrituras, ya sean traslativas de 
dominio, de constitución o de cance- 
lación de hipotecas, sin más requisito 
que la presentación del testimonio de 
este contrato al escribano de Registro 
que corresponda y haber liberaciones 
total o parcial de los bienes afectados; 
j) Comprar y vender; k) Cobrar y per- 
cibir; 1) Cobrar pólizas en casos de 
siniestros; rn) Designar y remover per- 
sonal fijando su remuneración; ¡i) To- 
mar o dar en arrendamiento inmuebles 
o muebles, fijando plazos, condiciones 
y precios; I) Conferir Poderes Gene- 
ral y Especiales; o) Firmar y rescin- 
dir convenios. — Las enunciaciones 
precedentes son enunciativas y no li- 
mitativas pudiendo los socios realizar 
todos los actos de administración y 
de disposición que fuere necesarios, 
incluso los preceptuados en el artículo 
mil ochocientos ochenta y uno del Có- 
digo Civil con excepción de los incisos 
quinto y sexto, por inaplicables, los 
que se dan aquí por reproducidos y 
podrán delegarse total o parcialmente. 
Les queda absolutamente prohibido a 
los socios usar o comprometer la fir- 
».a social en fianzas, avales o garan- 
tías a terceros como cualquier otro 
acto, que siendo ajeno & los negoeios 
o intereses sociales, puedan compro- 
meter directa o indirectamente a la 
sociedad. — Séptimo: Cualquiera de 
los socios, por sñ podrá endosar do- 
cumentos para depositarlos a la orden 
de la sociedad, efectuar toda clase de 
depósitos de dinero, títulos o valores 
a favor de la sociedad y protestar 
documentos comerciales en nombre 
de la misma, podrá actuar en nombre 
y representación de la sociedad ante 
los Tribunales de cualquier fuero y ju- 
risdicción, ante todas las autoridades 
administrativas, ya sean nacionales, 
provinciales y|o municipales, oficinas 
ministeriales, entidades autárquicas, et- 
cétera, podiendo peticionar, demandar, 
contestar demandas, reconvenir, oponer 



, y contestar demandas, reconvenir, opo- 
ner y contestar excepciones, ofrecer 
pruebas, absolver posiciones en nom- 
bre y representación de la sociedad, 
interponer y desistir de toda clase de 
recursos, transar; y en general realizar 
todos los actos que sean necesarios 
p.ara, el buen desempeño de la repre- 
sentación de la sociedad. — Octava: 
Sin perjuicio de los Balances Parciales 
de comprobación que los socios iiodrán 
requerir, el día treinta do junio de 
cada año deberá practicar un Inven- 
tario y Balance General. Las utilidades 
líquidas y realizadas de cada ejercicio, 
previa deducción del cinco por ciento 
para formar el fondo de reserva legal, 
serán acreditados a los socios en igua- 
les proporciones. Los socios podrán 
convenir entre ellos la forma de dis- 
poner de dichas utilidades, teniendo en 
cuenta la situación económica finan- 
ciera de la sociedad. Las pérdidas, si 
las hubiere, serán soportadas por cada 
socio en la misma proporción que las 
utilidades que serán imputadas prime- 
ramente al fondo de reserva legal y 
extinguido éste, serán soportadas por 
el capital, — • Noveno: Para el caso 
de disolución anticipada o por venci- 
miento del. contrato, la misma será 
llevada a, cabo por los socios en forma 
conjunta, firmando todos los actos que 
de ella se deriven con el aditamento 
"en liquidación". — Décimo: La so- 
ciedad no se disolverá por muerte, in- 
capacidad, interdicción o quiebra de 
alguno de los socios, ni por remoción 
del Administrador o Administradores 
designados en este contrato o poste- 
riormente, — Los sucesores o repre- 
sentantes del socio premuerto o inca- 
pacitado, podrán optar: a) Por el re- 
embolso del haber que le correspon- 
diera al mismo en la sociedad; b) Por 
incorporarse a la sociedad a los here- 
deros del socio premuerto o represen- 
tantes del incapacitado, previa acepta- 
ción del resto de los socios, debiendo 
unificar al efecto representación, den- 
tro de los treinta días, y c) l'or vender 
a alguno o algunos de los socios las 
cuotas del socio premuerto o incapa- 
citado, o permitir que terceros extraños' 
adquieran dichas cuotas con la confor- 
midad de los demás socios, conforme 
a este contrato o la ley. — Para el 
supuesto do optar por el reembolso del 
haber social del socio incapacitado o 
premuerto, se practicará, un balance 
general e inventario con actualización 
de los valores a la fecha del falleci- 
miento o incapacidad y les será, abo- 
nada a los derecho habientes, en la 
siguiente forma; un veinticinco por 
ciento, dentro de los noventa días del 
fallecimiento o incapacidad declarada 
y la, suma restante en cuatro cuotas 
semestrales a contar del pago anterior, 
con el interés ban cario de plaza. — - Un- 
décimo: En todo lo que no está pre- 
visto en este contrato se aplicará lo 
dispuesto por la Ley 11.645 y subsi- 
diariamente las disposiciones de los 
Códigos de Comercio y Civil. Cualquier 
duda, cuestión o divergencia que se 
suscitare entre los socios, ya sea du- 
rante la vigencia de la sociedad, así 
como durante su disolución y liquida- 
ción, será dirimida por arbitros arbi- 
tradores, nombrados uno por cada par- 
te, con facultad para nombrar un ter- 
cero tara el caso de discordia y su 
fallo será inapelable. Bajo las cláusu- 
las que anteceden, dejan constituida 
la Sociedad obligándose al fiel cum- 
plimiento de sus disposiciones, ratifi- 
cándose de su contenido y firmando 
de conformidad en la ciudad de Bue- 
nos Aires, a los quince días de marzo 
de mil novecientos sesenta y .seis. — 
g|r. : hacer — • requerir aditamento ■ — 
posteriormente — nombrar. Vale. — - 
Elorza. — A. Jiménez. — B. P. Mu- 
ñoz. — F. Crespo. — Nielsen. - — En 
mi carácter de Escribano adscripto al 
Registro de Contratos N» 136 de la 
Capital Federal, Certifico que las fir- 
mas que anteceden han sido puestas 
en mi presencia y pertenecen a los 
señores Rogelio Osear Elorza, Agustín 
Jiménez, Eduardo Pedro Muñoz, Fran- 
cisco Crespo y Ebbe Nielsen, las cua- 
les son personas de mi conocimiento. 
— A pedido de la Sociedad interesada 
expido la presente certificación, para 
ser presentada ante el. Juzgado Na- 
cional de Primera Instancia en lo Co- 
mercial de Registro, en la ciudad de 
Buenos Aires, a los quince días de 
marzo de mil novecientos sesenta y 
seis. - — Rogelio Osear Elorza. — Agus- 
tín Jiménez. — Eduardo Pedro Mu- 
ñoz. — Francisco Crespo. ■ — ■ Ebbe 
Nielsen. — Slraspado: Adoptadas, Vale. 
Buenos Aires, abril 1» de 1966. -— 
Tatiana Schifris, secretaria. 

$ 13.280 e.l2]5 N» 12.664 V.12|5|66 



chea con fecha 17 de marzo de 1966, la 
sociedad "I.NVERSiONüS FINANCIE- 
RAS Y MANDATOS INF1NA, SOCIE- 
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA- 
DA" ha aumentado su capital social mo- 
dificando por lo tanto la cláusula ter- 
cera del contrato social la que para lo 
sucesivo regirá en la siguiente forma: 
Tercera: El capital social que era de 
doscientos cuarenta mil pesos, queda 
ahora elevado a un millón de pesos mo- 
neda nacional, dividido en diez mil cuo- 
tas de cien pesos cada una, que corres- 
ponden a los socios en la siguiente pro- 
porción: seiscientos sesenta y seis mil 
setecientos pesos o sean seis mil seis- 
cientas sesenta y siete cuotas, al señor 
Pedro L3vy y trescientos treinta y tres 
mil trescientos pesos o sean tres mil ires- 
cientas treinta y tres cuotas al señor San- 
tiago Simón IjCvv. Este capital se en- 
cuentra totalmente integrado como re- 
sulta del respectivo balance general. - — 
Sobre raspado: mil cuotas, vale. — Bue- 
nos Aires, abril 25 de 1966. — Lucio 11. 
Meléndez, secretario. 
$ 1.400 c. 12¡5 N° 12.678 v. 12)516!; 



INVERSIONES FINANCIERAS 
Y MANDATOS INFINA 
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada 
Por disposición del señor Juez Nacio- 
nal de Primera Instancia en lo Comer- 
cial de Registro Dr. Jean Christian Ni- 
ssen, Secretaría del autorizante, .■>,- hace 
saber por un día que por escritura otor- 
gada ante el Escribano Jorge Garaicoe- 



TRES RÍOS 
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada 

Por disposición del señor Juez Nacio- 
nal de Primera Instancia en lo Comer- 
cial de Registro, doctor Jean Christian 
Nissen, Secretaría del autorizante, se ha- 
ce saber jpor un día que por escritura, 
! otorgada ante el Escribano de la ciudad 
de Lanús, Provincia de Buenos Aires, 
don Mauricio Yedlin, con fecha 2 2 -1j 
marzo de 1966, los integrantes de la So- 
ciedad Que gira en esta, ciudad de Bue- 
nos Aires, bajo la razón de "TRES 
RÍOS" SOCIEDAD DE RESPONSABI- 
LIDAD LIMITADA", prorrogaron el tér- 
mino de duración de dicha sociedad por 
dos años, a contar desde el 2 de abril de 
19CG, — Buenos Aires, 2 6 de abril do 
19GG. — Lucio R. Meléndez, secretario. 

$ 720 e. I2|5 N<? 12.676 v. 12Í5Í66 

N O K T E 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez Nacio- 
nal de Ira. Instancia en lo Comercial de 
Registro, doctor Jean Christian Nissen, 
Secretaría dsl autorizante, se hace saber 
por un día el siguiente edicto: 

Testimonio: Contrato de Sociedad: En- 
tre los señores Antonino Peñaranda, 
Amador Valledor, Manuel Vázquez Gar- 
cía, José Antonio Pernas, Remigio Piñei- 
ro, Jesús López, Pedro Esteban Quintana, 
Cándido Arceredillo, Gonzalo Redondo 
García, españoles, casados; Nélida Mag- 
dalena Viqueira, Antonio Cabo, argenti- 
nos, solteros; Héctor José Viqueira, Anto- 
nio Manuel Pavón, Américo Roberto Gor- 
dillo, argentinos, casados, y Sscundido 
Pumarega, argentino naturalizado, casa- 
do, siendo todos los firmantes mayores de 
edad y hábiles para este acto convienen 
en celebrar el presente contrato de socie- 
dad de responsabilidad limitada, ajusta- 
do a las disposiciones de la Ley número 
once mil seiscientos cuarenta y cinco y 
de las siguientes cláusulas: Primera: Con 
retroactividad al día quince ds noviembre 
de mil novecientos sesenta y cinco se 
constituye una sociedad de responsabili- 
dad limitada que girará en plaza bajo el 
rubro "NORTE", SOCIEDAD DE RES- 
PONSABILIDAD LIMITADA y tendrá 
por objeto fundamental la explotación 
del negocio de casa de lunch, despacho 
de bebidas alcohólicas y venta de he- 
lados ubicado en esta Ciudad, Avenida 
del Libertador número tres mil ciento 
noventa y seis al tres mil doscientos es- 
quina a la de República de la India, 
sede de las operaciones y domicilio legal 
de la sociedad, pudiendo ampliar ios ru- 
bros de explotación, modificarlos, esta- 
blecer nuevos domicilios; formar parte de 
sociedades que hagan al mismo ob.jato y 
dedicarse en suma, a cualquier actividad, 
comercial lícita siempre que ello conven- 
ga a los intereses sociales y se apruebe 
por mayoría de votos de capital. — Se- 
gunda: El capital social se fija en la 
cantidad de pesos siete millones quinien- 
tos mil moneda nacional ($ 7.500.000.0(1 
m/n.), dividido en setenta y cinco mil 
cuotas capital de un valor nominal de- 
pesos cien m/n. cada una, y el que es 
aportado por los socios de la siguiente 
manera: José Antonio Pernas y Remigio 
Piñeiro: nueve mil trescientas setenta y 
cinco (9.375) cuotas cada uno, o sea pe- 
sos novecientos treinta y siete mil qui- 
nientos ($ 937.500.00 m/n.) cada uno? 
Antonino Peñaranda, Amador Valledor, 
Manuel Vázquez García, Cándido Arce- 
redillo y Gonzalo Redondo García: ssis 
mil doscientos cincuenta (6.250) o sea 
pesos: seiscientos veinticinco mil moneda 
nacional ($ 625.000.00 m/n.) cada uno; 
Nélida Magdalena Viqueira, Antonio Ca- 
bo, Héctor José Viqueira, Jesús López* 
Pedro Esteban Quintana, Secundmo Pu- 
marega, Antonio Manuel Pavón y Amé- 
rico Roberto Gordillo: tres mil ciento 
veinticinco (3.125) cuotas cada uno, o sea 
pesos trescientos doce mil quinientos mo- 
neda nacional ($ 312.500.00 m/n.) cada 
uno. — Dicho capital es resultante del 
balance que se acompaña, y se halla in- 
tegrado en su totalidad. — Tercera: Esta 
sociedad se constituye por un plazo de 
veinte años a contar del día quince de 
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noviembre de mil novecientos sesenta y 
cinco, fecha de iniciación de actividades, 
pudiendo prorrogarse al vencimiento del 
plazo establecido, o disolverse anticipa- 
damente al vencimiento del mismo, si asi 
Ir, resolvieran los socios por mayoría de 
votos- de capital. — Cuarta: La Adminis- 
tración y Gerencia de la sociedad estaran 
a car ( 'o de uno o más Gerentes, socios o 
no de la firma. — En este acto quedan 
designados en calidad de Gerentes, los 
añores José Antonio Pernas, Remigio 
Piñeiro y Antonio Cabo, quienes obliga- 
rán a la sociedad con la firma conjunta 
de dos cualesquiera de los nombrados, a 
continuación del rubro "Norte" S. R. L., 
con ia única limitación " de no emplear 
ni comprometer la firma social, en ope- 
raciones o actos ajenos al giro social y 
especialmente en fianzas y/o garantías 
de terceros. — Quinta: La sociedad, con 
la firma de dos de los gerentes desig- 
nados podrá: a) operar con toda clase 
de bancos particulares o nacionales, pu- 
liendo hacer manifestaciones de bienes, 
solicitar préstamos, descuentos de docu- 
mentos; efectuar depósitos en cuentas 
bes o a plazo rijo, retirarlos; íir- 
;ras, vales, pagarés, cheques sim- 
onizados; endosarlos, cobrarlos y 
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c) ser representada por eualquie- 
io.3 gerentes ante las reparticiones 
ales, provinciales o municipales que 
necesario, incluso la Dirección Ge- 
Impositiva, Municipalidad de la 
i de Buenos Aires, Ministerio de 
Trábalo y Seguridad Social, etc.; d) sus- 
cribir "todo tipo de contratos y/o docu- 
mentes inherentes a! objeto social y que 
llagan al libre desenvolvimiento del man- 
dato que se le ha otorgado a la gerencia; 
el se entiende que la presente cláusula 
es meramente enunciativa y no limitati- 
va de la capacidad jurídica de la socie- 
dad — Sexta: Anualmente eí dia treinta 
de noviembre de cada año, se practica- 
rá mi balance general de les bienes de 
la soledad con su correspondiente cua- 
dro demostrativo de pérdidas y ganan- 
cias, donde quedarán establecidos los 
beneficios o quebrantos, los que serán 
percibidos o soportados por los socios en 
proporción a las cuotas suscriptas e in- 
tegradas por cada mío, previa deducción 
del cinco por ciento destinado al fondo 
de reserva" legal, hasta alcanzar- al diez 
por ciento del capital, y las restantes re- 
servas facultativas que los socios, por ma- 
yoría de capital, dispongan efectuar. — 
Séptima: La sociedad realizará por lo 
menos una Asamblea por ejercicio en 
la eme los Gerentes informarán a los 
restantes socios la marcha de los nego- 
cios v sus resultados. — Las resoluciones 
eme "en las Asambleas a constituirse se 
adornen deberán ser asentadas en el Li- 
bro de Actas rubricado que la sociedad 
llevará para la resolución de los proble- 
mas generales de la sociedad y ser apro- 
bados por unanimidad o mayoría de votos 
de canital. — Cada cuota de capital da- 
rá derecho y se computará como un vo- 
to. — Octava: Los socios Antouino Peña- 
randa, Amador Vailedor, Manuel Vázquez 
García, Cándido Arceredillo, Gonzalo 
Redondo García, Antonio Manuel Pavón 
v Américo Roberto Gordillo quedan obli- 
gados a dedicar a la sociedad su tiempo, 
actividad y conocimientos técnicos y per- 
sonales en un puesto acorde a sus res- 
pectivas capacidades y especializaciones 
v en un todo de acuerdo a lo que en tal 
sentido disponga la gerencia, la cual a 
estos efectos tendrá los más amplios po- 
deres de administración para fijar pues- 
tos y horarios, modificarlos y rotarlos 
si así lo considerara conveniente para 
el mejor legro de los fines societarios. 
— Novena: El socio que deseare retirar- 
se de la sociedad deberá comunicar tal 
decisión con por lo menos noventa días 
de anticipación, poniendo sus cuotas a 
disposición de los restantes socios. — En 
el supuesto de no tener interés los socios 
de adquirir las mencionadas cuotas ca- 
pital, las mismas podrán ser ofrecidas 
a terceros ajenos a la sociedad, 'pero re- 
conociendo siempre a la sociedad priori- 
dad de adquisición en igualdad de ofer- 
tas. — El tercero que eventualmente 
se incorpore a la sociedad deberá ser 
persona de reconocida honestidad y su 
ingreso deberá ser aceptado por los so- 
cios que representen mayoría de capital 
conforme a contrato. — Décima: La 
muerte o incapacidad de alguno do los so- 
cios no produce la disolución de la so- 
ciedad. — Los socios restantes aceptarán 
a los herederos o derecho habientes del 
fallecido o incapacitado, quienes deberán 
unificar personería y representación, no 
pudiendo desempeñar funciones ni ocu- 
par plazas de trabajo dentro de la socie- 
dad. — En el caso de que no continúen 
éstos en la sociedad, deberán proceder 
a la transferencia de sus cuotas de ca- 
nital. en un todo de acuerdo a lo esta- 



blecido en la cláusula anterior. — Undé- 
cima: A cualquiera de los socios que se 
le comprobase dolo, fraude, mala fe o 
incapacidad para la administración de 
los bienes comunes, será compelido al 
reintegro de lo defraudado con más los 
intereses, daños y perjuicios que pudie- 
ran corresponder, siendo separado de la 
sociedad por la decisión de los socios que 
representen mayoría de capital, reinte- 
grándosele el capital aportado más sal- 
dos resultantes del último balance apro- 
bado y su pago se efectuará de la forma 
siguiente: cincuenta por ciento al conta- 
do y el saldo en seis cuotas semestrales, 
iguales y consecutivas, con más el interés 
bancaria vigente en el momento del even- 
tual retiro.'— Décima Segunda: La ven- 
ta del o ios negocios en explotación será 
decidida por los socios que representen 
mayoría de capital conforme a contrato, 
obligándose los restantes al cumplimiento 
de la decisión que se adopten en tal sen- 
tido. — Los socios gerentes quedan fa- 
cultados a la firma de todos los docu- 
mentos y contratos inherentes al perfec- 
cionamiento de la eventual 'transferencia. 

— Décima Tercera: Toda duda o diver- 
gencia motivada en la interpretación del 
contrato, durante su vigencia o -liquida- 
ción, será resuelta en asamblea de socios 
por la mayoría fijada para resolver todos 
los casos en la misma, y en úitimo tér- 
mino sometida a la decisión de arbitros 
arbitradores, amigables componedores 
nombrados uno por cada parte en des- 
acuerdo, los que previamente y para el 
caso de no llegar a un feliz entendimien- 
to, designarán un tercero cuyo fallo será 
inapelable. — Décima Cuarta: Los socios 
se domicilian en esta Capital calle San- 
tiago del Estero N" 557, sometiéndoso vo- 
luntariamente a la jurisdicción de los Tri- 
bunales Ordinarios de ia Capital Federal, 
con expresa renuncia a cualquier otro 
fuero o jurisdicción que pudiera co- 
rresponderles y firmando el presente lia- 
ra su inscripción en el Juzgado Nacional 
de Primera Instancia en lo Comercial de 
Registro, en Buenos Aires, a los once días 
del mes de abril de mil no recientes se- 
senta y seis. — Pdo.: A. Vailedor. — 
Manuel Vázquez García. — José Pernas. 

— R. Piñeiro. — Jesús López. — ■ Pedro 
E. Quintana. — Cándido Arceredillo. — 
Antonino Peñaranda. — Nélida M. Viquei- 
ra. — Antonio Cabo. -— H. Viqueira. — 
Antonio M. Pavón. — Jesús López. — S. 
Pumarega. — G. Redondo. — A. R. Gor- 
dillo. — Certifico: que las firmas que 
anteceden son auténticas y pertenecen a 
los señores Amador Vailedor, Manuel 
Vázquez García, José Antonio Pernas, 
Remigio Piñeiro, Jesús López, Pedro Es- 
teban Quintana, Cándido Arceredillo, An- 
tonino Peñaranda, Nélida Magdalena Vi- 
queira, Antonio Cabo, Héctor José Vi- 
queira, Antonio Manuel Pavón, Secundi- 
no Pumarega, Gonzalo Redondo García 
y Américo Roberto Gordillo, personas 
mayores de edad y hábiles de mi cono- 
cimiento doy fe. — Buenos Aires, a ios 
once días del mes de abril de mil nove- 
cientos sesenta y seis. — Fdo.: Juan C. 
Rabuffetti. Hay un sello que dice: Juan 
Carlos Rabuffetti, Escribano. 

Buenos Aires, 22 de abril de 1.956. — 
Lucio R. Meléndez, secretario. 

$ 11.800.-- e.l2¡5-N? 12.690-V.12OÍ66 



II. \" M. GUI:; VARA L-Y..\OI,I 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor 'Juez Nacio- 
nal de Primera Instancia en lo Comer- 
cial de líes-isleo Dr. Joan Christian -\ T ¡~ 
ssen, Secretaria del autorizante, se hace 
saber por un día que por documento de 
fecha 11 <ie marzo de 1966, los señores 
Roberto Guevara Lynch y don Marcelo 
Eduardo Guevara Lynch, ceden y trans- 
fieren a don Roberto Guevara de ia Ser- 
na, cada uno de ellos quince cuotas de 
rail pesos moneda nacional cada cuota, 
que tienen suscriptas o integradas en la 
sociedad "R. Y M. CU 1.3 VARA LYNCH, 
SOCIEDAD DIO RESPONSABILIDAD 
LIMITADA", siendo el señor Roberto 
Guevara de la- .Sorna, argentino, casado, 
mayor ele edad, y se domicilia en esta 
Capitel. Esta cesión se efectúa por su 
valor nominal o sea. quince mil tiesos 
moneda nacional cada uno de los ceden- 
tos equivalente a un total de treinta 
mil pesos moneda nacional. Con motivo 
do osla cesión el señor Roberto Guevara 
de la Serna se incorpora así a la so- 
ciedad y como sus socios tendrá el ca- 
rácter de gerente con uso indistinto de 
la firma social. .Como consecuencia de 
esta cesión, se modifican el texto de los 
artículos tercero, cuarto y sexto del con- 
trato social que en lo sucesivo quedarán 
redactados en la siguiente forma: Ar- 
tículo 3 < ': Di capital social lo constituye 
la suma de cien mil pesos moneda na- 
cional de curso legal, dividido en cuo- 
tas de mil pesos cada una, aportado por 
los socios en la siguiente proporción: don 
Roberto Guevara Lynch y don Marcelo 
Eduardo Guevara Lynch, treinta y cin- 
co cuotas cada uno y don Roberto Gue- 
vara do la Serna, treinta cuotas, todas 
de mil pesos moneda nacional cada una. 
— Artículo Cuarto: Las utilidades y las 
pérdidas serán percibidas o soportadas 
por los socios en proporción a sus res- 
pectivos capitales. — Artículo C: Los 



tres socios revisten el carácter de geren- 
tes de la sociedad, teniendo indistinta- 
mente el uso de la firma social con to- 
das las atribuciones y facultades que de- 
termina la ley 11.645. — Sobre raspado: 
de la. Serna, vale. — Entre líneas: So- 
ciedad de Responsabilidad Limitada, va- 
le. — Buenos Aires, abril 27 de 196 6. — 
Lucio R. Meléndez, secretario. 
$ 2.320 e. 12¡5 N« 12.G95 Y. 12J5J56 

ASESORJES ECONÓMICOS 
Sociedad de Responsabilidad Limitaila 

Por disposición del señor Juez Nacio- 
nal de Primera, Instancia en lo Comer- 
cial de Registro, Dr. Jean Christian Ni- 
ssen, por intermedio de la Secretaría 
Me. Guire, interinamente a mi cargo, 
se hace saber por un día que por con- 
trato privado del treinta y uno do marzo 
de mil novecientos sesenta y seis, don 
Pedro Rodríguez vende, cede y trans- 
fiere la totalidad de sus 100 cuotas so- 
ciales cu 'ASESORES ECONÓMICOS, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA" en favor de doña Marcela 
María Cormack de Canavcs en la suma 
de cien mil pesos moneda nacional. — 
Buenos Aires, abril 2S de 10 60. — Ta- 
liamt ScMu'is, secretaria. 

$ 720 e. 12|5 N> 1,2.701 v. 12|5¡Gt> 
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1 ANCIXOXÍENA 

DOSCIENTOS 
OCHENTA Y TJNO 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Por disposición del señor Juez Nacio- 
nal de .Primera Instancia, en lo Comer- 
cial de Registro, ' doctor Joan Christian 
Xisscn, secretaría del autorizante, se ha- 
ce saber por un día, el siguiente edicto: 

E" 10-J, — Primer Testimonio. — Es- 
critura Número Ciento Trece, — En la 
ciudad de Buenos Aires, Capital de la 
República Argentina, a catorce de mar- 
zo de mil novecientos sesenta y seis, 
ante mí, Escribano autorizante, compa- 
recen: don Juan Carlos de Urquiza., ca- 
sado, que firma "J. C. do Urquiza", ar- 
gentino; don Ángel Villamonte, quo fir- 
ma igual, argentino naturalizado, casa- 
do; don Justo Saturnino Sánchez, que 
firmo. "J. S. Sánchez", casado, argentino, 
martiliero público; doña Lydia Eva 
Herminia C'apclio do Pava, que firma 
"Lydia C. do Eava", viuda de sus pri- 
meras nupcias, argentina; don Néstor 
Domingo Parodi, que firma "Néstor D. 
Parodi", argentino, comerciante, solte- 
ro; don Cernían Parodi, que firma igual, 
soltero, comerciante; don Pedro Mag- 
navacca, que firma igual, casado, co- 
merciante; don Nelio Diómedcs Corne- 
li, casado y don Luis Bcrrozpe, que fir- 
ma igual, argentno, casado; todos do- 
miciliados legalmente en esta Ciudad, 
mayores de edad y de mi conocimiento, 
doy fe, como de que concurren por su 
propio derecho, a excepción del primero 
de los nombrados que concurre como 
apoderado de don Eduardo Llamil Ealú. 
quo firma "E. Ealú", argentino, casado, 
vecino, personería que acredita con el 
poder de fecha doce de enero del co- 
rriente año, pasado al folio cuarenta, y 
tres del presente Registro, doj r fe. ■ — ■ 
Y ios comparecientes en el carácter 
con que concurren dicen: Que han con- 
venido constituir una sociedad do res- 
ponsabilidad limitada que se regirá por 
las disposiciones de la Ley once mil 
seiscientos cuarenta y cinco y las si- 
guientes cláusulas y condiciones: Pri- 
mera: Queda constituida entre los com- 
ponentes una sociedad que so denomi- 
nará "EDIFICIO CALLE ANCHORE- 
SA NUMERO MTL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y UNO, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA" y 
tendrá su domicilio legal en esta Ciu- 
dad, actualmente en la calle La valle nú- 
mero mil setecientos diez, piso sexto, 
departamento doce, pudiendo estable- 
cer agencias, sucursales, representacio- 
nes, en cualquier lugar del país o del 
extranjero. — Segunda: La duración 
de la sociedad será de treinta años a 
contar desde la focha de la presente es- 
critura. — - Ello no obstante, la misma 
se disolverá en pleno derecho cuando 
so cumpla íntegramente el objeto social, 
para el cual ha sido creada. — - Tercera: 
La sociedad tendrá por fínico objeto ia 
adquisición y construcción para su ulte- 
rior venta por el régimen de la Ley trece 
mil quinientos doce del inmueble situa- 
do en la Zona Norte de esta Ciudad, 
Parroquia del Pilar, Circunscripción 
Veinte, Calle Anchorcna mil doscientos 
ochenta y uno, entre las de Charcas y 
General Mansilla. — Cuarta: El capital 
social so fija en la suma de seiscientos 
mil pesos moneda nacional, representa- 
dos por seiscientas cuotas de mil pesos 
nacionales cada una, aportado por los 
socios en la siguiente proporción: cien- 
to ocho cuotas o sean ciento ocho mil 
pesos nacionales cada uno de los seño- 
res Ealú y Villamonte; ochenta y cua- 
tro cuotas o sean ochenta y cuatro mil 
pesos moneda nacional; el señor Sán- 
chez; setenta y dos cuotas o sean se- 
tenta, y dos mil pesos do igual moneda. 



la señora Capello de Fava; sesenta cu o* 
tas o sean sesenta mil pesos nacionales, 
el señor Néstor Domingo Parodi; cin- 
cuenta y cuatro cuotas o sean cincuen- 
ta y cuatro mil pesos moneda nacional, 
el señor Germán Parodi; cuarenta y 
dos cuotas o sean cuarenta y dos mil 
pesos nacionales, el señor Magnavacca y 
treinta y seis cuotas o sean treinta >" 
seis mil pesos moneda nacional, cada 
uno de los señores Berrozpe y Cometí, 
capital que ha sid totalmente suscrip- 
to e integrado por los socios e inver- 
tido en el pago de parte del precio c!<3 
compra de la finca calle Ancborena nú- 
mero mil doscientos ochenta y uno, an- 
tes descripta, cuya escritura adquisitiva 
do dominio se otorgará en la fecha. ■ — 
Quinta: La administración, dirección y 
representación de la sociedad estará a, 
cargo de todos los socios, quienes que- 
dan designados gerentes en esto acto, 
cbn todas las atribuciones y facultades 
legales, debiendo actuar conjuntamente 
tres cualesquiera de los socios, para rea- 
lizar todos los actos, contratos y otor- 
gamientos que requiera el desenvolvi- 
miento do los negocios sociales, con ex- 
cención de aquellos que fueran extraños., 
al objeto de la sociedad o quo compro- 
metieran su patrimonio en fianzas o> 
cualquier tip do garantías a favor dfs 
terceros. — Para usar la firma social, 
los gerentes en la forma indicada, fir- 
marán con sus nombres y apellidos pro- 
pios, precedidos de la denominación de 
la sociedad. — Para el cumplimiento da 
sus fines la sociedad podrá: a) otorgar 
poderes y terceros para, quo actúen en. 
nombre y representación de la sociedad; 
b) realizar toda clase de operaciones 
bancarias; c) realizar toda clase de actos 
y contratos que importen convertir a 1» 
sociedad en deudora; d) vender bienes 
inmuebles de la sociedad. — Los geren- 
tes conservarán sus cargos y las tacul- 
tades que se les confiere en esta cláu- 
sula mientras los socios que represen- 
ten mayoría de capital, equivalente ai 
setenta y cinco por ciento, no resuelvan 
privar a alguno de ellos de tal calidad 
o de 'dales funciones. — Sexta: La so- 
ciedad podrá llevar un libro de actas 
rubricado, en donde se asentarán tocias 
las resoluciones de importancia, las quo 
deberán adoptarse de conformidad con 
lo que prescribo este contrato y particu- 
larmente las relativas a los actos y con- 
tratos a que se refieren los puntos: a), 
b), c) y d) de la cláusula anterior, a 
cuyos efectos los socios deberán ser 
convocados a reunión con una anticipa- 
ción no menor de cuarenta y ocho lio- 
ras, notifican dolog fehacientemente. — 
En los asuntos que la ley no exija ma- 
yorías especiales, las resoluciones so 
tomarán por el voto de los socios qi» 
representen más del setenta por ciento 
del capital presente, de la reunión deli- 
beradora. — En las reuniones de los 
socios, para adoptar resoluciones sobro 
las actividades de la sociedad, los socios 
podrán hacerse representar por otros so- 
cios con poder o carta poder. — Sépti- 
ma: La contal ilidad se registrará en li- 
bros rubricados con las formalidades y 
prescripciones de ley, practicándose ai 
treinta y uno de diciembre de cada año 
un inventario y balance general con su- 
jeción a las siguientes normas: a) los 
bienes se tomarán al precio de costo, 
con laa depreciaciones que aconsejen 
las circunstancias; b) los bienes mue- 
bles con amortización de un diez por 
ciento anual; c) se crearán los fondos 
de reserva que sean necesarios y so 
harán los castigos, depreciaciones y pre- 
visiones que se estimen convenientes. -— 
Las utilidades líquidas así obtenidas, 
previa deducción del cinco por ciento 
para el fondo de reserva legal, se dis- 
tribuirán entre los socios en proporción 
a sus aportes. — Las perdidas si las 
hubiere se soportarán en idéntica pro- 
porción. — El inventario y balance de- 
berán ser aprobados por los socios y as! 
se los considerará automáticamente si 
no son objetados dentro de los treinta 
días de su facción. — Octava: Para 
la admisión do nuevos socios o de nue- 
vos capitales, o para la transferencia 
de las cuotas total o parcialmente a fa- 
vor do personas extrañas a la sociedad, 
se requerirá la conformidad escrita de 
todos los socios. — Novena: En caso 
de fallecimiento de cualquiera de los 
socios, su luga r será ocupado por sus 
herederos con los mismos derechos y 
■obligaciones del socio fallecido, quienes 
deberán unificar su representación a 
todos los efectos consiguientes. — Mien- 
tras los herederos no cumplan este úl- 
timo requisito, la sociedad seguirá fun- 
cionando con prescindeneia de los mis- 
mos. — Décima: Sin perjuicio del caso 
de disolución prevista en ia cláusula 
sesrunda, o sea el cumplimiento total del 
objeto scfcial, la sociedad podrá disol- 
verse anticipadamente cuando los so- 
cios que representen el setenta y cinco 
por ciento del capital así lo resuelvan, 
— - Undécima: En caso de disolución dg 
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la sociedad el liquidador o liquidadores 
serán designados por io:¡ socios que re- 
presenten la mayoria de capital. — Ba- 
jo las cláusulas que arteeoden, los com- 
parecientes df jan constituida la sociedad 
"Edificio Callo Aneliorcna Número Mil 
Xioscieiifo'i Ocíicala y Uno. Sociedad -ele 
Hesronsab-iidad Limitada'', a cuyo cimi- 
jdimiemn se nbLÍara >' > aeaerd-o a dere- 
cho. — - Leída y ratificada, firman por 
auto mí, doy íc. — .!. C. de TJrqu-za. — - 
Ángel Viilai. ionio. — J. S. Sán'ciiez. — 
Lydia C ríe Fava. -~ - .Vistor D. Parodi. • — 
Germán Pároli. — Pedro Magnav.ecca 
• — Nelio Piómedes Corhcli. — Luis 
Berroape. — Ifay un sollo. — Ante mí: 
XI. Tclec'uea. — Concuerda con su es- 
tritura matriz, oue pasó ante el Re- 
gistro cuatrocientos sesenta a mi cargo. 
— Para la sociedad, expido el presente 
testimonio en tros saláis de Actuación 
Notarial números: seis millones sesenta 
y ocho mil ochocientos veintidós: seis 
millones sesenta y oeho mil ochocientos 
setenta y cuatro y el presente que sello 
y firmo en el luga.' y fecho, de su otor- 
gamiento. — Füo.: Hernán Telec'ica. 
Escribano. 

Buenos Aires, abril 20 de 1966. — 
¿Vacio R. Mcléndcz, secretario, 

$ Í'.TGO. — . c.l2 ; 5-X? 12.714-v.l 2'3'C6 

chista lfx 

S#: .'¡edad rtc nesnonsabilidíid Limitada 

Por disposición del señor Juez Nacio- 
nal de Primera Instancia en lo Comer- 
ía»! de Registro, doctor .lean Christiiiii 
Nissen, secretaría del autorizante, se 
lince saber por el términ de un día, 
el siguiente edicto: Que según contra- 
to privado de fecha 26 de abril d-3 1365, 
de la sociedad "CilISTALKX, SOCIE- 
DAD PI3 RESPONSABILIDAD LIHI- 
TADA", se ha resuello lo siguiente- 
Primero: K; señor Juan Jos*- Motta, ven- 
de, cede y transfiere al señor Salvador 
Motta, las 5S0 cuotas do $ 1.000 c|u., 
en la suma total de $ 530.000 m'nal. — 
Segundo: El señor Juan José Motín, ven- 
do, cede y transfiere a la señora María 
Carmen Maglio de Motta, las 25 cuotas 
ño $ 1.000 m'nal. o'nra, por el precio 
total de $ 25.00 m|nal. 

Buenos Aires. nbrU "S de 1966. — 
Lucio R. Melcndex. secretario. 

i SS0. — e.l2'r>-N' 12.7G7-v.t2¡5;66 

AHTIEDO KAVXl're K HIJOS 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

s-nrórroga tic contrato 

■ Por disposición del señor Juez Nacio- 
nal de Primera Instancia en lo Comer- 
cial de Registro, doctor Jean Christian 
Nisson, secretaría autorizante, se hace 
saber durante un día que por documen- 
to privado de fecha 30 de marzo de 1906, 
la sociedad denominada: "ALFREDO 
KAUNITZ E HIJOS, SOCIEDAD DE 
XIESPONSA PILI DAD LIMITADA", ha 
prorrogado su contrato social por diez 
años más contados desde el- ¿Ha 1' de 

xaayo de 196U. - Loó-i Waltcr Kaunit;:. 

— Ella Carmen Kaunitz. 

Buenos Aires, abril 21 de 13GC. — 
Lucio It. Meléndez, secretario. 

$ 600. — e.l2;5-N» 12.792-v.l2j5:Cu- 

S. STARKER Y ASOCIADOS 
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada 

Por disposición del señor Juez Nacio- 
nal de ira. Instancia en lo Comercial 
de Registro, doctor Jean Christian Nis- 
sen, secretaría interinamente a cargo de 
la autorizante, se hace saber por 1 día, 
«ue, "S. STARKER Y ASOCIADOS, SO- 
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI- 
MITADA", elevó su capital de $ 100.030 
a la suma de $ 1.000.000, capitalizando 
créditos a su favor en la sociedad, que- 
dando «1 mismo aportado por partes 
igirales, dividido en 1.000 cuotas de 
$ 1.000 c|u. — Acto continuo don Salo- 
món Leuzcar, cede sus 500 cuotas; a 
doña Edith Graciela Besed-ovglíy, solte- 
ra, vive Obligado 21CG; 400 cuotas, y 
100 cuotas al señor Jacobo Kessel, casa- 
do, vive A. M. Cervantes 4G10 de esta 
ciudad; y don Samuel Starker, a su vez 
cede 350 cuotas do las 500 que poseo; 
60 cuotas a favor de doña Ana Reznlk 
de Starker, vive Congreso 1514; 150 
cuotas, a don Abraham Starker, vive 
J. Azu relay 2449, P? 3', 15; y 150 cuotas 
a don Aaron Link, vive Directorio 431", 
V 3", también de esta ciudad, estos ca- 
sados, todos mayores de edad, argenti- 
nos. — Loa cesionarios dicen conocer y 
respetar el contrato social al cual in- 
gresan; estas cesiones s e realizan por su 
Vaior nominal. — La sociedad ciueda 
ahora integrada por el señor Samuel 
Starker y los cesionarios. La dirección y 
administración como Gerentes estará, a 
cargo de Samuel Starker y Ed-ith Gra- 
ciela Bescdovsky en forma conjunta para 
todo acto que firman. — Todo según do- 
cumento del 22 de julio de 1965. 

Buenos Aires, abril 28 de 1966. — 
JTatiana Schifris, secretaria. 

. $ 1.680. — e,12>;N'.12.795~Y.m5!«6 
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Juzgado en lo Civil N? 10, Secretaría- 
NV 19, comunica por o días en el juicio 
"CAPFIERI de VALLARINO CARMEN 
cjGARCIA da VÁRELA MARÍA A. y otra, 
hipotscario". que los martilieras ~A. c'. 
Tiquini & Cía., rematarán en San Mar- 
tín 388, Capital, el día 19 de mayo pró- 
ximo, a las 15,30 lis., el inmueble ubicado 
en Olivos, Pdo. da Vicente López, Pro- 
vincia de Bs. Aires, calle Alférez Buchar- 
do 1391. Sup. 147,75 íes. es.; Según cláu- 
sula 3>. Escritura hipotecaria el deudor 
se obligó a entregar el inmueble desocu- 
pado y según constatación hecha por Jos 
martillaros, la casa baja al frente, está 
ocupada por la propietaria demandada, 
y el departmmto interno está alquilado. 
Base S 650.00.\— . 8 por ciento seña. 3 
por ciento comisión. 

Buenos Aires, 3 de mayo de 1933. — 
Leonardo A. Parisi, secretario. 

$ 4.000.— e. 1215 N<? 14.381 V. I8;5;33 



JTZ<;.\r>O.S NACIONALES Di: PAZ. 



Ni» 32 



Juzgado Nacional de Paz N? 32, comu- 
nica por tres días en el juicio "HOSPI- 
TAL BRITÁNICO DE BUENOS AIRES, 
cjBELLONI, MANUEL, sjordinario", que 
el martiliero Martín Quirno Costa, rema- 
tará en Montevideo 548, Capital, donde 
se exhibe, el día lunes 10 de mayo a las 
17 horas, el siguiente bien; Una helade- 
ra familiar marca "Siam". Sin base y al 
mejor postor. Comisión 10 por ciento". 

Buenos Aires, 9 de mayo de 196S. — 
Vicente Cursio, oficial 1?. 

$ 1.440.-— e. 12:5 N<? 14.387 v. 15;5;6G 



N? 35 

Juzgado de Paz N? 35, comunica por 
dos días en el juicio "LA CONTINEN- 
TAL, CÍA. DE SEGUROS, contra MAZ- 
ZA JOSÉ ÁNGEL, ejejec", que el mar- 
tiliero Juan Ángel López Basavilbaso, 
rematará el 17 de mayo próximo, a Jas 
16 hora,s, en San Jasa 1754, los siguientes 
bienes: 15 ambos de media estación nara 
hombre, nuevos, para la venta, distintas 
medidas y gustos. Sin base. Al contado. 
Comisión 10%. 

Buenos Aires, 9 de mayo de 19S6. — 
Ricardo Martin Etchepareborda, secre- 
tario. 



N? 41 

Juzgado en lo Comercia) N 1 ? 4, Secre- 
taría N? 7, comunica por tres días, en 
autos: "HERMÁN y PILNIK S. A., con- 
tra CANTINA ISRAELI EILAT S. R. L., 
ejec. prendaria", que el martiliero Aní- 
bal Ircio rematará el veintiuno de mayo 
a las 10 horas, en Garay 190, donde se 
exhiba, una máauina de sumar eléctrica, 
marca Ultra, modelo E 10 N? 227.993, en 
perfecto estado ds funcionamiento. Sin 
base. Al contado. Comisión 10 <"/',-. 

Buenos Aires, 6 de mayo de 1936. — 
Alejandro A. Pinedo, secretario. 

$ 1.560.— e. 1215 N? 14.384 V. 16|4!6G 



$ 930.- 



e. 12¡5 N? 14.391 v. 13¡5:66 



JUZGADOS NACIONALES 
EN IX) COMERCIAL 



N? 1 



Juzgado en lo Comercial W 1, Secre- 
taría N? 2, comunica por dos días, en el 
juicio "SZAMES, MOISÉS, cjMASRUR, 
NATALIO y NATACHE, ELIAS, «¡eje- 
cutivo", que el martiliero Martín Quirno 
Costa, rematará en Montevideo 548, Ca- 
pital, el lunes 16 de mayo a las 17 horas, 
el siguiente bien: Un televisor marca 
"Motorola", modelo 23C6, que se exhibe 
en el mismo lugar. Sin base y al mejor 
postor. Comisión 10 % . 

Buenos Aires, 5 de mayo de 1965. — 
Guillermo L. Céspedes, secretario. 

$ 930.— e. 12J5- N? 14.388 v. 13¡5¡6G 



Juzgado Nacional de Comercio N? 2, 
Secretaría N* 4, comunic" por tres días 
en el juicio "VILLAR FRANCISCO, con- 
tra GARCÍA TOMAS, sjejecutivo", que 
el martiliero don Enrique C. Brinkmann 
rematará en Montevideo 548, donde se 
exhiben, el día lunes 16 de mayo a las 
16 horas, los siguientes objetos: Un tele- 
visor "Pinico" con control remoto, mo- 
delo Compact 19; Mesa para T. V., gira- 
toria, de madera, con estante; 1 lámpara 
de mesa, base ánfora, de porcelana de- 
corada; un mueble de pie, madera lus- 
trada, caoba, marca Magnavex, modelo 
C. P. - 25 Y. M. X. N» 63090 F., conte- 
niendo tocadiscos de tres velocidades y 
tres cuadros firmados por Cuenca Mu- 
ñoz, óleos, representando: Escuela de 
Armas de Toledo; Acueducto de Segovia 
y Feria, en marcos labrados y patinados, 
de 0,60 x 0,50, aproximadamente. Venta 
al contado y al mejor postor. Sin base. 
Seña 30 por ciento. Comisión 10 por 
ciento. 

Buenos Aires, 6 de mayo de 1966. — 
Héctor A. Patuel, secretario. 



N? S 



Juagado ds Comercio N? 3, Secretaría 
N 1 ? 15, comunica por dos días en el juicio 
"SOLA MANUEL, contra DELGADO AL- 
FREDO ESTEBAN, siejec.", que el mar- 
tiliero Juan Ángel López Basavilbaso re- 
matará el 17 de mayo próximo, a las 16 
horas, en San José 1754, Capital, donde 
se exhiban: Dos osciíoscopios de rayos 
catódicos, marca Paco, modelo S 50, im- 
portadas; un generador de alineación 
Heathkit, importado; un voltímetro a 
válvula, misma marca, modelo V y A, 
importado; un probador de condensado- 
res Lea, Ind. Arg., modelo 1420, serie 
5, de 220 volts. Al contado y sin base. 
Saña 30%. Comisión 10 o' c . Las bienes 
S3 entregarán una vez aprobada la su- 
basta. 

Buenos Aires, 5 de mayo de 1936. — 
Guillermo J. Fernández Moores, secre- 
tario. 

$ 1.600.— e. 12|5 N» 14.390 v. 13¡5¡66 

N? 13 

Juzgado en lo Comercial N' 13, Secre- 
taría N? 26, comunica por tres dias en 
autos: "EISENSTEIN GUILLERMO, con- 
tra FEDERICO G. WOLF, ejecución 
prendaria", que el martiliero Anibal Ir- 
cio rematará el 21 de mayo a las 10 ho- 
ras, en Garay 190, una guillotina de 62 
centímetros de luz, nueva, con una cu- 
chilla puesta marca GR N? 19,930, que se 
exhibe en -a calle Corrientes 460. Al 
contado. Base $ 18.508. Comisión 10 %. 
Seña 30%. 

Buenas Aires, 29 de abril de 198G. — 
Carlos Alberto Dell'Oro. secretario. 

$ 1.560.— e. 12Í5 Ñ? 14.383 V. 16J5JG6 

CONVOCATORIAS 

NO KVAS 



"A" 

ARPALSA CAÍPI .' 

Sociedad Anónima, Comercial, 

Industrial y Knanoiera 

lYoiBoeíón «leí Intercambio 

Argentino Israelí 

CONVOCATORIA 

Do acuerdo con el articulo 24 de los 
Estatutos, convócase a los señores ac. 
cionistas a la Asamblea General Ki. 
traordinaria que se celebrará el día 23 
de mayo do 19C6, a las 18.30 horas, en 
el local de la Sociedad. Corrientes 127, 
1'> piso, Capital Federal, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1' Aumento del Capital Autorizado 
hasta la suma <le $ 10.000.000. 

2» Autorización al Directorio para una 
posterior emisión de acciones por un 
valor de $ 4.000.000. 

'¿f Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de la Asamblea. ■ — 
El Directorio. 

Nota: De acuerdo con el Art. 21 de 
los estatutos, para poder participar en 
la Asamblea, los accionistas deben de- 
positar sus acciones o certificados en 
la Caja ue la Sociedad, con tres días de 
anticipación al designado en la Convo- 
catoria. 

9 6.000 e.l2|5 N» 13.38G T.1S|5¡66 



$2.8 



e. 12|5 N? 14.386 v. 16|5¡< 



CAPUTO S. A. 
Industrial, Comercial y Financiera 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas 
para el día 21 de mayo de 19fiG, a las 
10 horas, en la sede societaria, calle 
Chile 1449, segundo cuerpo, Oficina N» 
2, Capital Federal, en Asamblea Gene. 
ral Ordinaria, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1* Estados que prescriben los ArtS. 
S47, Inc. 1» y 361 del Código de Ca 
mercio, con valor si SI de diciembre 
do 1965. 

2* Distribución de Utilidades y Re- 
serva para pago dividendo afio 1963 — 
1 -So|o. ,¿ 

S« Nombramiento de Directores 

.4* Designación de Síndico, 



6»_ Designación de dos accionistas ptv 
ra firmar el acta de Asamblea. 

Nota: La Asamblea so realizara cual. 
quiera sc.-s el número de accionistas que 
concurra y el capital representado por 
ellos. 

Se recuerda Ja disposición del Art, 
30 de los Estatutos sobre depósito fie 
acciones. — • El Directorio. 

$ 3. 480 c . 1. 2 i 5 N» 13.432 V.16Í5IC6 



"E -5 



KVAMSTO BTA/j 

Suciedad. Anónima, Comercial 

o Industrial 

I.G.3. N« 11.738 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
una Asamblea General Ordinaria a ce- 
lebrarse el día 23 do mayo de 13 6 tí, a 
las 10.30 horas, en calle Moreno N» 794, 
7» piso, Capital, para considerar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1' Consideración de los documentos 
prescriptos por el Art. 347 del Código 
de Comercio, correspondientes al 5' cjer» 
cicio finalizado el 31 de diciembre de, 
1965. 

2? Elección de Directores y Síndicos., 
y dos accionistas para firmar el acta 
de la Asamblea. • — Buenos Aires, 5 de 
mayo de 1960. — El Directorio. 

$ 4.200 C.12Í5 N» 14.189 v.l8!5i«6 



INDO 

Industrias do Oleaginosos, 

Sociedad Anónima Comercial 

3V« 4.330 

2da. CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Oí 
nana el 20 de mayo de 196G. a la.» 
horas, en Belgrano 980, 2' piso 
ORDEN DEL DÍA: 

1» Considerar documentos Art. 3 
inciso 1? del Código de Comercio;' Fi 
cicio 31|12¡65. 

2» Remuneración Director — ■ Esta 
tos Art. 14, inciso b). 

3» Elegir Director, Síndicos y dos • 
cionistas para firmar el acta. — El 
rectorio. 

$ 2.160 e.12'5 N' 14.3S2 v.1615 



er- 



Di- 



LIBERTADOR S. A. 

Inmobiliaria, Agropecuaria, IiKlnstFJ.il. 

Comercial y Xfnanciera 

Registro* X» 8.147 
_ Convócase a Asamblea General Or- 
dinaria en Segunda Convocatoria pa^a 
el 20 de Mayo de 196S, hora 15, en Ce 
mentes 316, oficina 3 5 4, para tratar: 
1» Considerar documentos Art. 347, 
inciso 1» del Código de Comercio, Ejer- 
cicio 3l!l2|1985. 

_ 2? Elegir Directores Titulares, Sín- 
dicos y dos Accionistas para firmar el 
Acta. — El Directorio. 

$ 1.SO0. e.l2!5. N'' 14.3S5. v.1.i;¡5"«6 



"N" 



NKRVUS POBLICfBAB 

Sociedad Anónima, Comercia?, 

Industria} v Financiera 

SEGUNDA CON VOCA'.. ORIA 

Convócase a Asamblea. Genera! Ordi- 
naria para el 20¡5:66, 19 horas en iía- 
theu 9 6, 1» "C", Capital. 

ORDEN DLL DÍA: 

1' Consideración documentos Art. 347, 
Inc. l?, Código de Comercio ejercicio- 
cerrado el 31¡12|6n. 

2« Elección síndico titular y suplente. 

J' Elección dos accionistas para fir. 
mar acta. — El Directorio. 

$ 1.920. e.l2:5. N- J 14.3S9. v.ifii5¡6« 



"P" 



1'VfífjEX S.A.C. e I. 
Registro N» Í2.944 

Se convoca a los señores Accionistas 
a Asamblea General Ordinaria, en se- 
gunda convocatoria, que se realizará el 
23 de mayo de 1966, a las 18 horas, en 
el local social, Maipú 43, Capital Fe- 
deral, para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA : 
_1 ? Consideración de ia Memoria, del 
Directorio, Inventario, Balance General, 
cuenta de Ganancias y Pérdidas e In- 
forme del Síndico, correspondiente al 
Quinto Ejercicio Social, cerrado el 31 
de Diciembre de 1965. 

2* Distribución de utilidades. 

3* Remuneración del Directorio y Sín- 
dico. 

4" Determinación del número de 
miembros que compondrán el Directo, 
rio y designación de Directores Titula, 
res y Suplentes y elección de Sindico 
Titular y Suplente. 

5* Designación de dos accionistas pa- 
ra aprobar y firmar el acta de la Asam- 
blea. — El Directorio. 

| 6,800. e.12'5. N» 11.648. v.18!6|68 



boletín oficial 



de .mayo de 1968 



mm 



ucoa . RAMO 
¡ocíedad ' Anónínia, Comercial 

'o Industrial 
' Misiones '48, Bíienos Airas 
Jí» 4.327 
CONVOCATORIA 
ivócnse en segunda vez a íes : 
Accionistas a la Asamblea Gei 
ríiinaría que se celebrara el 2 
de 19 GG, a las 10,3 lis., en 
Alsina 3062, a fin de tratar 



ORDEN DEL DÍA: 
■• Aprobación documentos Art. 317, 
iso 1" del Código de Comercio co- 
iponchente al 31 de diciembre de 

■' Remuneración de Directores y 

rlico, -,.. 

9 Designación de Directores y Sin- 

'-' Designación de dos Accionistas pa- 
i probar el Acta. — El Directorio. 
2.000. e.!2¡5. N* 14.3S0. v.'lo;5'6S 



EDICTOS JUDICIALES 

ANTERIORES 

.H'ZOADOS NACIONALES 
■EN LO CIVIL 



Juagado en lo Civil N» i, Secretaría. 
ÍR 1, esta y emplaza por 30 días a he- 
rederos y acreedores de doña MARÍA 
KSTHER MERCEDES" 'ANTONIA FE- 
RRÉ «e LANCELLE. — Publiques? poi 
diez. días. ■ , 

Buenos Aires, abrí; 2»- ae 1006.' — - 
Pedro J. Torren t, secretario. 

S 2.S0Q. — e.2!5 N? 12.101 v'.13U;6S 



Juzgado Nacional en lo Civil N' 1, 
Secretaria N* 1. cita y emplaza por 30 
días a 'herederos v acreedores de doña 
ESTH RE. FACUNDA VALASS1NA de 
.JIMÉNEZ. — Publíquese por 10 días. 

Buenos Aires, marzo 25 cíe 1965, — ■ 
redro ,T. Torrent, secretarlo, 

5 2.S00.— ¿.215 N? 11.973 v.l3[5;66 



Ji* t 



Juzgado en lo Civil N? i. Secretaria 
N* 2, cita y emplaza por treinta- días 
a herederos y acreedores de ROSA 
CHAET de l'AVE. — Publíquese por 
diez dias. 

Buenos Aires, marzo 30 de 19SG. — 
Santo S. Faro (h.), secretario. 
? 2.400 e.294 N'' 11.32 i v,12;5:63 



Ei Juzgado Civil N' 1, Secretaria N' 
1, cita y emplaza por treinta días a he. 
rederos y acreedores de ANDRÉS CE- 
TRA. — Publíquese diez días. 

Buenos Aires, abril 25 de J38S. — 
Pedro J. Torrent, secretario, 
í 2.400 e.29|4 N? 11.742 V.12;5:GS 



Juagado en lo Civil N» 1, Secretaria N' ? 
1, cita y emplaza por treinta días a here- 
deros y acreedores de don FRANCISCO 
NEGRO. — Publíquese diez días. — 3ue- 
aos Aires, abril 29 de 1936. — Podro J. To- 
rrent, secretario. 

$ 2.400 e. 11|5 N? 14.186 V, 24:566 



Juzgado en lo Civil N? 1, Secretaría N» 
2, cita y emplaza por treinta días_ a les 
herederos y acreedores de GUILLERMO 
DOMÍNGUEZ. — Publíquese por diez días. 
— Buenos Aires, marzo 23 de 1966. — San- 
to S, Paré (h.), secretario. 

$ 2.800 e. 11 15 N? 14.224 V. 24 5;66 



El Juzgado Civil N» 1. Secretaria N« 
1, cita y emplaza por treinta días a he- 
rederos y acreedores de PABLO HÉC- 
TOR PONCR. — Publíquese diez días. 

Buenos Aires, abril 25 de 1336, — 
Pedro J. Torrent, secretario, 
$ 2.100 C.29M N» 11.740 V'.lSiiESS 



Juzgado en lo Civil N° 1, Secretaría 
N" 1, cita y emplaza por treinta dias 
a herederos y acreedores de JOSEFA 
CAMPAN" A de PÉREZ. — publíquese 
~>or diez días. 

Buenos Aires, Abril 2 9 de 19 00. — 
Pedro Julio Torrent, secretario. 

•? 2,800, — e.9 5 N'-' 13.454 e.20A:0G 

Juzgado Nacional en lo Civil IV 1, 
Secretaría N» 1, cita por cinco días a 
JOAQUÍN WOLFGANG BERGILS, pa- 
ra, que comparezca- a estar' a derecho 
en los auto»: "Martínez Colot de Ber- 
eias Regina María cIBergius Joquin 
Wolfgang sDivorcio y Tenencia de tl'i- 
joA bajo apercibimiento de nombrarse 
al señor Defensor de Ausentes para que 
«o represente en caso de incomparecen- 

Cuenos Aires, Abril 25 de 1966. — 
Pedro J, Torrent. secretario. 
? 2.100. — c.9¡5 N'' 13.C31 



Juzgado Nacional en lo Civil Núme- 
ro Uno, Secretaría Número Dos, cita 
y emplaza por treinta días a herede- 
roa y acreedores de DANTE .TOSE CÁE- 
LOS* «CALA. — Publíquese por diez 
dias. 

Buenos Aires, 17 de febrero d.e ERG. 
— Santo S. Earé (h.), secretario. 
S 2 . S o 0.29,4. N? 11.601 «.EpEil 



5.06 



El Juzgado en lo Civil N? 1, Secretaría 
N' 1, cita y emplaza por tremía días a 
herederos y acreedores, de JULIO ARAB- 
IO. — Publíquese por aiez días. 

Buenos Aires, abril 22 de 1963. — Pe- 
llo J. Torrent, secretario. 

$ 2.400.— e.5|5 N? 12.894 v.i8 : 5:6S 



jugado .en lo Civil N« 1. Seerei 
N' 1, e tíi y. emplaza por 30 días a 
rederos y acreedores' de doña AME 
CARLOTA GAHBESLde RTNAI.DT. 
Piiblíq íese por 10 días. 

Buenos Aires. 22 de abril de 1900 
PM™ ,! Tot-rcnz. secretario. 

■5. 2.S00.— e.413 N' 12.730 v. i 7' 

Ei Juzgado Nacional en lo Civil N 
Secretaría N<- 2, cita y emplaza 
aeinta dias a heredaros v acreedor?; 
FRANCISCO PETROLO. — Publico 
3or diez días. 

Buenos Aires, 25 ds abril de 1965 
LuCo S. Paró (h), secretario. 

S 2.400.-- e.3!5 N? 12.233 VÍA 

Jurgado C.vil N<? 1, Secretaría N 
;it.s. y emoiaza por trsinia días a ir 
teros v acreedores d- FRANCESA 
PEZ o FRANCISCO LÓPEZ CUERVC 
Publíquese por clLz días. 

Buenos Aires. 25 de octubre de 1 
- Santo S. Paré (IR. secretario. 

3 2.400.-- e.3!5 N? 12 233 v.'lu 



LO- 



1, 



Juzgado Civil N? 1. Secretaría 
esto y emplaza por treinta días a he- 
rederos 'y acreedores de CATALINA 
'RATXT de CKESCTA. — Publíquese por 

Buenos Aires, marzo 31 de 1966. — 
Pedro J. Torrent, secretario. 

$ 2.800.— e.3i5 N? 12.312 v.líi 5;S6 

Juzgado Nacional en lo Civil N'-' 1, 
decretaría N? 2, cita y emplaza por 
sreinta dias a herederos y acreedores de 
ÓSCAR ARZUA, — Publíquese ñor diez 

A'o- 

Buenos Aires, 14 de abril de 1963. — 
Santo S. Paré (h), secretario. 

5 2.400.— e.3|5 N? 12.350 v.l8:3¡6íi 



Civil 1, Secretaría 2, cita y emplaza 
ñor el termino de 30 dias a herederos 
y acreedores de BIJAS, ABDALV, — 
Fublíqrese por 3 días. 

Buenos Aires, 20 de abril de 1:>03. — 
Santo S. Paré (h), secretario. 

S 2. 400.-- e.2!5 N« 11.920 v.l3!3;GS 

Juzgado Nacional en lo Civil N' 2, Se- 
cretaria N 1 ? 3, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de EMILIA 
ROSALÍA PRE'TES de PIERRE. — Publí- 
quese por diez días. — Buenos Aires, oc- 
tubre 27 de 1935. -— Ricardo L. Burr.iehón, 
secretario. 

$ 2.SC0 e. 11¡5 N? 14.236 v. 24 ; 5;66 



Juzgado Civil N? 2, Secretaría N'? 4, ci- 
ta y emolaza por treinta días a herederos 
y acreedoras de JUAN PEDRO FÓRMICA. 
— Publíquese por diez días. — Buenos- Ai -• 
res, 23 marzo de 1966. — Andrés Rivas 
Molina secretario. 

$ 2.400 e. Ilj5 N? 14.327 r. 24;5;66 

Juzgado Civil N« 2. Secretaria N« 3, 
cita A emplaza por treinta días a Iiere- 
deros y acreedores de MANUEL CUE- 
VAS. — Publíquese por diez días. 

iUienos Aires. 27 de abril de 19GE — 
íEcardo L. Burniehom secretario. 

? 2.100.- e.9!5 N' 13.5G7 y.2i>AJ:0 



uzgado e 
í, cita a 
«rederos 
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mese por 



i lo Civil N' 2, Seet 
emplaza por trrintr 
r acreedores de don 
tNANDO FILIPITN'I 



' diez día 
de 1960. 
2tario. 
- c.0'5 í 



lado Nacional 
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por 10 días, 
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2.-100.--- e.P5 i 
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Noviembre 2 2 
s Molina, secrc 
0¡5 N" 13.537 



Juígido Civil N" 2, Secretaría 2<«3, 
cita v emplaza por 30 dias a' herederos 
y ac-eedores de ERNESTO GUILLA- 
RES. — publíquese por 10 días. 

Buenos Aires, 2 7 de abril de 19 00. — 
Ricardo L. Burnichón, secretario. 

? 2.100.— e.i;» N' 12.577 vA7!r.;f:s 



. Juzgado'. Nacional en lo Civil N» 8. 
Secreta ría N ? 4, cita y emplaza por SO 
días a herederos v acreedores de JOSE- 
FA -ADELA CORENGIA de PASQÜALI. 
— : Publíquese por 10 .días, 

Buenos Aires, abril 11 de "1906. — 
..Andrós Rivas Molina, secretario. 

? 2.800. — e.2¡5 N- 11.971 V.13[5|6G 

Juzgado Nacional en lo Civil N» 2, 
Secretaría N' ! 4, cita y emplaza por 
treinta días a herederos v acreedores 
ílo doña LUISA ITCII de CSECS. — 
Publíquese por diez días. 

Buenos Aires, marzo 21 de 19GG, — 
Andrea Eiras Molina, secretario. 
15 2.300 e.29!4 N? 11.7GG V.12:5'G6 



Juzgado en lo Civil N? 2, Secretaría 
N g 4, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de AGUSTÍN 
ZECCA. — Publíquese por diez días. 

Buenos Aires, 23 de marzo de 1936. — 
Andrés RRas Molina, secretario. 

$ 2.400.— e.3!5 N? 12.473 V.16!5¡66 



N? 



Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaría N? 
5. cita y emplaza por treinta días a he- 
rederos y acreedores de JUAN JOSÉ RI- 
VARA. — Publíquese por diez días. — 
Buenos Aires, abril 14 de 1966. — Heri- 
berto Enrique Ballerini, secretario. 

$ 2.800 e. 11 ¡5 N? 14.366 V. 24¡5j66 

El Juzgado Nacional en lo Civil N« 3, 
Secretaria 5, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de LUISA 
AGUSTINA NEV.ES de I.OPARDO. — 
Publique.se por d-iez días. 

Buenos Aires, abril 25 de 19GG., — - 
Heriberto Enrique Bnllcrini. secretario. 
$ 2.S00 e,10:5 N' 13.99S v.23;3;6G 



El Juzgado Nacional en lo Civil N'- 3, 
ele laX'apital, Secretaria N' 5, cita y em- 
plaza por treinta días a herederos y 
acreedores de FAUSTO FERNANDO 
CASIMIRO FEASSIXETL — Publíquese 
por diez días. 

Buenos Aires, 23 de marzo de 1966. 
— Heriberto Enrique Ballerini, secreta- 
rio. 

$ 2.SO0.— - c.íi.'S N' .13.190 v.20l5!6fl 



Juzgado en lo Civil N" 3, Sedretaría 
N'í 5, cita y emplaza por treinta día.s 
a herederos v acreedores de CARMELA 
SCRAVAGLIEÍE de CCTRONA. — Pu- 
blíquese por diez días. 

Buenos Aires, noviembre 23 de 19C5. 
— Heriberto Enrique Ballerini, secre- 
tario. 

$ 2.50.0— e.O.h N» 13.52S v.20|5¡K6 



Juzgado Civil N» 3, Secretaría N* 5, 
cita , y emplaza por treinta dias a here- 
deros y acreedores de VITO CA- 
FONCELLt. Publíquese por diez das. 
— Buenos Aires, marzo 29 do 1966. — 
Heriberto Enrique Batieron', secreta- 
rio. 

5 2.400.— e.«;ó N f 13.154 v.'19¡5[G6 



Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaria 
N u 5, cita y emplaza por treinta dias a 
herederos y acreedores de REMO o RE- 
MO JOSÉ EDUARDO DE FRANCESCO. 
— Publíquese por diez días. ■ 

Buenos Aires, abril 25 de 1986. — He- 
riberto Enrique Ballerini, secretario. 

.-$- 2.800.-- e.3!5 N? 12.423 v.'16!5i65 
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.400.- 



N? 12.357 y.l3;5iS3 



El Juzgado Nacional en lo Civil N? 3. 
•creta ria É? 5, cita y emplaza' por 
Anta días a herederos v acreedores d.-¡ 
USA !l' RAMÓN I.'EREz CANDEL. — 
iblíquese por diez. días. — Buenos Ai- 
s, marzo 31 de 1966. — Ueriberto Et 
me Ilnlleririi, secretario. 

2.SO0 e. 2 ! 5 X' 11.979 v. j 3 ' 5(G<3 



Juzgado en lo Civil N» 3, Secretaria 
N* 5. cita y emplaza por treinta dias a 
Iierederos v acreedores de doña LUISA 
GARRIDO" de RAMÍREZ.' Publíquese 
por diez días. — Buenos Aires, 2 2 de 
marzo de 196S. — Heriberto Enrique 
Ballerini, secretario. 

$ 2.300.— e.S¡5 N? 13.257 V.19;5;66 



Juzgado en lo Ciyil N"> 3, Secretaria 
N* -6, cita y -emplaza por treinta días'a 
herederos y acreedores de MANUEL CO- 
BAS.- — .Publíquese 'por diez ; días, - — 
Buenos Aires, marzo 2 6 de 19-06, — -- Car- 
los D. Bouzas, secretario. 
? 2.400 e. 2;S .N' 11.919 v, 13;5;G ! ;- 

El Juzgado en lo Civil N' 3, Secre- 
taría N' G, cita, y emplaza por 30 días 
a los Herederos y acreedores de EMMA 
CELESTINA CORREA de OLIVTEEO, 
— Publíquese 10 días. 

Buenos Aires, marzo 2S de 190G. — 
Carlos D. Bouzas, secretario. 

? ?.seo ,~- e^s n* 11.947 v.13 .t.ig-s 



Juzgado Nacional en lo Civil N». 3, 
Secretar.a N? 6, Cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores d.e 
EDUARDO VÁZQUEZ o EDUARDO 
VÁZQUEZ SOLTÓ. — Publíquese por 
10 días . 

Buenos Aires. 7 de setiembre de 1955. 

Carlos D. Bouzas. secretario. 

5 2.S00.— e.2i5 N» 12.092 v. 1 3 :">|St5. 

Juzgado Nacional en Jo Civil N" ! 8, 
3ec rd'taría N» 5, cita y emplaza por. 
treinta dia3 a herederos y acreedores. 
de JOSÉ DOI.F. — Publíquese por. dio/, 
días. ■ 

Buenos Aires, marzo 29 de 19B-0. -t- 

Heriberto Enrique Ballerini. secretario. 

$ 2.S00 e.29;4 N9 '' 754 v.I2:5!C5 

Juzgado Civil N'' 3, Secretaria N" S, 
cita y emplaza por 3 días a herederos 
y acreedores de DANIEL BLANCO. — 
Publíquese 10 días. 

Buenos Aires, abril 21 de 19GG. ■ — 
Carlos D. Bouzas, secretario. 

| 2.400. — e.2|5 N« 12.074 v.l 315186 



ÜS* 4 

El Juzgado Nacional en lo Civil N" 4, 
Secretaria N^ 7, cita v emplaza por 
treinta dias a herederos y acreedores de 
doña ELENA CORREA. -- Publíquese 
por diez. dias. 

Buenos Aires,, marzo 4 de 19GG. ----- 

Horacio Míndez. C.havarria, secretario. ^ 

<; i S00 e.10'5 N» 13.S51 v.23;a 1 t.o 



Juzgado Nacional Civil N' 4, Secre-' 
taria N" S, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de DA- 
NIEL TEÓFILO DUARTE SOSA. — 
Publíquese por diez días. . 

Buenos Aires, uno de Abril de 19 SO. 
Horacio I. Romanelli. secretario. ^ 

$ " S00.— e.9i5 N» 13.670 v.20¡5!6t> 



Juzgado Civil N" 4, Secretaría N? 1, 
cita y emplaza por treinta días a here- 
deros y acreedores de FRANCISCO GA- 
LLARDO. Publíquese por d'ez dias. — 
Buenos Aires. 23 de marzo de 1966. — 
Horacio A. Méndez Chavarría, secreta- 
rio.. 



.409. 



e.6Í5 N' 13.320 v,19:5 GS 



Juzgado en lo Civi^ N' 4, Secretaría 
N» 7, cita y emplaza' por treinta días 
a herederos y acreedores de HUGO 
ADOLFO CAA'IGLIA. Publíquese por 
diez días. — : Buenos Aires,, abril 2 do 
1966. — Horacio A. Méndez Chavarría, 
secretario. 

e.GiS N? ¡3.396 v.:9 5!66' 



$ 



.400. 



Juzgado en lo Civil N' 4, Secretaría 
N' 7, cita y emplaza por treinta das a 
herederos y acreedores de doña EL10- 
-NA HERNÁNDEZ Váa. de SANTIAGO. 
Publíquese por diez días. — Buenos 
Aires, 2 9 de abril de "I 960. — _ Horac-o 
A. Méndez Chavarría, secretario. 

$ 2.S00. - ef>:5 N Q i 3.292 Y.Í9L -60 



Juzgado en lo Civil N- 4, Secretaría 
N'-' 8, cita y emplaza por 3.0 días a. he- 
rederos y acreedores de .MARÍA JUMO 
GONZElLJ. — Publíquese poi 10 días. 

Buenos Aires, abril -1S de ¡960. 
Horacio I. Romanelli, secretario. 



|5 N' 12. 



'4 v.L 



- Juzgado Nacional en lo Civil W 4, 
Secretaria N' 7, cita y emplaza por 
treinta dias a iierederos y acreedores de 
JESÚS JORGE AMABLE SABIO. — PÜ-' 
hlíquese por diez días. 
■ Buenos Aires, 3 'de diciembre de 1965. 
— Horacio A. Méndez Chavarría, secre- 
tario. 

e,3|5 N? 12.441 v.l6;5;G5 



$ 



E00.- 



Juzgado Nacional en lo Civil N« 4, Se- 
cretaría N? 7, cita y emplaza por 30 días, 
a herederos y acreedores de ZUf.MA Rlo- 
MIGLA SPIGNO de MÁRQUEZ y de don 
ANTONIO MÁRQUEZ. — Publíquese 10 
días. — ■ ":i"r"« Aires, abril 14 de 196*'.. 
i— TTm-ac-io I' Romanelli. secretario, 
f 2.SO0 e. 2.5 >P 11.886 v. i3l5j5S. 
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Juzgado Civil N"? 4 S Secretaría N* 7, 
eita y emplaza por treinta días a here- 
deros y acreedores de ANTONIO PÉREZ 
LORENZO, — Publíquese por diez días. 

Buenos Aires, 20 de abril de 1966. — 

Horacio A. Méndez Cha^arría. secretario. 

$ 2.400.— e.5!5 .W 12.983 v.18|5|66 



Juzgado Nacional en lo Civil N' 4, 
¿Secretaría N* 7, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 
«Je don FRANCISCO TAURO y doña 
MADIA ESPOS1TO. — Publíquese por 
diez días. 

Buenos Aires, abril 14 de 1966. — 
Horacio I. Román elli, secretario. 
| 2.800 e.29|4 N« 11.6S0 V.12]5¡66 

juzgado en lo Civil, N« i. Secretaria 
N 9 8, cita y emplaza 'por treinta, días 
a herederos -y acreedores de SEBAS- 
TIAN 'LUNA 'y de CATALINA POMAR 
do LUNA. — Publíquese diez días. 

Buenos Aires, abril 21 de 1966. .— 
Horacio I. Romanelli, secretario. 
% 2.800 e.29|4 N* 11.573 V. 1215168 

E] juzgado Nacional en lo Civil N ? 
i, Secretaría N« 7, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 
,fle ANGÉLICA MARÍA ODINO de FA- 
CIÓ. — publíquese por diez días. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1966. 
— Horacio H. Méndez Chavarría, se- 
cretario. 
$ 2.800 e.29]4 N» 11.556 V.12|5¡66 

El Juzgado Nacional Civil N» 4, Se- 
cretaría N* 7, cita y emplaza por trein 
ia días a herederos y acreedores de doj 
ALFONSO CARüSO. — Publíquese po, 
diez días. — Buenos Aires, 3 de diciem- 
bre de 1965. — Horacio A. Méndez Cha 
varria, secretario. 

9 2.400 e. 2|5 N« 11.983 v. 13|5|SS 

Juzg-ado en lo Cnril N» 4, Secretaría 
N* 8, cita y emplaza por 30 días a he- 
rederos y acreedores de ANGELA. RAI- 
MA i e MICHELON.t. — Publíquese por 

10 días. 

Buenos Aires, abril 18 de 3 9G6. — 
Horae.o I. Romanelli. secretario 



2.400. — e.415 N» 12.773 v.l'i 



¡166 



m S 

Juzgado Nacional en lo Civil N? 5, Se- 
«retaría N? 9, cita y emplaza por treinta 
«días a herederos y acreedores de doña 
UNA MANUELA MARTÍNEZ Viuda de 
GONZÁLEZ y Viuda de PAVEL. — Publí- 
quese diez días. — Buenos Aires, abril 28 
de 1986. — Atilio Aníbal Alterini, secre- 

$'2.800 e. 11|5 m 14.155 V. 24)5166 



Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Civil N? 5, Secretaría N? 10, cita y 
emplaza por treinta días a los herederos 
y acreedores de FELISA MAGGIO de 
TARDITO. — Publíquese por diez días. — 
Buenos Aires, 11 de abril de 1966. -— 
Octavio Bunge, secretario. 

$ 2.800 e. 1115 N? 14.307 v. 24[5¡68 



El Juzgado Nacional en lo Civil N" 5, 
«Secretaria N° 9, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
DOMINGA PETRONILA GARCÍA de 
ÍIAUCH. — Publíquese por diez días. 

Buenos Airea, octubre 29 de 1965, — 
Atilio Aníbal Alterini, secretario. 

? 2.800 e.1015 N» 13.596 y.23!5|66 

Juzgado en lo Civil N» 5, Secretaría 
N» 10, cita y emplaza por 30 días a he- 
rederos y acreedores d e ERNESTO JU- 
LIÁN LALOR. — Publíquese por 10 
días. — Buenos Aires, 29 abril de 1963. 
— ■ Octavio Bunge, secretario. 
I 2l4Ó0 e. 9j5 N' 13.493 V. 20¡5¡66 



El Juzgado Nacional en lo Civil N» 5, 
Se -retaría N? 10, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 
de doña CONCEPCIÓN SCAVONE de 
DABO, Publíquese por diez días. — 
Buenos Aires, abril 25 de 19S6. — Oc- 
tavio Bunge, secretario. 

$ 2.800.—- e.615 N» 13.182 V.19|5|66 



Juzgado en lo Civil ' T 9 5, Secretaría 
N 1 ' 9, cita :v emplaza por 30 días a he- 
rederos y acreedores de LUIS PIMPINE- 
LA o LUIS PEPENELLA. — Publíquese 
3.0 días. 

Buenos Aires, abril 21 de 1986. — 
Atilio Aníbal Alterini, secretario. 

$ 2.400.— e.5|5 W 13.081 v.18|5|66 

Juzgado en lo Civil N? S, Secretaría 
.<' 10, cita y emplaza por trenta días a 
lierrcl'H-os v acreedoras de DORILA TE- 
RESA SPILIGOI de BTON. — Publíquese 
por diez días. 

Buenos Aires, abril 15 de 1966. — Oc- 
tavio Bunge. secretarlo. 

| 2,800.— e.315 N? 12.398 V.16¡5¡66 



Juzgarlo en lo Oivi' N? 5, Secretaría 
1' 9, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de SAMUEL 
BPCK. — Publíquese ñor d ; ez días, 

Buenos Aires, 25 marzo de 19G6. ■ — 
Octavio Bunge. Secretario. 

S 2.400 c,29¡4 N'v 11.768 y.l2¡5¡G6 



Juzgado en lo Civil N» 5, Secretaría 
N' 5 lo, cita y emplaza por treinta, días 
a herederos y acreedores de JACOBO 
FELDER y SIMA KORNREICH de 
FELDER. — - Publíquese por diez días. 
Buenos Aires, abril 21 de 1966. — 
Octavio Bunge, secretario. 

| 2.300.— e.3!5 N» 12.397 V.16|5|G6 

N» 6 

Juzgado en lo Civil N? 6, Secretaría W 
12, cita y emplaza por treinta días a he- 
rederos y acreedores de MANUEL ÓSCAR 
BOLLA. — Publíquese por diez días. — 
Buenos Aires, abril 27 de 1966. — • Ro- 
berto R. Pérez Demaría, secretario. 

I 2.800 e. 11|5 N? 14.095 v. 24|5¡66 



Juzgado Nacional en lo Civil N"? 6, Se- 
cretaria N? 11, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de doña 
jFéIGA SEGAL de MAPELMAN. — Pu- 
blíquese por diez días. — Buenos Aires, 
marzo 24 de 1966. — L» M. Ambrosioni 
Bosch, secretario. 

$ 2.800 e. 1115 N<? 14.206 v. 24j5)6G 

Juzgado en lo Civil N? 6, Secretaría N? 
12, cita y emplaza por treinta días a he- 
rederos y acreedores de MARÍA ANGÉLI- 
CA. — Publíquese por diez días. — Bue- 
nos Aires, mayo 3 de 1966. — Roberto R. 
Pérez Demaría, secretario. 

$ 2.400 e, 11|5 N« 14.309 V. 24¡5[6o 

Juagado en lo Civil N<? 0, Secretaría 
N' 12, cita y emplaza por treinta d-ías 
a herederos y acreedores de DORLINDA 
DIMENNA de RODRÍGUEZ. — Publí- 
quese por diez días. 

Buenos Aires, abril 22 de 196 6. — 
Roberto R. Pérez Demaría, secretario. 

$ 2.800 C.10¡5 N« 13.850 v.2,'¡|5j6G 



Juzgado Nacional Civil N? 6, Secre- 
taría N« 11, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de CURT 
KONIGSBERG. — Publíquese por diez 
días. 

Buenos Aires, abril 25 de 1966. — 
L. M. Ambrosioni Bosch, secretario. 
% 2.400. — e. 6¡5 N" 13.185 V. 19|5¡66 

Juzgdo en lo Civil N? 6, Sec-etaría 
N? 11, cita y emplaza por treinta días 
a, herederos y acreedores de don CA- 
YETANO SANTAMARÍA. Publíquese 
por diez días. — ■ Buenos Aires, diciem- 
bre 2 de 1965. — Luis M. Ambrosioni 
Bosch, secretario. 

¥ 2.400, — e.5¡5 N» 13.014 V.1S|5¡68 



Juzgado Nacional en lo Civil N' 6, Se- 
cretaría N' 11, cita y emplaza por trein- 
ta días s. herederos y acreedores de 
VICENTE MIGUEL PALMIERI. Publí- 
quese por diez días. -— Buenos Aires, 
abril 25 de 196G. — L. M. Ambros'oni 
Bosch, secretario. 

$ 2.800.— e.5¡5 N? 12.947 V.1S|5|GG 

Juzgado Nacional en lo Civil N? 6, 
Secretaría N' 11, cita y emplaza por 3 
días a herederos y acreedores de doña 
TERESA DI GIORGIO. — Publíquese 
por lo días. 

Buenos Aires, diciembre 7 de 1965. — 
Luis M. Ambrosioni Bosch, secretario. 
$ 2.400.— e.415 N» 12.777 V.17|5|6<¡ 



Juzgado Nacional en lo Civil N» 6, Se- 
cretaría N? 12, cita y emplaza por el 
término de treinta días a herederos y 
acreedores de JOSÉ ANTONIO RO- 
DRÍGUEZ. — Publíquese por diez días. 
Buenos Aires, 14 do abril do 196 6. — 
Roberto R. Pérez Demaría. secretario. 

$ 2.800 e,29;í N' 11,794 V.12¡5[66 

Juzgado Civil N» 6, Secretaría N' 12, 
cita y emplaza por treinta días a here- 
deros y acreedores de PASCUAL JUAN 
GROSSO. — Publíquese por diez días. 
— Buenos Aires, abril 21 de 1966. — 
Roberto R. Pérez Demaría, secretario. 
$ 2.800 e. 215 N? 11.962 V. 1315165 



N? 7 

El Juez Civil Nv 7, Secretaría N'? 13, ci- 
ta por treinta días a herederos y acreedo- 
res de SEVERINA o SEVERA GENERO- 
SA GARCÍA de CABADO c CABaDA. — 
Publíquese ñor diez. días. ■ — Buenos Ai- 
res abril 29 de 1966. — César R. Herbón, 
secretario. 

§ 2.800 e. 1115 N? 14.377 v. 2415166 



Juzgado Civil N? 7, Secretaría N? 13, 
cita por diez días a doña JUANA. AME- 
LIA FERNANDEZ para que tomo in- 
tervención en el juicio "Vicetto, Nora 
Silvia siadopción", bajo apercibimiento 
de ley. Publíquese tres días. — Bue- 
nos Aires, octubre 29 de 1965. — César 
R. Herbon, secretario. 

? 960. — e.ll|5 N« 14.312 V.13|5¡66 

151 Juzgado Nacional de l 3 Instancia 
en lo Civil N» 7, Secretaría N» 13, cita 
v emplaza por treinta días a herederos 
v acreedores de FLORA DIORIO de 
VIESTI y ANTONIO VIESTI. — Publí- 
quese por diez días. — Buenos Aires, 
26 de abril de 1966. — César R. Her- 
bón, secretario. 
$ 3.200 e. 9]S N« 13.733 V. 20¡5¡66 

Juzgado en lo Civil N« 7, Secretaría 
N'> 13, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de CIÑA o ZI- 
NA CZOPP. - — Publíquese por diez días. 
— Buenos Aires, abril 14 de 1966. — 
César R. Herbón, secretario. 



$ 2.400 



N» 13.538 V. 201 



Juzgado en lo Civil N? 7, Secretaría 
N' 13, cita y emplaza por treinta días 
a. herederos y acreedores de doña MA- 
RÍA LUISA BARREIRO de BERNAS- 
CHINA. — Publíquese por diez días. — 
Buenos Aires, mayo de 1966, • — Cé- 
sar R. Herbón, secretario. 
$ 2.800 e, 9¡5 N? 13.487 V. 20[5¡66 

Juzgado en lo Civil N» 7, Secretaría 
N' 14, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don AL- 
BERTO FUMAGALLI. - — Publíquese 
por diez días. 

Buenos Aires, 26 de abril de 1966. — 
Mario Ansehütz Latorre, secretario. 

| 2.800. — c. 6¡5.N» 13.241 v. 1»¡5|66 



Juzgado Nacional en lo Civil N« 6, 
Secretaría -n» 11, cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de 
LUIS VIDE. — Publíquese por 10 días. 

Buenos Aires, abril 21 de 1966, . — 
L. M. Ambrosioni Bosch, secretario. 

í 2.400. — e.415 N? 12.659 V.17I5I6G 



Juzgado en lo Civil N» 6. Secretaría 
N» 11, cita y emplaza por 30 días a he- 
rederos y acreedores de don JOSÉ 
HELLMAN. Publíquese por 10 días. 

Buenos Aires, abril 12 de 1966. — 
L. M. Ambrosioni Bosch, secretario. 

$ 2.400.— e.415 N» 12.541 V.17|5¡66 



Juzgado Nacional en lo Civil N« 6, 
Secretaría N» 11, cita y emplaza por 38 
días a herederos y acreedores de MA- 
NUEL RODRÍGUEZ o RODRÍGUEZ 
PÉREZ. — Publíquese por 10 días. 

Buenos Aires, abrí 1 22 de 1966. — 
i-i. M. Ambrosioni Bosch. secretario. 

$ 2.800 — e.315 N» 12.212 V.16I6|66 



«uzgacio Nacional en lo Civil N° 6, Se- 
cretaría NP 12, cita y emplaza por trein- 
ta días a herederos y acreedoi-es de don 
JOSÉ GALLANTE. — Publíquese por 
diez días. — Buenos Aires, 20 de di- 
ciembre de 3 965. — Roberto R. Pérez 
Demaría. secretario. 
% 2.400 e. 2|5 N» 12.090 V. 1315163 



Juzgado en lo Civil N« 6, Secretaría 
N« 11, cita y emplaza por treinta días 
% herederos v acreedores de MANUE- 
LA BELO de COUTO. — Publíquese 
por diez días, 

Buenos Aires, febrero 14 de 1966. — 
L. M. Ambrosioni Bosch, secretario. 
5 2.400 e.29|3 Jí» 11.856 V.1215ÍG6 



El Juzgado Nacional en lo Civil N? 7, 
Secretaría N« 14, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 
de ANTONIO MÉNDEZ, ANTONIO 
MÉNDEZ ALVAREZ, MARÍA DOLO- 
RES MÉNDEZ ARIAS, MARTA MÉN- 
DEZ c MARÍA MÉNDEZ DE MÉN- 
DEZ y RAMÓN MÉNDEZ. — Publí- 
quese por diez días. 

Bueno3 Aires, 28 de abril de 1966. — 
Mario Ansehütz Latorre, secretario. 
| B.600. — e. 615 N» 13.304 V. 19|5|66 



El Juzgado Nacional en lo Civil N? 7, 
Secretaría N« 13, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 
de ANTONIO BARTOLO CANDIDO 
BOITANO. — Publíquese por diez días. 

Buenos Aires, abril 1» de 1966. — 
César R. Herbón secretario. 

$ 2.800.— e. 6|5 N" 13.272 V. 19¡5|66 

El Juzgado en lo Civil N° 7, Secre- 
taría N° 13. cita y emplaza por treinta 
días a herederos v acreedores de DO- 
ROTEA MATRICARDI de BRANDT- 
MARTT. Publíquese diez días. — Bue- 
nos Aires, 28 de marzo de 1966. — 
César R. Herbon, secretario. 

I 2.800.— e.5!5 N? 12.948 V.18|5|66 



Juzgado en lo Civil N' 7, Secretaría 
N' 13, cita y emplaza por 30 días a he- 
rederos y acreedores de EDUARDO 
SAGASTUME. — Publíquese por 10 
días. 

Buenos Aires, 14 de abril de 1966. — 
César R. Herbón. secretario. 

¥ 2.400.-— e.4|5 N» 12.685 V.17|5|C6 



Juzgado Civil N 1 ' 7, Secretaría N» lé 
cita y emplaza por treinta d4a,s a Iier8= 
deros y acreedores de MARÍA BORGO» 
NOVO. —- Publíquese por diez días, 

Buenos Aires, abril 25 de 1966, —> 
Mario Ansch itz Latorre, secretario, 

| 2.400.— e. 4|5 N» 12,681 v. 17|.~>i«6 

Juzgado Nacional en lo Civil N» 7, 
cita y emplaza por 3o días a herederos 
y acreedores de AQUILINO LARRA YA 

— PuMíquese por 10 días. 

Buenos Aires, abril 22 de 1966. -■-< 
César R. Herbón, secretario. 

$ 2.400.— e .3lE N> 12.327 V.16Í516S 

Juzgado en lo Civil n» 7, Secretaria 
N'.' l-l, cita y emplaza por 30 días a he- 
rederos y acreedores de EMILTO o EMI. 
LIO .¡OSE GARAVANO y de LUISA 
MERCEDES GARAVANO d e GARA» 
VANO. — Publíquese por 10 días. 

Buenos Aires, abril 14 de 3 966, — 
mario Ansehütz Latorre. secretario. 
? 2.800.— e. 315 N' 12.266 y 20{5|«6 

Juzgado Nacional de Primera, Instan» 
eia en l Civil N' 7. Secretaría N» 13» 
cita y emplaza por treinta días a he- 
rederos y acreedores de don ARNALDO 
ALOMAR. — Publíquese por diez diaa, 

— Buenos Aires. 30 de marzo de 1966, 

— César R. Herbón, secretario. 

$ 2.400 e. 2¡5- N? 12.020 v. 13¡6|<r5' 

Juzgado en lo Civil N» 7, Secretaría 
N' 13, cita y emplaza por treinta días 
3 herederos y acreedores de JOSÉ EN» 
RIQUE BROGIOLI. — Publíquese por 
diez días. 

Buenos Aires, 12 de abril do 196G, 
César R. Herbón, secretario. 
$ 2.S00 e.29)4 N» 11.833 v.l2¡5¡«6 



Juzgado en lo Civil N» 7. Secretaría 
N 9 13, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de ENRIQUE 
RODRÍGUEZ o RODRÍGUEZ ROCHA. 
— ■ Publíquese por diez días. 

Buenos Aires, abril 20 de 1966, 
César R. Herbón, secretario. 
$ 2.S00 e.29|4 N? 11.855 v. 12)5166 



Juzgado Nacional en lo Civil N' 7, 
Secretaría N? 13, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 
de JUAN MACRIS. — Publíquese poi? 
diez días. 

Buenos Aires, marzo 30 de 1966. —5 
César R. Herbón, secretario. 
? 2.S00 e.29,4 N» 11.550 v.J 2)5)68 



.Til-gado en lo Civil N« 7, Secretaría, 
N» 13, cita y emplaza por treinta días 
3. herederos y acreedores de AUGUSTO 
PABBIAN. — Publíquese por diez días, 
Buenos Aires, 14 de abril de 1966. — 
César R. Herbón, secretario. 
S 2.400 e.29¡4 N» 11.718 V.12|5|G6 



Juzgado en lo Civil N« 7, Secretaría, 
K 1 ) 13, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de DOSINDAÍ 
RODRÍGUEZ de CASTRO, JOSÉ CAS. 
TRO y MANUEL CASTRO. — Pubi¡"„ 
qllese por diez días. 

Buenos Aires, marzo 23 de 1966, —» 
César R. Herbón, secretario. 
$ 2.S00 e.2914 N? 11.858 v.l2¡5[6(? 



Juzgado Civil N» 7. Secretaría N» 14, 
cita y emplaza por 3o días a herederos 
y acreedores de JOSÉ ANTONIO AL- 
VAREZ. _ Publíquese 10 días. 

Buenos Aires, abril 28 de 1966. ■ — 
Mario Ansehütz Latorre. secretario. 

$ 2.800.— c.415 N? 12.626 v.17|5¡66 



Juzgado Nacional en lo Civil N'J 7, 
Secretaría N» 13, cita y emplaza pos 
treinta días a herederos y acreedores 
de JUANA o JUANA MARCELINA de3 
CAMPO de FERRER. — Publíquese po* 
diez días. 

Buenos Aires, 12 de abril de 1966, — 
César R. Herbón, secretario. 

$ 2.S0O. — e. 29'4 N» 11.557 V. 12|5|6Í 



El Juzgado Nacional en lo Civil N* 8- 
Secretaría N» 15, cita y emplaza por 
treinta días a herederos v acreedores do 
don RICARDO JORGE" SALA. — Pu- 
blíquese por diez días. 

Buenos Aires, mayo S de 1966. 
Joaquín Alberto Frasquet, secretario. 

$ 2.800 c.10'5 N» 13.889 v.2Sjf>!Se 



Juzgado Civil N» 8, Secretaría N* 16, 
cita y emplaza por treinta días a he- 
rederos y acreedores de don ALBERTO 
GIOVANELI o GTOVANELLI. — Pu- 
blíquese por diez días. — Buenos Aires, 
mayo 3 de 1966. — José M. Monda, 
secretario. 
$ 2.800 e. 9|5 N« 13.734 V. 20[5|66 



Juzgado Civil N» 8, Secretaría N» 3 6, 
cita y emplaza por treinta días a here- 
deros y acreedores de ANTONTO P \N 
o PAN PITA. Pubhquese por diez díaa. 
— Buenos Aires, abril 25 de 1966. — 
José M. Monclá, secre+ario . 

I 2.400.— e.515 N' 13.082 V.18151G8 



Juzgado Nacional en lo Civil N' 8„ 
Secretaría, N? 15, cita y emplaza por 
treinta días a herederos ~v acreedores 
de MARTA LUISA MAGDALENA BT3- 
LAURTEGUI. — Publíquese por diea 
días. 

Buenos Aires, abril 12 de 1966. - — ■ 
Joaeuín .Alberto Fra^ouet. secretario, 
S 2.S00.— e. 4|5 N» 12.745 v. 17)516(5 
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Juzgado Nacional en lo Civil N' 8, Se- 
cretaba N" 1G, cita y emplaza por trein- 
ta días a herederos y acreedores de 
AM.VJíJíO VILLALONGA. — Publíque- 
se por cliex días. — Buenos Aires, abril 
19 de 1966. — José M. Moncld, secreta- 
rio. 
? ■_■ . -i e. D|5 N' 13.022 v. 20;3¡GG 

Juzgado en lo Civil N» S, Secretaría 
N* 16, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de MARÍA 
HOMERO PEREIRA de MUST. — Pu- 
blíquese por diez días. 

Buenos Aires abril 25 de 13G6. — 
José ?,í. Moncld, secretario. 

,? 2.300. — e. 4|3 N> 12.039 v. l~,á!C6 



Juzgado en lo Civil N° S, Secretaría 
Ne- Ifi, cita y emplaza por treinta días 
a- herederos v acreedores de. clon JOR- 
JE LLANURA. — Publíquesc por diez 
días. 

Ruónos Aires, abril 10 de 1566. — 
Jo?-" AI. Jíonclá, secretario. 

í 2.10;...- t-.. 4 5 N? 12.337 v. 17;5;GG 

El Juzgado en lo Civil N? 3, Secreta- 
taría N"' 15, cita y emplaza por treinta 
días a herederos v acreedores de BER- 
TA KKOZF.NSKA' de PENCH.\X!?KÍ, 
— Publíquesc por diez días. 

crios Aires, marzo 31 de 30G5. — 
j'n Alberto l'rasquet, secretario. 

3 N ,J 12.TSG v. 1 7 i 5 ' G G 



R>. 






.li:z..v.-i-.!o tu lo Civil N" S. Secretaria 
N? 15. cita y emplaza por treinta días 
a la rederos y aeree im-e- ,1,-. doña LUI- 
SA AUUOlíA LOPiSZ de l'Ol.GAR, — 
:v per diez días. — - Buenos Ai- 
i 2S de '1966. — Joaquín Alberto 
:, secretario. 
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Ei Juzgado Nacional en lo Civil N'' S, 
Secretaria N? 1 ti, cita y emplaza por 
ei término de treinta días a herederos 
y acreedores do don TEODORO VE- 
LEt'¡'. — Publítiucse -por diez días. 

lasónos Aires, 27 de abril de 19G0. — 
Jos-'- Af. Alónela, secretario. 

3 ".I0n._ c. 45 N-' 12.527 v. 17,5.60 

Turrado en lo Civil N' 5 S, Secretaría 
Ni 15, cita y emplaza por 30 días a he- 
reder-.., y acreedores de MARÍA LUISA 
RUf.t.OOQ de Ai .LA DIO. -- Publique, 
se ñor 10 días. 

íios Aires, abril 3 5 de 196 6. — 
Joa'mii-; Alberto Ei'asquet. secretario. 
S 2 S00 — e.3 5 N-' .12.22 1 v.IGlúlGO 



.1 



Ei Juzgado Nr-rionnl en lo Civil X? á, 
Secretaría NA 16. cita y emplaza por 
tremía ufa* a herederos v acreedores de. 
PELEO, — Publiquen por db-z 
Únenos Aires. 20 d" abril de 

3 033. _ José María McncIA, seeretr- 

v¡n 



ROq; 
días. 



.12: 



v. 13Í3ICG 



Juzgado Civil N"» 8, Secretaría N'? 13, 
cita, y emplaza por treinta días & here- 
deros y acreedores de RÜDRIIICO CÍ11I- 
LLE.LA1Q CALÍAOS LÜBPIL — Publi- 
ques.' por diez días. 

Únenos Aires, abril" 12 de lOfiC. • — 
Joa ".i : n Alberto Frasquet, secretario. 
-- 2 ! 0. — e. 43 N* 12.726 V. 17|5|GG 



.Ti 



X» ít_ 

io en lo Civil ,\"? o, Secretaría 
N'-' 18, cita y emplaza por treinta días 
a bcrederos y acreedores de MIGUEL 
DI LEVA. Publíquesc por diez d'as. — 
Buenos Aires, abril 25 de 1006. — Luís 
A. Snu'-e Juárez, secretario. 

$ 100. — ella, N?LLl$i v.í'ALOO 



131 .1 desrielo Nariona! en lo Civil N° 0, 
.Secretaría N° 1S. cita y emplaza por 
treinta días a herederos v acreedores da 
GREGORTA MARÍA GODOT de CO- 
PAN! yPOinNGO COPANT. Publíque- 
se por diez días — Buenos Aire-, mayo 
4 de 1966. -- Luis A. Pause Juárez, sc- 
-ret.-nio. 

$ 2,300. - e.11'5 N» 14.229 v.24'5!G6 

Juzgado en lo Civil N? 0. Secretaría 
K - ' 18, cita y emplaza por treinta Lias 
a herederos y acreedores de RODOLFO 
ÁNGEL 'VÁRELA. — Publíquesc por 
diez. días. 

Buenos Aires. 22 de abril de 10GG. — 
Luis A. Sauze Juárez, secretario. 

? 2.S00 e.lOÍO Xv It.OTG v.23 :LG6 

Juzg-ndo Nacional en lo Civil N' 0, 
Secretaría N? 17, cita y emplaza por 
treinta, días a herederos v acreedores de 
MARTA LAZZATf de CUEVA NI. — Pu- 
bllnue.se por diez d-ías. 

BuenosAires. diciembre 31. de 1565. 
— Isaac R. Molina, secretario. 

S 2.800 e. 1 0¡ 5 X» 13.770 v.23 : 5;6G 



El Juzgado Nacional en lo Civil N» 9. 
Secretaría N' 17. cita y emplaza por el 
término de 30 días a herederos y acree- 
dores de don JUAN ÁNGEL A UBI A. — - 
Publíquesc diez días. 

Buenos Aires, 2G de abril de 1066. — 
Isaac R. Molina, secretario. 

$ 2.S0O e.iO!,5 N<? 13.7S1 v.23;s:G3 



Juzgatl cn 1° Civil N? 9, Secretaría 
N« 18, cita, y emplaza por treinta día3 
a herederos v acreedores do MARÍA o 
MARÍA JOSEFA ENGRACIA LÓPEZ 
de DOMÍNGUEZ. — Publíquese por diez 
días. — Buenos Aires, abril 13 de 196o. 
• — Luis A. Sauze Juárez, secretario. 
$ 2.S00 e. 9¡5 N» 13.474 V. 2 1 5 ¡ 6 G 



El Juzgado Civil N? 9, Secretaría N? 18, 
cita y emplaza por 30 días a herederos 
v acreedores de doña MARÍA ROSA 
AMBOLDI de CAIROLI. — Publíquese 
por 10 días. 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1965. — 
Luis A. Sauze Juárez, secretario. 

$ 2.800.— e.9¡5 N? 13.560 v.20|5|66 



K? 1© 

Juzgado Civil N» 10, Secretaría N» 29, 
cita y emplaza por treinta días a here- 
deros y acreedores de don JAVIER CAS. 
TILLO. — Publíquesc por diez días. 

Buenos Aires, abril 27 do 196G. — 
Mario C. Russomanno, secretario. 

S 2.-100 e.l0|5 N? 13.700 v.23|5|66 



Juzgado Nacional en lo Civil Ne? 9, Se- 
cretaría N'> 13, cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de don 
TEÓFILO LUIS GUPFANTI. — Publí- 
quese por 10 días. 

Buenos Aires, abril 19 de 1966. — Luis 
A. Sauze Juárez, secretario. 

? 2.300.— e.9¡5 N? 13.605 v.20|5|66 



Juzgado Civil N? 10, Secretaría W 20, 
cita y emplaza por 30 días a herederos 
y acreedores de don MAR.IAN SANTIA- 
GO BOTTO. — Publíquese por 10 días. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1966. — 
Mario C. Russomanno, secretario. 

$ 2.400.— e.9|5 N 1 ? 13.570 v.20[5¡66 

Juzgado en lo Civil N» 10, Secretaria 
N? 20, cita y emplaza por 30 días a he- 
rederos y acreedores de don MANUEL- 
AMANCIO PÉREZ. — Publíquese por 
10 días. 

Buenos Aires, 29 de octubre de 1965. — 
Mario O Russomanno, secretario. 

$ 2.800.— e.9¡5 N 1 ? 13.630 V.20[5i66 



El Juzgado Civil N? 0, Secretaría 
.V 1S. cita y emplaza por 30 días, a he- 
rederos v acreedores de MARÍA LUISA 
del SIGNO y de JUSM o JUAN IGNA- 
CIO GUÍLLERMET. Publíquese por 10 
días. — Buenos Aires, abril 11 de 1966. 
— Luis A. Sauze Juárez, secretario. 

$ 3.SÜ0. — e.5í5 K' 12.030 v.lS¡5l6<¡ 

Juzgado Nacional en lo Civil- N' 9, 
Secretaría N'' 1S, cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de 
don t'EDLO LABORDE. — Publíque- 
se por 10 días. 

Une ios Aires, abril 25' de 1366. — 
Luis A. Sauze Juárez, secretario. 

$ 3.400. — e.3|5 N? 12.192 V.1G;0¡66 

El Juzgado Nacional en lo Civil N» 9. 
decretaría N' 1S, cita y emplaza por 
30 dias a herederos y acreedores de 
DOMINGO ANTONIO ALONSO ALVA- 
ItE'Z. — Publíquese por 10 días. 

Buenos Aires, abril 23 "de 1966. — 
Luis A. Sauze Juárez, secretario. 

S 2. SOI).— e.3|5 N" 12.11! v.lGAl'OG 



El Juzgado Nacional en lo Civil N? 9, 
Secretaría N« 18, cita y emplaza por 
30 dias a herederos y acreedores de 
ALARIA LUISA MOJORENA de IZA- 
GLTRBC. Publíquese por 10 días. 

Buenos Aires, abril 21 de 1966. — 
Luis A Sauze Juárez, secretario. 

S 2.300.— e.3|5 N« 12.209 v.1G' ; 5!6G 



El Juzgado Nacional en lo Civil N? 9, 
Secretaría N» 18, cita y emplaza, por 
30 días a herederos y acreedores de 
.1 O S i'. E A ANTONIA ARAGONE de 
GR.HTT. — Publíquese por 10 días. 

Buenos Aires, abril 14 de 1966. — 
l.uis A. Sauze Juárez, secretario. 

S 2. $00.— e.3¡5 N* 12.279 v.l6;5|66 

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 9. 
Secretaría N» 18, cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de 
JOSÉ MARÍA GAMALLO o .TOSE GA- 
J1ALI,0. — Publíquese por 10 días. 

Buenos Aires, abril 2 1 de 1966. — 
Luis A Sauze Juárez, secretario. 

$ 2.SO0.— e.3|5 N» 12.210 V.16'5;6G 

El Juzgado Nacional en lo Civil N" 9 
v Secretaría N' 17, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 
de don .TOSE IGLESIA. -- - Publíquese 
por diez días. 

Buepos Aires, noviembre 12 de 1985. 
— Isaac Tí. Molina. - secretario. 

S 2.S00. — e. 29¡4 N' 11. 611 V. 12¡5;G6 



El Juzgado en lo Civil N'l 9, Secre- 
taría N' 1S, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de "ADE- 
LAIDA MARTA LAURÉELA de GHIT- 
TA", — Publíquese por diez días. 

Buenos Aires, abril 21 de 1966. — 
Luis A. Sauze Juárez, secretario. 

% 2.SO0.— e. 29|4 N» 11.666 v. 12;5|C6 

El Juzgado en lo Civil N? 9, Secre- 
taría N» 1S, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de EMI- 
LIO JUAN SPINETTA. — Pcblíejuesa 
por diez días. 

Buenos Aires, 12 de abril de 1966. — 
Luis A. Sauze Juárez, secretario. 

| 2.S00.— e. 2914 N» 11.5S0 v. 12¡5|f6 

Juzgado Civil N ? 9, Secretaría N' 1S, 
cita y emplaza por treinta días a he- 
rederos y acreedores de don JUAN BAU- 
TISTA JESÚS TISCAR. Publíquese por 
diez días. — Buenos Aires, 19 de marzo 
de 1965. — Luis A. Sauze Juárez, se- 
cretario. 

$ 2.100.— e.2¡5 N» 11.930 v.l3|r>:66 

El Juzgado en lo Civil N? 0, Secre- 
taría N' 13, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de JOSÉ 
PE RAE DI. . — Publíquese por diez días. 
Buenos Aires, 2t de marzo de 1.966. — 
Luis A. Sauze Juárez. secretErio. 

$ 2.S00.— e. 29|4 N» 11.653 v. 12|5¡66 



Juzgado en lo Civil N? 10, Secretaría 
N» 20, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de ADELINA 
AUGURIA CALVIELLO de CATALANI. 
Publíquese por diez días. 

Buenos Aires, 2 de mayo de 19 66. — 
Alario C. Russomanno, secretario. 

$ 2.S00.— e. C|5 H» 13.2S4 v. 19|5'66 



Juzgado en lo Civil N 9 10, Secretaría 
N» 19, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de LEANDRO 
o LEANDRO ARISTOBULO CASTRO. 
Publíquesc por diez días. 

Buenos Aires, abril 27 do 19.66. — • 
Leonardo A. Parisi, secretario. 

? 2.S00.— e. 6¡5 N» 13.297 v. 1D|5|6C 



" Juzgado Nacional en lo Civil N' 10, 
Secretaría N' 20, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 
do ROBERTO ALFREDO SCAGNO- 
LARI. Publíciuese por diez días. — Bue- 
nos Aires, febrero 23 de 1966. — Ma- 
rio C. Russomanno, secretario. 

? 2.S00. — e.515 N9 12.0S5 v.l8|5|6C 



Juzgado en lo Civil N» 10, Secretaría 
Ni 19, cita y emplaza por 30 días a 
herederos y acreedores ds don VICEN- 
TE NÉSTOR DOMINGO VlGNOLA. — 
Publíquese por diez días. 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1965. 
— Leonardo A. Parisi, secretario. 

$ 2.S00— e. 4|5 K^> 12.542 V. 17|5|G6 

Juzgado en lo Civil N* 10, Secretaría 
N' 19, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don SA- 
BINO ARIS POUSADA. — Publíquese 
por diez días. 

Buenos Aires, abril 20 de 1966. — 
Leonardo A. Parisi, secretario. 

$ 2.S00.— e. 4|5 N" 12.7f,4 V. 17¡5¡66 

Juzgado en lo Civil N» 10, Secreta- 
ría N» 20, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de PAS- 
CUAL M AMONE y MARÍA ROMANA 
PATA de MAMONE. Publíquese por 
diez días. — Buenos Aires, abril 2 5 de 
1966. — Mario C. Russomanno, secre- 
tario. 

$ 2.S00.-— e.2|5 N» 12.046 V.13J5I66 



Juzgado en lo Civil N« 10, Secre- 
taría N? 20, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de doña 
VICTORIA MANUELA INEZ BALBI 
de GALIMBERTI, — Publíquese por 
diez días. 

Buenos Aires, febrero 2 de 1965. — 
Mario C. Russomanno, secretario. 

? 2.800.— e. 2914 N' 11.733 v. 12|5|66 

Juzgado en lo Civil N» 10, Secretarla 
N" 19, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don VÍC- 
TOR BENVENUTI v doña SARA LE- 
GUIZAMON de BENVENUTI. Publíque- 
se por diez días. — Buenos Aires, abril 
2G de 1966. — Leonardo A. Parisi, se- 
cretario. 

$ 2.800.— C.2¡5 N" 11.903 V.13|5|66 



Juzgado en lo Civil N» 10, Secretarla 
N»'20, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de ERNESTO 
LUIS TACHOUET. — Publíquese por 
diez días. 

Buenos Aires, 2 2 abril de 19 66. — 
Mario C. Russomanno, secretario. 

? 2.S00. — e. 4¡3 N? 12.533 v. 17|5|6G 



Juzgado en lo Civil N* 10, Secretaria 
N» 19, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de JUAN MO- 
NACO. Publíquese por diez d'as. — 
Buenos Aires, abril 26 de 1966. — Leo- 
nardo A. Parisi, secretario. 

$ 2.400.— c.3i5 N? 12.336 v.1G:5|S5 

Juzgado en lo Civil N' 10, Secreta- 
ría N' 20. cita y emplaza por treinta 
días a herederos v acreedores de don 
CARLOS JAIME SVARZMAN. Publí- 
quese por diez días. — Buenos Aires, 
abril 21 de 19GG. — Mario C. Russo- 
manno. secretario. 

? 2.400.— e.2;5 N-' 12. OSO Y.13,5j66 



3Í» U 



Juzgado en lo Civil N* 11, Secretar!» 
Na? 22, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de ALFREDO 
o ALFREDO ÍTALO LEGNAZZI, Pu- 
blíquese por diez días. — Buenos Ai- 
res, marzo 21 de 1066. — Norman J, 
Astuena secretario. 

$ 2.800. — e.ll|5 N'll.lSO v.24|5¡6« 



Juzgado Nacional Civil N» 11, Secre- 
Taría N 9 21, cita y emplaza por treinta, 
días a herederos y acreedores de ITA- 
LIA o ITALIA SARA COMMISSO d« 
FRASCA. Publíquese por diez díaa. — • 
Buenos Aires, abril 1S de 1966. — Aní- 
bal J. La Rosa, secretario. 

? 2.800. —o.ll|5 N» 14.124 v.24l5l«S 



Juzgado. Nacional de Primera Instan- 
cia en lo Civil N» 11, Secretaría N? 22, 
cita y emplaza por treinta dias a here- 
deros y acreedores de doña ISABEL 
LERANOZ de CONTÉ. Publíqueaa por 
diez días. • — -Buenos Aires, 27 de. abril 
de 1966. — - Norman J, Astuena, secre- 
tario, 

$ 2.800. — cilio N' 14.161 v.24¡5¡SS 



El Juzgado Nacional en lo Civil N» 11, 
Secretaría N» 21, cita y cmp'aza por 
treinta días a herederos y acreedores 
do ALFREDO ENRIQUE GUENZAMt. 

Publíquese por diez días.- . — . Buenos 
Aires, abril 20 de 19G6. — Aníbal JA 
La Rosa, secretario. 

$ 2.800.— eril|5_N' 14.227 V.24I5IG8 

^ Juzgado en lo Civil N? 11, Secreta- 
ría N» 21, comunica por cinco dias que 
se ha declarado en estado de Concursa 
Civil a JUAN .TOSE DE ANGELIS rom- 
brándose Síndico ai Dr. Mauricio Héc- 
tor Daian con domicilio en la calle Via- 
monte 1453, 5" piso, Of. 35. Fíjansa 
quince días j>ara presentar al Síndico 
ios títulos justificativos do los créditos. 
Publíquese por tres días. 

Buenos Aires, marzo primero de 19 GS. 
— Aníbal J. La Rosa secretario. 

? 1.320.— e. 1 015 N? 13.975 v. 12¡5¡6« 

Juzgado Nacional en lo Civil N» 11 
de la Capital cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de ÁN- 
GEL FELIPE P1NDULI. — Publiques* 
diez días. 

Buenos Aires, abril 25 de 1965. — 
Norman J. Astuena, secretario 

$ 2.400.— e. 10|5 N» 13.947 V. 23¡5[SS 

Juzgado Nacional en lo Civil N» 11 
Secretaría N* 21, cita y emplaza por 
treinta días a herederos v acreedores da 
HÉCTOR HUMBERTO PEDRO TROB- 
BIANI. — Publíquese por diez días 

Buenos Aires, abril 25 de 1966. — 
Aníbal J. La Rosa, secretario 

$ 2.S00. — e.! 0|5 N» 14.030 V. 23|5|3S 

El Juzgado en lo Civil N° 11, Secre- 
taría No 22, cita y emplaza Por treinta 
días a herederos y acreedores de GUI 
LLERMO .TOSE RENE o GUILLERMO 
RENE ALELAR de IRIGOYEN. — Pu- 
blíquese diez días. 

Buenos Aires, abril 25 de 1966. — 
Norman J. Astuena, secretario. 

$ 2.S00 e. l 0IS N9 13.974 v,23|5|C6 

Juzgado Civil N<? 11, Secretaría N? 21-¿ 
cita y emplaza por 30 días a herederos y 
acreedores de BEATRIZ MEDA de TO- 
NINI. — Publíquese por 10 días. 

Buenos Aires, abril 18 de 1966. — Aní- 
bal J. La Rosa, secretario. 

$ 2.400.— e.9¡5 N? 13.746 v.20¡5¡6§ 
Juzgado Nacional en lo Civil N» 1 1, 
Secretaría N» 22, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 
de JUAN PEDRO SOTO. Publíquese por 
diez días. — Buenos Aires, abril 15 da 
1966. — ■ Norman J. Astuena. secretario. 
$ 2.800.— e.5|5 N" 12.887 v.lS|ó!6S 

Juzgado Nacional Civil N» 11, Secre- 
taría N» 21, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de MA- 
RÍA ALVAREZ DE FUENTES. — Pu- 
blíquese por diez días. 

Buenos Aires, abril 25 de 1966. — 
Aníbal J. La Rosa, secretario. 

$ 2.S00.— e. 5|5 N» 13.106 v. 1S[5¡6* 

Juzgado en lo Civil N? 11, Secretaría 
N? 21, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de TERESA 
ELEFANTE de CAPUSSELLI. — Publí- 
quese diez d'as. 

Buenos Aires, abril 17 de 1958. — Aní- 
bal j. La Rosa, secretario. 

$ 2.800.— e.4í5N? 12.581 V.17|5!66 

Juzgado en lo Civil N? 11, Secretaría 
N* 21, cita y emplaza por 30 días a he- 
rederos y acreedores de AGUSTÍN CUZ- 
ZANI. — Publíquese diez días. 

Buenos Aires, abril 25 de 1966. — Aní- 
bal j. La Rosa, secretario. 

$ 2.400.— e.4¡5 N? 12.528 v.17|S¡6« 



Juzgado Nacional en lo Civil M? 11, 
Secretaría N<? 22, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores do 
JOSÉ MARÍA GOÑI. — Publíquese por 
diez días. 

Buenos Aires, abril 21 de 1933. — Nor- 
man J. Astuena, secretario. 

$ 2.400.— e.4j5 NA? 12.654 v.l7: ; 5|S« 



Pagine SO 



BOLETÍN oficial 



¿aeres 12 «le mayo de Í9S6 



Juzgado Civil N» II, Secretar.» N* 22, 
cita y emplaza por treinta días a here- 
deros y acreedores de CLARA Híu- 
CIANA CAÑARTE de MÉNDEZ CHA- 
VARRIA y HÉCTOR WENi'EH Ci.-J.A- 
VARRIA. Publíquese por diez días. — 
Buenos Aires, abril 29 de 1966. — Nor- 
man J. Astuena, secretario. 

$ 2.800. — e.5¡5 N'' 12.85S V.1S,5;6G 



Jnez Civil N' 11, Secrelaría N» 22, 
cita y emplaza por tremía dius a here- 
deros y acreedores do DONATO DE 
BON1S. Publíquese por diez días. — 
Buenos Aires, abril 26 de 1966. — Nor- 
man J. Astuena, secretario. 

$ 2.400. — e.5]5 N'' 1-3.077 V.1S;S,66 



Juzgado Nacional en lo Civil N« 11, 
Secretaría N v 22, cita y emplaza por 
treinta días a Herederos y acreedores 
de doña MARÍA ROSA TERESA A^- 
BAS1 Vda. de CORDERO. Publíquese 
por diez días. — Buenos Aires, 23 de 
diciembre de 19 65. — Norman 0. Astuc- 
32n, secretario. 

S 2.800. — e.3|5 N« 12.202 V. I 6 [5 1 6 G 

Juzgado Nacional en lo Civil N» 11, 
Secretaría N» 21, cita y emplaza por 
ireinta días a herederos y acreedores 
de ENCARNACIÓN GUANDAL de LÓ- 
PEZ y de MANUEL LÓPEZ VIZCAÍ- 
NO. — Publíquese por diez días. 

Buenos Aires, abril 2G de 1960. — 
El secretario. 

$ 2.S00.— e. 6¡3 N» 13.310 V, 19]5¡6G 



Juzgado en lo Civil N' 11, Secretaría 
N v 21, cita y emplaza por tre.nta días 
a herederos y acreedores de BEATRIZ 
RITA SALLES de EODEYRO. Publí- 
quese por diez días. - — Buenos Aires, 
abril 22 de 1906. — Aníbal J. La Ro- 
sa, secretario. 

$ 2.800. — e.3¡5 N* 12.337 v.lO^OG 



Juzgado en lo Civil N* 11, Secretaria 
N» 21, cita y emplaza a acreedores y 
herederos de don AREF AYAS. Publí- 
quese diez días. — Buenos Aires, 21 de 
abril de 1966. — Aníbal J. La Rosa, 
secretario. 

$ 2.400. — e.3j5 N« 12.406 V.16|5|06 



El Juzgado Nacional en lo Civil N' H, 
Secretaria N" 22, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 
fie JOSEFA GARCÍA PÉREZ de SÁN- 
CHEZ. Publíquese por diez días. — 
Buenos Aires, noviembre 18 de 1965. — 
Norman J. Astuena, secretario. 

? 2.800.— e.3|5 N'' 12.366 v.)6,o|(»t> 

El Juzgado Nacional en lo Civil N'> 11. 
Secretaría N' 21, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 
de ROMEO BENITO PRIETO. Publí- 
cese por diez días. — Bueno» Aires, 
20 de abril de 1966. — Aníbal J. La 
Rosa, secretario. 

$ 2.400.— e.2;ó N» 12.126 v.t3|5¡66 



El Juzgado de Primera Instancia en 
lo Civil N" 11, Secretaría N» 22, cita y 
emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de doña RAQUEL BA- 
LLESTEROS de SILVESTRE. Publí- 
quese por diez días. — Buenos Aires, 
25 de abril de 1966. — Norman J. As- 
tuena, secretario. 

$ 3.200.— e.2;5 N» 12.002 v.13|5|6G 

Juzgado Civil N* 11. Secretaría N« 22, 
cita y emplaza por treinta días a here- 
deros y acreedores de ARISTIDES 
JUAN FÉLIX FORTUNATO FORTO. 
Publíquese por diez días. — Buenos 
Aires, abril 21 de 1366. — Norman J. 
Astuena. secretario. 

$ 2.S00.— e.2]5 N» 12.050 V. 1315,66 



Juzgado Nacional en lo Civil N' 11, 
Secretaría N» 22, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
SANTIAGO GERÓNIMO SOLARE — 
Publíquese por diez días. — Buenos 
Aires, abril 25 de 1966. — Norman J. 
Astuena, secretario. 

$ 2.800. e.2¡5. N» 11.970. v.13!5|66 

Juzgado Nacional en lo Civil N« 11, 
Secretaría N» 22, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
ARTURO BERTACCHINI. — Publíque- 
se por diez días. — Buenos Aires, 28 
marzo de 1066. — Norman J. Astuena, 
secretario. 

$ 2.400. e.2|5. N» 11.879. v.13;ó¡66 



Juzgado en lo Civil N» 11, Secretaría 
N° 22, cita y emplaza por 30 días a he- 
rederos v acreedores de UMBERTO 
NATALIO GUILLERMO CARNEVALE. 
— Publíquese 10 días. 

Buenos Aires, abril 18 de 19G6. — 
Norman J. Astuena, secretario. 

$ 2.S00.— e.29|4 N? 11.827 V.12¡5'¡CG 

E! Juzgado en lo Civil N? 11, Secre- 
taría N' 22. cita y emplaza por treinta 
días» a herederos v acreedores de DA- 
VID LEÓN SMICUN. Publíquese por 
diez días. — Buenos Aires, abril 21 de 
1966. — Norman T. Astuena. secretario. 
$ 2.800.-- e.2|5 N' 11.893 V.13|5¡«6 



Juzgado en lo Civil N' 11, Secretaría | Juzgado Nacional en lo Civil N° 12, 



N' 21, cita y emplaza por 30 días a ¡ 
herederos y acreedores de DOROTEA 
TORRA LEA de BORZANL — Pnb'.í- 
quese por 10 días. 

Buenos Aires. 22 de setiembre de 
1965. — Aníbal J. La Rosa, secretario. 
? 2 300.— e.2914 N'> 1I.S00 v. 12. 5:66 



El doctor Agustín E. Tiscornla, a 
cargo del Juzgado Nacional de Pri- 
mera instancia en lo Civil N' 11, Secre- 
taría N> 21, cita por 30 días a herede- 
ros v acreedores de doña JOSEFINA 
MORENO de HUNTER. — Publíquese 
10 ilías. 

Buenos Aires, 1S de abril de 1966. — 
Aníbal J. La Rosa, secretario. 

? 2.S00.— - e.29|4 N? 11.S25 V.12;5Í60 

Juz-íado Nacional en lo Civil N 5 11. 
Secretaría N» 22, cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de 
doña AMELIA o AMELIA ANA LAPE- 
RRIBRE de CHIESA. — Publíquese 
por 10 días. 

Buenos Aires, abril 18 de 1966. — 
Norman ,T. Astuena, secretario. 

$ 2.800.— e.29l4 N» 11.7S1 V.1216-C0 



Juzgado Nacional eu lo Civil N» 11. 
Secretaría N? 21, cita y emplaza a he- 
rederos y acreedores de don MARTIN 
ISIDORO ERDOZAIN por 30, días. — 
Publíquese por 10 días. 

Buenos Aires, abril 21 de 1966. — 
Aníbal J. La Rosa, secretario. 

? 2.800.— e.2914 N? 11.070 V.12 : 516G 



Juzgado en lo Civil N ? 11, Secretaría 
N' 22. cita y emplaza por 30 días a 
herederos y acreedores de doña MAR- 
GARITA DOROTEA KRUSE viuda de 
JACKSON O MARGARITA CRUZ de 
JACKSON. — Publíquese por 3 días, 

Buenos Aires, abril 21 de 1966. — 
Norman J. Astuena, secretario. 

$ 2.800. — e.29¡4 N« 11.565 v.l2;5¡66 

N? 12 

Juzgado en lo Civil N« 12, Secretara 
N' 24, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de doña AN- 
GELA ROSA COLOMBO de BACCÍNO. 
Publíquese por diez días. — Buenos 
Aires, 5 de mayo de 1966. — Luis So- 
lari, secretario. 

$ 2.800. — e. 11|5 N' 14.126 v. 24¡5;6S 



El Juzgado en lo Civil N» 12, Secre- 
taría N« 23, cita y emplaza por treinta 
días a herederos v acreedores de don 
FRANCISCO RAFEA y doña CARMEN 
CALOGERO de RAFFA. Publíquese por 

diez días. Buenos Aires, febrero 17 

de 1966. — Héctor López Carrillo, se- 
cretario. 

$ 2.S00. — e.ll¡5 N? 14.374 v.24|5|60 



Juzgado Nacional Civil N? 12, Secre- 
taría N? 24, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores ds AN- 
TONINO ZANCA. — Publíquese por diez 
días 

Buenos Aires, 28 de abril de 1966. — 
Luis Solar!, secretario. . 

$ 2.800— 6.1015 N? 13.995 v.23¡5¡66 

Juzgado Civil N> 12, Secretaría N» 23, 
cita y emplaza por treinta días a here- 
deros y acreedores de don ANTONIO 
PACÍ. — Publíquese por diez. días. 

Buenos Aires, abril 20 de 1966. — 
Héctor López Carrillo, secretario. 

1 2.300.— e. 1015 N? 13.S25 v. 23'5¡6 6 



El Juzgado Nacional Civil N' 12, 
Secretaría N» 24, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 
de BARTOLO FEDERICO RARBAGE- 
LATA. — Publíquese diez días. 

Buenos Aires, mayo tres de 19 66. — 
Luis Solar!, secretario. 

$ 2.800. — e. 10|5 N' 13.852 V. 23|5;G0 



Juzgado Civil 12, Secretaría 24, cita 
v emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de JOSÉ ANTONIO OTE- 
RO. — Publíquese diez días. 

Buenos Aires, mayo tres do 1966. — 
Luis Solari, secretario. 

$ 2.400. — e. 1015 N" 13.853 V. 23Í5¡66 



Juzgado Nacional do Primera Instan- 
cia en lo Civil N»- 12 Secretaría N' 24, 
cita a la demandada. Sra. ESTHER 
DRASAL do LUGARO, en los autos: 
"Muñiz de Faecini, María (sucesión) 
cIDrasal de Lúgaro, Esther s'cobro de 
pesos", para que comparezca dentro del 
quinto día, a partir do la última pu- 
blicación, a estar a derecho, bajo aper- 
cibimiento de designarse al Sr. Defen- 
sor de Ausentes para que la represente. 
Publíquese por cinco días. 

Buenos Aires. 29 de abril dcl966. • — ■ 
Luis Solari, secretario. 

$ 2.400.- — e. 10|5 N° 13.S55 v. 23',5|65 



Juzgado Nacional en lo Civil N» 12, 
Secretaría N' 24, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 
nde FELIPE SEVERINO LAÑES. — 
Publíquese por diez días. 

Buenos Aires, abril 26 de 19 66. — 
Luis Solari, secretario. 

? 2.S00.— e. 10Í5 N ? 13.860 v. 23!5|6G 



Secretaría N'> 2 4, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 
de SALVADOR RALE BERNARDO 
FERNANDEZ. — Publíquese por diez 
días. 

Buenos Aires, abril 26 tío 1966. — 
Lilis Solari, secretario. 

$ 2.800.— e. 10|5 Ni ;3.SS1 v. 2315 60 



Juzgado Civil N9 12, Srcretaría N? 23, 
cita y emplaza por 30 días a herederos y 
acreedores de don JOSÉ LÓPEZ. Publí- 
quese por 10 días. 

Buenos Aires, febrero 24 de 1938. — 
Héctor López Carrillo, secretario. 

$ 2.400.™ e.9;5 K'-' 13.723 V.20J5I63 



El Juzgado Nacional en lo Civil N ? 12, 
Secretaría N? 24, cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de doña 
OLGA ANTONIA PRODAN de TOMIS- 
SICH. — Publíquese por 10 días. 

Buenos Aires, abril 28 de 1366. — Luis 
Solari, secretario. 

$ 2.800.— e.9|5 N5 13.523 V.20|5|36 

El Juzgado Nacional en lo Civil N« 12, 
Secretaria N? 23, cita y emplaza per 30 
días a Herederos y acreedores de ER- 
NESTO JOSÉ JUAN SfORTI. — Publí- 
quese por 10 días. 

Buenos Aires, abril 27 de 1986. — Héc- 
tor López Carrillo, secretario. 

$ 2.800.— e.l>¡5 K» 13.506 v 20!5|66 



El Juzgado Nacional en lo Civil N' 12, 
Secretaría N' 23, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y aeree lores 
de FRANCISCA DEGAETANO de 
FIORDELLL Publíquese por die¡ días. 

— Buenos Aires, 29 de abril de 1966. 

— Héctor López Carrillo, secretai-io. 

? 2.S00. — • e.3¡5 N'-' 13. DOS v.20.5,06 



Juzgado en lo Civil W 12. Secretarla 
N 9 24, cita y emplaza por treinta d.as 
a herederos v acreedores de JORGE 
EDUARDO lir GIACOMO. Publíquese 
ñor diez días. — Buenos Aires, abril 
"9 de 1966. — Luis Solari, secretario. 
$ 2.800.— e.9;5 N» 13.010 v.20;5;6« 

Juzgado Nacional cu lo Civil N) 12, 
Secretaría N'' 23, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 
de don FERNANDO MART1NI. — Pu- 
blíquese diez días. 

Buenos Aires, abril 29 ae 1966. — 
Héctor López Carrillo, Secretario. 

^ 2.800. — e. 6 ! 5 X' 13.225 v. 19|5[6<¡ 

Juzgado en lo Civil N» 12, Secretaria 
N» 24, cita y emplaza por treinta días 
a herederos v acreedores de don SE- 
BASTIAN TOETAROLG. — publíquese 
por diez días. 

Buenos Aires, diciembre 9 de 196o. — 
Luis Solari, secretario. . 

$ 2.S0O. 0.615. — N? 13.264 v.l9¡.>:0.. 

Juzgado en lo Civil N 9 12, Secreta- 
ría N? 2 4. cita y emplaza por treinta 
días a herederos v acreedores de JOSÉ 
IDRASTE. — Publíquese por diez días. 

Buenos Aires. 26 de abril de 1966. — 
Luis Solari, secretario. 
$ 2.400. e.6;5. — N« 13.173 v.19'5¡6í> 



Juzgado en lo Civil N» 12, Secrc J -ría 
N-> 24, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de ANTONTA 
o MARÍA ANTONIA MELL1NO Vda. 
de A1EEL1NO. — publíquese por diez 
días. 

Buenos Aires, abril 2r de 1966. — 
Luis Solari, secretario. 

$ 2.800. — e. 5Í5 N' 12.850 v. 1S!5|66 

El Juzgado Nacional en lo Civil N' 12, 
Secretaria N? 23, cita y emplaza por 30 
dias a herederos y acreedores de MAR- 
COS BOSOM. — Publíquese por 10 días. 

Buenos Aires. 29 de abril de 1966. — 
Héctor López Carrillo, secretario. . 

$ 2.800.— e.9j5 N» 13.507 v.20|5|66 



Juzgado Nacional en lo Civil N« 12, 
Secretaría N° 23, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 
do EVARISTO FUNCTA y MARTA LUI- 
SA FERRER de FUNCIA. — Publíque- 
se por diez días. 

Buenos Aires, abril 21 de 1966. — 
Héctor López Carrillo secretario. 

$ 2.S00. — e. 5l5 N« 12.954 V. 18J5I66 



El Juzgado en lo Civil Ni 12. Secre- 
taría N' 24, cita y emplaza por trein- 
ta días a herederos v acreedores d'> 
JOSÉ FERNANDEZ y GONZÁLEZ. — 
Publíquese por diez días. 

Buenos Aires, 2 do mayo de 1966. — ■ 
Luis Solari, Secretario. 
S 2.800. e.0 : 5. — N» 13.399 v.l9|5!«'i 



Juzgado .Nacional en lo Civil N» 12, 
Secretaría N» 2". c'ta y emplaza por 
treinta días a herederos v acreedores 
de AÍDA BELTSSO de GARAT. — Pu- 
blfnuose por diez días. 

Buenos Aires abril 21 <3e 1966. — 
Ilfetor T dpez Carrillo, secretario. 

| 2.300. — e. B|B'N« 1S.067 V..18'j5;66 



El Juzgado e» lo Civil N» 12, ¡?ícrcta- 
ríá N? 23, cita y emplaza por vevi.-m 
días a herederos y acreedores d2 DA. 
NIEL 1ÜLESIAS y OMAR DANiJiL 
1GLPSIAS. — Publíquese por diez días, 

Buenos Aires, abril 23 ae 196j. — Héc- 
tor López Carrillo, secretario. 

$ 2.800.— e.4l5_N? 12.674 V.17J5Í68 

Juzgado en ¡o "civil N? 12, S2cretaría 
N'-' 23, cita y emplazr por treinta tííaa 
a herederos y acreedores de don VICEN- 
TE SPENA. — Publíquese diez días. 

Buenos Aires, 26 de abril de 1955. — 
Héctor López, Carrillo, sscretario. 

S 2.400.— e.4!5 N? 12.739 V.17¡5|S6 

Juzgado Nacional en lo Civil N' 12, 
Secretaria N'' 2 3, cita y emplaza por 
treinta dias a los herederos y acreedores 
do don JUAN O'FARRELL. — Publí- 
quese por diez días. 

Buenos Aires, abril 27 do 1966. — 
Héctor López Carrillo secretario. 

$ 2.SCU.— c. 5.5 N '° 12.882 v. !S : 5,6(> 

Juzgado en lo Civil N? 12, Secretarla 
N^ 24, cita y emplaza por treinta días 
a heiedaros y acreedores de JOSÉ DOL- 
GOPOL. — PuDiiquese por treinta días. 

Buenos Airss, abril 28 de 1963. — Luis 
Solari, secretario. 

$ 2.400.— e.4i5 N9 12.780 v.17 51-36 



Juzgado Civil >,'» 3 2, Secretaría N* 2-3, 
cila y empiaza por treinta d as a !- : cre- 
deros v acreedores de ROMULO USC E 
l'UIG. Publíquese por diei días. — Huí- 
nos Aires, abril 2S de 19 06. — l-Jvetor 
López (?;irriiIo, secretario. 

S 2.S00.— e.3 5 N«12.48S v.l6i.M,66 



Juzgado en lo Civil N« 12, Secre aria 
N'' 24, cila y emplaza por treinta á as 
a herederos y acreedores de don LUIS 
MARÍA OH'ilZ. Publíquese por diez 
días. — Rueños Aires, abril 15 de DifiO. 
— Luis Solari, seoretar'o. 

$ 2.S00. — "e.3 5 N» ¡2.360 v.jO'oúG 



Juzsado Civil N' 12, Secretaría N'' 4 : 4, 
cita y emplaza por el término de iré ra- 
ta días a herederos v acreedore, de 
MARÍA GARCÍA de PÉREZ. Puní que- 
so por diez días. — Buenos Aires a'ril 
26 do 1966. — Luis Solari, secreta- io. 
$ 2.S00. — e35 N? 1 2.3 1 v.L¡¡3,66 

El Juzgado Nacional en lo Civil nú- 
mero 12, Secretaría N» 23, cita y em- 
plaza por treinta día» a here ! er>» y 
acreedores de MAN. EL MONTERO.' - 
Publíquese por diez días. — Buenos Ai- 
res, 25 de abril de 1366. — ■ Héctor Ló- 
-:>ez Carrillo, secre'ari -. 

$ 2.400.— e.3 5 N' 12.412 v.10 5 66 



Juzgado en lo Civil N» 12, Secreta- 
ría N'> 23, cita y emplaza por treinta 
días a herederos v acreedores de Ai A. 11- 
CELINO FORTUNY y TERESA FCE- 
TUNY de FORTUNY. — Publíquese 
diez días. 

Buenos Aires, abril 26 de 1966. — 
Héctor López Carrillo, secretarlo. 

S 2.800.— e. 3I5 N» 12.213 v. 16'5IC6 



Juzgado Civil N« 12, Secretaría n» 23, 
cita y emplaza por 30 días a herederos 
y acreedores de don ANDRÉS FALCON. 
- — Publíquese por 10 días. 

Buenos Aires, abril 26 de 1965 — 
Héctor López Carrillo, secretario. 

$ 2.400. — e.29l4 N« 11.847 V.12'5:66 



Juzgado Nacional en lo Civil N" 12, 
Secretaría N» 24, cita y emplaza po-- 
treinta días a heredero? v acrffoores le 
LUIS o LUIS ENRIQUE CESAN'!. — 
Publíquese por diez días. — Buenos 
Aires, abril 19 de 1966. — Luis Solari, 
secretario. 

$ 2.800. e.2¡5. N« 12.149. v. 13 5166 



Juzgado Nacional en lo Civil N« 12, Se- 
cretaría N» 24, cita y empla-za por el 
tórmino d3 30 días a herederos v acree- 
dores de TOMAS SICILIANO. Publíque- 
se diez días. Buenos Aires, abril 1S 
d e 1966. — Luis Solari. secretario 

? 2.400. e.2|5. N" 12.11". v.13 5 : 6'S 



Juzgado Nacional en lo Civi 1 N' 12, 
Secretaría N' 24, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
VICENTE CIRÍACO ROGER. — Publí- 
quese por diez días. — Buenos .tires, 
21 de abril de 1966. — Luis Solari, se- 
cretarlo. 

$ 2.80-0. C-.2Í5. N' 12.187. v.l3 5 ! 66 



Juzgado Civil N» 12. Secretaría N« 23, 
cita y emplaza por treinta días a here- 
deros v acreedores de doña MARÍA 
ELVIRA TOURAL o TOURAL DÍAZ. 
— Publíauese por diez días. — - Bueno» 
Aires, abril 1 4 de 3966. — Héctor Ló- 
pez Carrillo, secretario. 

$ 2.S00. e.2;5. N' 11.964. v.13 5'66 



Juzgado en lo Civil N» 12, Secretaría 
N 9 23. cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de CARLOS 
LUIS CASTIGLTONI y MARÍA ALS1NA 
Vda. de CASTIGL'ONL — Pub]fane--e 
por diez dios. — Buenos Aires. 22 <J<9 
abril de 1966. — Béctor López Carrillo. 
secretario. 

$ 2. $00. e.2¡5. N» 11.943. v.í3,5.:66 
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151 Juzgado Nacional en lo Civií nú- 
zaoro 12, Secretar. a N» 23, cita y em- 
->!a.z- por treinta dhs a hereden: -a y 
acreedores de' AlitOSTO HIÍ'OLi Í'O 
MONTEÍJONICO. Pubiiquese por che;-: 
dias. — . Buenos Aires, 25 de abril de 
"FS'G. — Héctor López Carrillo., secre- 



Juzgado Nacional en lo 
Secretaria Ir> 26, cita 5 
treinta días a herederos 
ce MIGUEL RAPOLLA. 
pea diez días. 

Buenos Aires, septiernb 
-• Jorge Escuta Pizarro, 
"S 2.000.-- e.ll:5 NO 



DI1Í 



Juzgad< 
I W 2ó, 
1 redero 



empí 



aia;.. 
res de i 
¡ecretaria 
y 13.929 



14.! 



S 2.800.- 



e 3:5 N» 12. 



jugado en lo Civil M" 12, SecrcHi ría 
24, cita y emplaza pnr 30 días a 
gleros y acreedora- de JOSÉ AiS- 
ÍA. Pubiiquese diez días. — Bue- 
Aíres, abril 2G de 1966. — Los ro- 
sceretario. 
$ 2.800.— e.29 -1 N? 11.S28 v.n. ■>.-;■) 



Rizgado Nacional en lo Civil N-' i-, 
retaría N» 23, cita' y empi;i:a per 
bita días a los herederos y'aciasdo- 
i de doña CATALINA ADELINA JIA- 
TIRE de LaLOR. Publí- uo?c peír 
■z días. — Buenos Aires, abril £0 de 
;S. — Héctor López Carrillo, «e-cre- 



Juzsado en lo Civii NO 13. Seei 
IB 23", cita y emplaza por treint; 
a herederos v acreedores de SALV 
INORASSLL -- Pubiiquese por clie 

Buenos Aires, abril 13 de 1966, - 
re Escuti Pizarro, secretario. 

§ 2.300.— e.115 N? 14.318 v. 

Juzgado Civi! N? 13, Secretaria 
cica y emplaza por treinta clias^ 
reoeros y acreedores de MANUE-l 
CO — Pubiiquese por diez días, 

Buenos Aires, mayo 2 de 19S6. - 
:-■•■> Escuti Bizarro, secretario. 

S 2.400.— e.ll!5 NO 14,140 V 



días 
jOR 



Jor- 



IíA- 
Jcr- 
Ijóiop 



srederos 
A ZAAÍB 



icreetío 

MNI L 

diez d 



Juzgado Civil N' 14, Secretaría- N.o 27, 
cita y empiaza por treinta días a here- 
deros y acreedores de don JUAN ANTO- 
NIO CANO. — Pubiiquese diez citas. 

Buenos Aires, mayo 4 de 19S6. — Raúl 
R Frías, secretario. 

? 2.400.-— e.1015 NO 13.893 7.23:5166 



AZZA. — ■ Buenos Aires 



xbril 



Í96Í 



.800. 



e.29¡4 N'' 11.600 \. 



Juzg'ado de Primera Instancia en lo 
ivil N» 12, Secretaría N'-' 21, cita y 
aplaza por treinta días a itoreci.ívs 

o creedores de doña CHANA. CX.U'- 

I'K de GO'LüWASriEU. BuoByae-e 

x die,5 días. — Buenos Aires, abril 

;. do i 966. • — Luis Solari, secretario. 

$ 2.800, — e.29 4 .N' 1.1.73" v.IOiOAG 

Juzgado de Primera Instancia en io 
ivi-i. hA 12, Secretara N» 24, cita y 
ripiara por treinta días a hereseros y 
-roedores de amia /-itLA C..ZZA 
da. cíe DE uUCa. i'ubluiuese por uiez 
¡as.. — - Buenos Aires, abril 26 de PJO'j. 
Luis Sotan, secretario, 
S 2.300. — e.za 4 N* 11.733 v , L 2 , j," '- 



Juzgado de Pnmera Instancia en 
vil N" 12, Secreuiiia JN» 24, cu» 
■ oriza por treinta mas a herederos > j 
rceduies de uon sllüAtí'llAN CElu .h. j 
¡bíuiuese t>or ale-/, cuas. — Buenos . 
res,' abril 20 de 1900. — Luis S-- Inri, ¡ 
cretario. . .. . I 

:$ 2.400.— c.29 4 N'-' 11.700 -..2:-- S - . 

Juztrudo de Primera Instancia ti'. m ; 
vi! "N" 12, Secretar. a N 1 ' 2-í, C¡ a ;. 
-limaza por treinta días a liert cleros y 
roedores de don. TKOÜÜKÜ MATMM, 
ihi'duose por diez días, — »> us5j5 
res, 'abril 26 de 1966. — Luis b< lar;, 
creta rio. ., . . . , 

% 2.400.—- e.29i4 N" 11.730 v.o..,,!,-. 



Juzgado de Prínmra Instancia en io 
i'irti N ? 12, Secretaría N' ¿L c,T - a - v 
..;V T * t) '.. l7a p or ' treinta d as a beredert-s y 
^-reedores de don JOSÉ GHIGL um¡. I 
r-eoliouese por diez otas. — i'uc-no, I 
Aires, abril 26 de 19G6. — Luis «man, ¡ 
?ecretano. , ,,,-,..! 

? 2.40o.— e. 29¡4 N' 11.71-1 v. d.;-);" j 

Juzgado Civil N» 12, Secreta -ía S'- 
'■' cita v- emplaza por tremía Bas -t 
r»rp<! r . r o" y -acreedores de don OtíCAA 
OTMAU ESTEBAN UELUCCHI. — Pu ■ 
blírtuesí. por diez días. — Buenos Aire j, 
abri! 2 1 de 19G6. — Héctor López Ca- 
•-riiio, secretario. _, , 

S 2.400 e. 29,4 N«- 11.AS1 v. i2 (Ji b-, 

Bl Juzgado Nacional en lo Civil N',12, 
.Secretaría N 9 24, cita y - emplaza por 
írciiita días a herederos y acreedores de 
l- GR jir) ÍTALO AI.BASINI. — Pubií- 
nue^e por diez dias. — Buenos Aires, 
veintidós- de abril de. 1966.. — Luis tío- 
tari, secretario. 
I 2.S0O e. 2 9 [ 4 N" 11.555 v. 12;y : >)t. 

juzgado en lo Civil N» 12, decreta- 
ría -Ñ'' 24, cita y emplaza por tre.nat 
'tías a herederos y acreedores de t'LA- 
MITIVO MENDE/i o MKNBÍ4Z l-OiiA- 
Dík. Bttbliq.il se por diez días. — ijUS " 
i.osaA.it'CS, 21 de- abril de 1900- — ijl ; LS 
sr.i-tri-, secretario. . '.._-,, 

S 2.800.— 0.29A N" 11.701 '-.A;yrS 

Juzgado en lo Civil N' 12, Secr.. t^riu. 

A 'v-f, cita y emplaza por tienta mas 
n herederos y acreedores do NlCÜ.tBU. 
PAMPODON1CO. aiblíqucse por me.,, 
,ií as , -t- Buenos Aires, 21 de a ra aa 

..)(;<;. iMia ñolari, secretario, 

""k 2.800.-- e.29 4 7A 11.702 '■ .1;:. ■■■■>'' 

Juzgado en lo Civil N« 12, Soeroaetya 
S?--->.1 cita v emplaza por treinta urna 
a herederos v nereedores de don IB, A- 
AÍSTO VAIíBBA -VÁRELA i-tNI-.s. 
vmbliquese por diez días, — Buenos 
Aires, abril 13 de 19GG. — Buls rfoavri, 
secretario. 

S 2.S00. — 0.2914 -N" 11.017 íBd',b 



Juzgado en lo Civil N? 13, Secretaria 
c-A 25, cita v emplaza por treinta días 
a herederos y ' acreedores de BERNAR- 
DO NAZARENO CESARI y PREVEIS. — 
Pubiiquese por diez días. 

Buenos Aires, abril 29 cte 19o6. — 
Francisco Alberto Vocos. secretario^ 

,$ 2.300.— e.11'5 N? 14.099 V.24j5¡6u 

Juzgado en lo Civil W 13, Sscrefaria 
>i? 26, cita y emplaza por treinta días 
% Ivn-ederos y acreedores de- LEANDRO 
VIILARINOS. — Pubiiquese por diez 
días. 

Buenos Aires, mayo 4 de 1956. — Jor- 
.-■e Escuti Pizarro, secretario. 
= ' ' $ 2.300.— e-.ll|5 N? 14.272 V.24:t,:Oo 

El Juzaado en lo Civil N? 13, Secre- 
fcpr'a N'-' '25. cita y emplaza por treinta 
día;, a herederos y acreedores de AN- 
DRÉS PEDRO CAPURRO. — Pupuquc- 
se por diez dias. 

Buenos Aires, abril 23 de ÍO&fa. 

E-or-clscí Alberto Vccos, secretario. 

$ 2.300.— e.1015 N 1 ? 13.772 vBScIjj 

Juzaado Nacional en lo Civil N° 13 
Secretaría N" 23, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
DYNA BAJKOWSKY de FlXo. — Pn- 
bliouese por diez días _ , 

Buenos Aires, abril 2b cte i Job. — 
t,-,.„o Fse.uii Pizarro, secretario. 
"*' S 2.800— e.l0' ; 5 NL 13.902 V.23;5¡6o 

Juzgado Civil N? 13, Secretaría N*? 25 
cíes v emplaza por treinta, cuas a lieie- 
ü*ros v acreedores de ELISA REtílO de 
LCPEZ ■ — Pubiiquese diez días. ^ 

Buenos Aires, febrero 14 de 1903. — 
francisco Alberto Vocos, secretaria 

' $ 2.400— e.1015 N? 14.054 v.23a>bt¡ 

Juzgado en lo Civil N- '."■■ í ocre. aria 
>,'■' 20, cita v emplaza por trorrmt u as 
a herederos V acreedores ele .irSr'. Al A - 
VtíA CAST7CCTO. Publiquesr- d'e-' otas. 
— Buenos Aires, abri! 20 do PAO. 
l„.--o L'seuli Pizarro. secretarlo. ^ 

' ' S 2.-100. - e.95 N- 13.609 v.20;ua.i. 

- .Tu-'gado Nacional en lo Civil A' 10, 
H 'eretaría N-' 2 0, cita y emplaza por 
trVüua días a lierederos y acreedores 
d,e BÍA'tBA BEI.TBAN viuda «o BA- 
BANCA.. — r I'ublífiuese por diez Cuas. 

Buenos Aires, abril 2 2 de 10 0. 
Jorge Escuti Bizarro, secretario. 

S 2. Son..,- e. 5|.» N-' 13.053 v. ! S , -i 1 1" C 



Jo 
11 . 



S PAl-'L BE 3 

lias. — Bv¡ 

— Raúl U 

5 '2.40! 



lo Civil N' 14, Seereta- 
a y emplaza por treinta 
ros y acreedores de RA- 
ElCO. Pubiiquese por cl'iea 
53 Aires, mayo 4 de 19 6 6, 
'rías, secretario. 
- e.9Í5 N' 13.720 V.20|5;0S 



Juzgado en lo Civil N» 13, Secreta- 
rla N? 20, Cita y emplaza por treinta 
días a herederos v acreedores de HO- 
NORINA DELFLVA JOSEFINA ROS- 
SO cíe MANNUCCt v ALDO LUIS ÁN- 
GEL MANNirCCL — Pubiiquese por 
diez días, 

Buenos Aires, 10 de marzo de 1966. — 
Jorge Escuti Pizarro, secretario. 

? 2.S90.— e. 3:5 N' 12.19-8 ' v. 18|5|66 



Juzgado en lo Civil N"? 13, Secretaría 
N 1 - 25, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de GREGORIO 
CAINZOS V cié CONSUELO GAINZOS 
de DE CARLO. — Pubiiquese por diez- 
días. 

Buenos Aires, marzc 30 ci-e 1986. — 
Francisco Alberto Vocos, secretario. 

§ 2.300.— 8.4:3 NO 12.691 V.17;5;68 

Juzgado Civil N'í 13. Secretaría N« 
2 6. cita y emplaza por treinta días a 
heredólos y acreedores de JOSÉ VAZ- 
QBF.Z o JOSÉ VÁZQUEZ NAVE1RO. 
— Pubiiquese por diez días. — Buenos 
Aires, abril 22 de 1966. — Jorge Escuti 
Bizarro, secretario. 

S .2.80'B e.2;5. N- 12.1S2. y,13:5|S6 



N? 1-4 



Juz.0-ado Nacional en lo Civil \ T ' 13, 
Secretaría 'Ni'' : 2(i, cita y emplaza por 
-treinta días a hered'eros y acreedores 
de -MARÍA 'JOSEFA FONTAN D i-i BA- 
JÍAS. — Bublíquese por diez días. 

Buenos Aires, abril 22 de 1066. — 
Jorge Escuti Bizarro, secretario.' 

§ 2.S00. - cus S? 13.052 T. NO-vOO 



13» 



Juzgado Nacional en lo Civil N"> 13, 
Secretaría N» 2 5, cita y -emplaza í>or 
treinta días a herederos y acreedores de 
GENOVEVA SAAVEDBA. Bublíquese 
por diez días. — Buenos Aires, 29 do 
marzo de 196G. — Francisco Alberto 
Vocos-, secretario. 

% g.SOO. — e.1115 N» 14.195 v.24lr»;GÍ 



Juzgado Nacional en lo Civil A' 13, 
ÍBcre tarín.' A'N 26,. cita y emplaza p- : 
treinta días a herederos "y -acreedores 
de ZBBEMA BOBA ' LÓPEZ.. — .Bubíí- 
quese por diez dias. 

Buenos Aires, abril 21 do '1960. — 
Joree Escuti Bizarro, secretario. 

S 2. SOO.— e. 5 : 5 N'' 12S03 v. LSA/'O 

Juzgado en lo Civil N ? 13, Secretaría 
NO .25, cita y emplaza por treinta dias 
a herederos y acreedores cte HERMINIO 
SANTOS PSCORARI. — Pubiiquese por 
diez días. 

Buenos Aires, abril 29 de 1966. — Fran- 
cisco Alberto Vocos. secretario, 

$ 2.800.— e.405 N? 12.794- V.17;5,36 

Juzgado Civil N* 13, Secretaría X" 20, 
ceta v emplaza por treinta días a here- 
deros y acreedores de JUAN EMILIO 
TUERTÓLA. - Publíquesepor diez ilia-v 

Buenos Aires; Abril 21 de 1900. — 
Jorge Escuti Pizarro. secretario, 

5 2.S00. - 0.2:5 N' 12. ¡OS v.iS'OrB 



Juzgado on lo Civil N? 14, Secretaría 
N ;J 23, cita y emplaza por treinta días 
a herederos v acreedores de BARROS. 
JOSÉ o BARROS MARTÍNEZ, JOSÉ. — 
Pubiiquese per dez días. 

Buenos Aires, abril 25 de' 1963. — Gra- 
ciela '£. González, secretaria. 

S 2.300.— -e.115 NO 14.173 v.24i5:66 

Juzgado Civil NO 14, Secretaria N? 27, 
cita v empiaza por treinta días a here- 
deros v acreedores de MERCURIO MAU- 
GERI o AíAUGERE. — Pubiiquese diez 
días. 

Buenos Aires, abril 27 de 1968. — Raúl 
R Frías, secretario. 

$ 2.400.— e.ll¡5 NO 14.190 v.24¡5|66 

Juzgado Civil N? 14, Secretaría N« 27. 
cita v emplaza por treinta días a here- 
deros v acreedores de VICTORINA SAN- 
TOS o SANTOS y CAEIRO- O SANTOS 
de LO'UZAU. — Pubiiquese diez dias. 

Buenos Aires, abril 25 de 1963. — Raúl 
R Frías, secretario.' 

S 21200.— e.1115 NO 14.193 v.24;5|3u 

Juzgado Civil NO 14, Secretaría N9 27, 
Tta v emolaza por treinta días a' here- 
deros v acree-cofes de PASCUAL MAR- 
CO'PPIDO o MARCOPPIDO y MA-ZU- 
I.-LO — Pubiiquese por diez días. 

Buenos Aires, abril 25 de 1965. — Raúl 
R Frías, secretario. 

3 2.300.— e.il'5 NO 14.194 v.24:5l63 

El Juzaado Nacional en lo Civii N"0 14, 
Secretaría N? 27, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 
do JOSÉ CAEVIxO. — Pubiiquese por 

' 'Bátenos Aires, abril 29 de 1963. - - Raúl 
R. Frías, secretario. 

3' 2.300. ----- e.115 NO 14.277 v.24|5,63 



Juzgado Nacional en lo Civil N» 14, 
Secretaría 27, cita y emplaza por el' 
término de treinta días a. herederos y¡ 
acreedores de SERAFÍN I0ELIX SAN- 
G1ACOMO. ' — • Pubiiquese por diez días. 

Buenos Aires, marzo 2 5 de 1965.— 
Raúl ti. Frías, secretario. 
? 2.S00. e.6|5. — N' 13.193 v.l9j5|SS 



El Juzgado Nacional en lo Civil N» 
14, Secretaría N? 27, c ita: y- emplaza'- 
por treinta, días a acreedores y herede- 
ros ae ROSA EMQUIN de LEHMANN. 
— Pubiiquese por diez días. 

Buenos Aires, 2 de mayo de 1966. — 
Graciela B. González, secretaria. 
? 2.800. e.G¡5. — N? 13.-373 V.10|5Í(!C 



Juzgado en lo Civil N? 14, Secretaria 
N» 27, cita y emplaza por treinta dirO 
a herederos y acreedores de JOSÉ OAlt- 
ZONI. — Pubiiquese por diez días. 

Buenos Aires, 2 9 de abril de 196 0. ■-..... 
Raúl R. Frías, secretario. 
% 2,400. e.6¡5. — N? 13.39S v.195 00 



Juzgado Nacional Civil "*» 14 Secreta- 
ría N' 27, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de JOAQUÍN 
DONOSO, - — ■' Pubiiquese por diez días. 

Buenos Aires, 29 de abril de 1966. — 
Raúl R. Frías, secretario. 
f ? 2.400.— e. 5|5 N* 13.041 v. 1S!5¡Ü5 

Juzgado Nacional Civil N? 14, Secre- 
taria, N» 27, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de IDA 
GIIINSBEEG de BRECHER. — - Bublí- 
quese por diez días. 

Buenos Aires, 29 de abril de 1966. — 
Raúl R-, Frías, secretario. 
? 2.400. e.5¡5. — N» 13.040 V.1S|'5|,6.«- 

^Juzgado en lo Civil N» 14, Secreta- 
ría NO 27, cita y emplaza por treinta 
días a' herederos y acreedores de dom 
JOSÉ LUIS de IRIGOYEN. — Publí-' 
quese por diez días, 

Buenos Aires, 28 de abril de 1966. — 
Raúl R, Frías, secretario, -- - - 

? 2.S00. -e.5'5. — N« 12.934 Y.18¡5¡6S 

Juzgado en lo Civil N. 14,- Secretaría 
N* 28, cita y emplaza por treinta díam 
a herederos y acreedores de CLEMEN- 
TINA 10LVIRA REOLFI. — PUblícme- 
se' diez días. 

Buenos Aires, abril 28 de 1960. — 
Graciela E. González, secretaria. 

? 2.800 e.-l¡5 N' 12.769 v'.17|5l66- 



Juzgado en lo Civil N? 14, Secretaría 
N' ! 28, cita y emplaza por treinta días 
a herederos v acreedores de JAIMff 
SAMUEL POTASIEWICZ. — Publique. 
se por diez días. 

Buenos Aires, abril 27 de 19 6 6.' — 
Graciela E. González, secretaria.. 

S 2.800 e.-i-i N -í 12.060 v.17!5!,G« 



■ El Juzgatlo en 
tarín 'N° 27. cita 



Civil N' 14, Secra- 
rnplaza por treinta 
días a lierederos y acreedores de AME. 
BICO DElIARtA. — Bublíquese; poi 
diez días. 

Buenos Aires, 9 de' marzo de 1900, — ■ 
Graciela B. González, secretaria. : 

s " !0n 0.1 5 IV' 12.5S4 v .4 7:5168 



i Juzgado en io Civil NO 14. Secretaría 

¡ NO 27", cita v enmiaza por treinta días 

! a herederos 'y acreedores de JOSÉ PE- ¡ heredero, 

| CO — Pubiiquese por diez días. 

! Buenos Aires. 21) de abril de 1P38. — 

i Raúl R. Frías, secretario. 

i s 2 400— e.10 5 NO 13.854 V. 23 5:33 



Juzaado fit lo Civil NO 14, Secretaría 
N-' 27 cita y emplaza por treinta' días a 
acreedores de ÁNGEL GRA. 
BINA. — Pubiiquese por diez dias. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1963. — 
Raúl R. Frías, secretario. ••■■• - ■- 

3 2.400.-- e.4 ! 5 NO 12.633 vT7'51Sb 



-Juzgado Civil N» 13, Secretaría N" 20, 
cita y emplaza por treinta días a here- 
deros v acreedores de doña DOMINGA 
ANGELINA ZAPPABA RAPISABDA 
d TABOABA. — Pubiiquese por diez 
días. — Buenos Aires, abril 25 ele 1960. 
— Jorge Escuti Pizarro, secretario. 
t 2.800 e. 29'4 NO 11.745 r. ElA'OÍ 



Juzéado en lo Civi! NO 14. Secretaria 
N? 28, cita v emplaza por treinta_ citas 
a herecicos v acreedores de VICENTE 
PERRO SACCO'NE. — Publiques-e diez 
días 

Buenos Aires, mayo 2 de 1936. • — 
Graciela K. Gcnzález. secretaria. 

$ 2.300.— e.1015 NO 13.303- v.2215!33 

Juzeetb) en ¡o Civil N« 1!. Sci roa- 
ría NO 2S. cita y emplaza per treinta 
días a herederos v acreedores de GUÍ- 
LLEBMO GREGORIO FRANCISCO 
F't r CCIANO. Pubiiquese por tTez^uííis. 
— Buenos Aires. 9 de marzo de 1960. — 
Graciela El. González, seere'arui. 

S 2.300. —e.915 N? 13.583 V.20Í5160 



Juzeado t:i lo Civii N? 14, Secreta- 
ría X" 27, e;ía y emplaza por treinta 
dí:m a herederos v- r-creedores cíe 1ME 
CrVlOL A'lCTOKIo" DONATO zIACCAG- 
NiNO. — : Pubiiquese diez días. 
- Buenos Aires, abril 26 de -.196 6.- — 
Raúl-E: Frías, seei et-rio. ■ 

S 2.5 0. e. ''■''• 27' 12.190 v. Ift:5 ! 66. 

.Juzgado <)\ lo Civil N' Bl, Secreta- 
ría M' 27. cita y empiaza por treinta 
días a borrd. ros y acreedores de VÍC- 
TOR BELEE GRAZIE. ----- Pubiiquese 
por diez días. 

Bínenos Aires. 25 cíe abril de 1966. — 
Baú] R. Frías, secretario. 

S 2.E)B~-- e. 35 N-' 12.319 v. 16'5!í>* 
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.Juzgado Nacional en lo Civil Nf> 14, 
Secretaria 27, cita y emplaza por trem- 
ía días a herederos y acreedores de 
DOMINGO MASAEONE. — . Publíquese 
por diez días. 

Buenos Aires, abril 27 do 1906. — 
Eaúl R. Frías, secretario. 

$ 2. -100. — e. 3¡5 N> 12.301 v. 16¡5|«6 



Juzgado Nacional en lo Civil jM' 14, 
Secretaria N? 27, cita y emplaza por 30 
días a he rederos y acreedores de EMI- 
LIO GIMÉNEZ o GIMÉNEZ RAMOS. 
■ — Publíquese por 10 días. 

Buenos .Aires, Abril 25 de 1906. — 
Xtaúl R. Frías, secretario. 

S- 2.800. — e.2¡5 N> 12.070 T.lSlslGG 



■ Juzgado Nacional en lo Civii N» 14, 
Secretaría N v 2 7, cita y emplaza por 30 
días a herederos v acreedores de EU- 
SEBIA RÜS"Sl de CAPUTO. — Publi- 
que; o por 10 días. 

Buenos Aires, Abril 25 de 1966. — 
Raúl R. Frías, secretario. 

? 2.S00.— e.2;5 N» 12.069 V.13!5¡66 



Juzgado en lo Civil N» 14, Secretaría 
N' 2 7, cita y emplaza por treinta dias 
a herederos y acreedores do JUANA 
GURALNiK de ESTERMA.N. — Publí- 
quese por diez días. 

Buenos Aires, Abril 26 de 1966. — - 
I?ru';l R. Frías, secretario. 

$ 2..S0.0.— e.3|5 N» 11.892 V.13|5|66 

El Juzgado en lo Civil N» 14, Secre- 
iaría N'-' 27, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de 
EDUARDO T1ZZONI. — - Publíquese por 
diez días. 

Buenos Aires, Abril 27 de 1966. -— 
Raúl R. Frías, secretario. 

? 2.400,--- e.2!5 N* 12.183 y.l3|5|68 

Juzgado Nacional Civil N9 14, Secre- 
taría N» 27, cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de MARÍA 
TERESA INCÓGNITO de FERNANDEZ. 

— Buenos Aires, abril 22 de 1966, 

■Raúl R. Frías, secretario. 

? 2.100 e. 29|4 No 11.S32 v. 12|5|SC 

Juzgado en lo Civil N"? 14, Secretaría 
N-> 28, eita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de JUAN RA- 
MÓN DE DA MANO o DE LA MANO. 
GÓMEZ. _ Publíquese diez días. — 
Buenos Aires, abril 21 de 1966. — Gra- 
ciela E. González, secretaria. 
I 2.80 e. 29|4 N» 11.667 v, 12I5Í6G 



Juzgado en lo Civil NC 14, Secretaría 
N» 28, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de MARÍA 
MATILDE TAMBORINl ¿le FILiAU. 
LUCIANO ESTEBAN FILIAU y JUANA 
.SARTORIO de TAMBORINl. — Publí- 
queso diez días. — Buenos Aires, febre- 
ro 14 de 1966. -— Graciela E. González, 
secretaria. 
? 3.200 e. 29;4 N? 11.635 V. 12I5¡60 



W 15 

El Juzgado en lo Civil N? 15, Secre- 
taria N9 29, cita y emplaza por treinta 
días a hsrederos y acreedores de" RICAR- 
DO o RICARDO JUAN JOSÉ KREJCI. 
— Publíqusse por diez días. 

Buenos Aires, 5 de mayo de 1936. — 

Carlos Alaría Peltzar Márquez, secretario. 

§ 2.800 C.11Í5 m 14.153 V.24I5|66 

Juzgado Nacional de Primara Instan 
eia en lo Civil N? 15, Secretaria N? 29, 
cita y emplaza por uMnta días a here- 
deros don JOSÉ MARÍA ESPINO. — Pu- 
blíqucss por diez días. 

Buencs Aires, 3 de mayo de 1966. — 

Carlos María Peltzer Márquez, secretario. 

$ 2.800 e.lljó Ni 14.162 V.24J5JG8 

Juzgado en lo Civil N? 15, Secretaría 
>F 30, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de NICOLÁS 
ROQUE MIGLIORE O NICOLÁS MI- 
GI.IORE. — Publíquese por diez días. 

Buenos Aires, agosto 12 de 1965. — 
Jorge E. Beltrán, secretario. 

S 2.800.— e.l0|5 N? 13.801 v.23¡5¡66 

Juzgado Nacional de Primera Instan- 
cia en lo Civil N? 15, Secretaría N» 29, 
cita y emplaza, por treinta días a here- 
deros don ANDRÉS SUAREZ. Publí- 
<iuese por diez días, — Buencs Aires, 
3 de mayo de 19 66. — Carlos María 
Peltzer Márquez, secretario. 

$ 2.S00. — e.1015 N» 13.875 v.23]5¡66 



Juzgado Nacional en lo Civil N 5 15, 
Secretaría N° 30, cita y empla a por 
treinta días a herederos y ac eedore; 
de JESÚS LÓPEZ BRENLLA. Pubp- 
■q-uese por diez días. - — Buenos Aires, 
abril 25 de 196G. — Jorge E. Beltrán, 
secretario. 

$ 2.800. — e.lOly N° 14.055 v.23j5|66 



Juzgado Civil 15, Secretaría 29, cita 
y emplaza por treinta dias a herederos 
y acreedores de TERESA FULCO de 
ADAMO. — Publíquese por diez días. 

Buenos Aires. 22 de abril de 1966 — 
•Carlos María Peltzer Márquez, secreta- 
Tío. 
.1 2,400, e,SI5. ~ N" 13,251 v,10|5¡GG 



Juzgado Nacional Civil N? 15, Secre- 
taría N» 29, eita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de -JUA- 
NA MARGARITA LARROUX de 
SCHANG. — ■ Publíquese por diez dias. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1966. — 
Carlos María Peltzer Márquez, secreta- 
rio. 
.$ 2.800. e.BjS. — X» 13.051 v.l8¡5|CC 

Juzgado en lo Civil N? 15, Secretaría 
N" 29, eita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don MÁ- 
XIMO EMILIO ADOLFO LANGER. — 
Publíquese por diez días. 

Buenos Aires, 28 de abril de 1966. — 
Carlos Alaría Peltzer Márquez, secre- 
tario. 
$ 2.800. e.5¡5. — N<? 12.S99 v.lS¡f>lGG 

Juzgado en. lo Civil N» 15, Secretaria 
N' 2 9, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de HÉCTOR 
FRANCISCO BUONTEMPO. — Publí- 
quese por diez días. 

Buenos Aires, 22 de abril de 1966. — 
Carlos María Peltzer Márquez, secreta- 
rio. 
$ 2.800. e.5|5. — N? 13.006 V.1S|5¡66 



juzgado en lo Civil N» 15, Secretaria 
N' 29, cita y emplaza por treinta dias 
a herederos y acreedores de clon JUAN 
BTCHARRBN. — Publíquese por diez 
días. 

Buenos Aires, abril 26 de 1966. — 
Carlos María Peltzer Márquez, secreta- 
rlo. 

$ 2.400 e.4|5 K» 12.526 V.17|5¡66 



Juzgado Civil N» 16, Secretarla N» 29, 
eita y emplaza por treinta días a he- 
rederos y acreedores de JUAN CARLOS 
IRENEO COSTA o COSTA ARAMBU- 
RU. — Publíquese por diez días. 

Buenos Aires, 1» de marzo de 1906. — 
Carlos María Peltzer Márquez, secre- 
tario. 

$ 2.800.— e.315 N'? 12.383 V. 16|5[C6 

Juzgado Civil N» 15, Secretaría N» 2 9, 
cita y emplaza por treinta dias a lie- 
rederos y acreedores de FRANCISCO 
NICOLÁS LASALVIA.. — Publíquese 
por diez días. , 

Buenos Aires, abril' 22 de 1966. — 
Carlos Alaría Peltzer Márquez, secre- 
tario. 

$ 2.800.-— e.2¡5 N» 11.862 v.13¡6|6C 



Juzgado Civil N? 16, Secretaría N« 3 
cita a herederos y acreedores de JU- 
LIÁN ALBERTO SOAÍMER. — Publí- 
quese por diez días. 

Buenos Aires, 29 de abril de 1966. — 
Enrique J. R. Sojo, secretario. 
? 2.400. c.5|5. — N' 12.902 v.lS|5¡66 

Juzgado Nacional en lo Civil N? 16, 
Secretaría N? 31, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 
do don FELIPE MAGRI. — Publíquese 
por diez días. 

Buenos Aires, 26 de abril de 1966. — 
Ricardo Ballestero Barruti, secretario. 
? 2.800, e.5¡5. — N« 12.997 v.lS¡5|G6 



Juzgado Civil N? 16, Secretaría N'- 
32, eita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de ROBA MA- 
RÍA CAROLINA ENRIQUETA ALBI. 
NI. — Publíquese diez días. 

Buenos Aires, oetubro 29 ele 1965. — 
Enrique •)". R. Sojo, secretario. 

$ 2.800 e.4|5 N» 12.050 V.17¡5:00 

Juzgado Nacional de Primera Instan- 
cia en lo Civil N« 16, Secretaría N? 32, 
cita y emplaza por treinta días here- 
deros y acreedores de ÁNGEL GIRÓLA. 
— Publíquese por diez días. 

Buenos Aires, abril 27 de 1966. — 
Enrique J. R. Sojo, secretario. 

? 2.Í00.— e. 315 N» 12.443 v. 16;5ÍS0 



Juzgado Nacional en lo Civil N» 16, 
Secretaría N 9 3 2, eita y emplaza por 
treinta dias a herederos v acreedores de 
ASUNCIÓN MARÍA ROSA AMALFA 
RA de LÓPEZ. — Publíquese por diez 
días. 

Buenos Aires, octubre 8 de 1905. — 
Enrique J. li. Sojo, secretario. 

? 2. 800.— e.2|5 N» 12.135 v.l3;5¡60 

El señor Juez Nacional en lo Civil, 
Dr. César C. San Miguel, a cargo del 
Juzgado N* 16, Seoretaría N» 32, a mi 
| cargo, cita y emplaza por treinta d : as 
¡a herederos y acreedores do don JAIME 
HOWARD GOULD. — Publíquese diez 
días. 

Buenos Aires, abril 22 de 1D60. — 
Enrique J. R. Sojo, secretario. 

$ .".300 c.2¡5 N' 11.866 v.l3!5!G0 



Juzgado en lo Civil N? 16, Secretaría 
N? 31, cita y emplaza por treinta dias 
a herederos v acreedores de doña MA. 
RÍA FRANCISCA MALPANGOTTO de 
VIOLA. — Publíquese por diez días. 

Buei.«»s Aires, noviembre 2 de 1965. — 
Ricardo Ballestero Earruti, secretario 

$ 2.800 e.1115 N? 14.280 V.24|5|66 



El Juzgado Nacional de Primera Ins- 
tancia en 3o Civil N? 16, Secretaría N? 
32, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de ANA VIDART 
de EYHEREMENDY. — Publíquese por 
diez días. 

Buenos Aires, abril 14 de 1986. — En- 
rique J. R. Sojo, secretario. 

§ 2.800 s.ll|5 N? 14.292 v.24¡5¡66 

Juzgado Civil N? 16, Secretaría N« 32, 
eita y emplaza por treinta días a here- 
deros y acreedores de doña JOAQUINA 
PILLADO de GAZZANO. Publíquese 
diez días. — Buenos Aires, mayo 3 de 
19 66. — Enrique J. R. Sojo, societario. 
$ 2.800.— e.1015 N' 13.776 v.23|5,66 

Juzgado en lo Civil N» 16, Secretaría 
N' 31, cita y emplaza por treinla días 
a herederos v acreedores de ANTONIO 
o ANTON1NO PALMIGTANO. Publí- 
quese por diez días. • — Buenos Aire-, 
setiembre 13 de 19 66. — Enrique .1. R. 
Sojo, secretario. 

? 2.SO0.— e.9!5 N» 13.741 v.20|5|GG 

Juzgado en lo Civil N» 10, Secretaría 
N' 32, cita - emplaza por tre'nta días 
a herederos y acreedores de ED r "A r IGES 
KOSTLER de MAJER 'o JADWIGA 
KESTLER o TADURIGA GESTEE R y 
de JOSÉ MAJER. Publíquese por di"Z 
días. — Buenos Aires, mayo 6 d.^ 1964. 
— - Enrique J. R. Sojo, secretario. 

$ 3.200. — e.9¡5 N» 13.527 v.20i5|66 



^. juzgado en lo Civil N? 16, Secreta- 
ría N? 31, cita y emplaza, por treinta 
días a herederos y acreedores de FE- 
DERICO ' MANNSPERGER. — Publí- 
quese por diez días. 

Buenos Aires, 21 de abril de 1966. — - 
Ricardo Ballestero Barruti, secretario. 
$ 2.400. e.29|4. — N» 11.84S v.l2|5|68 



N? 17 

"Juzgado en lo ^..^ W 17, Secretaría 
N 1 ? 33, eita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don ENRI. 
QUE o ENRIQUE ALFONSO SÉPTIMO 
PIERAZZOLI. — Publíquese por diez 
días. 

Buenos Aires, diciembre diez de 1965. — 
Jorge G-. Pérez Delgado, secretario. 

$ 2.800 e.ll|5 N? 14.302 V.24Í5I66 



El Juez Nacional Civil N« 16, doctor 
Cesar- C. San Miguel, cita por diez díaz 
y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de MARTA DOMINGA 
FORTTINI de PETRUZZI. — Secreta- 
ría N? 31. 

Buenos Aires, 27 de abril de 1966. — 
Ricardo Ballestero Barruti, secretario. 
$ 2.86-0. o.5|5. — N 1 ? 13.013 V.18j5;06 



Juzgado Civil N« 16, Secretaría 3 2, 
cita y emplaza por treinta días a here- 
deros y acreedores de D. ENRIQUE 
TRIAS o ENRIQUE ANTONIO JUAN 
TRIAS o TRIAS POLI,. — Publíquese 
por diez días. 

Buenos Aires. 29 de abril de 1966. - — 
Enri-iuo J. R. Sojo. secretario. 
? 2.800. c. 5j5. — N« 12.851 v.lSi5|6t>' 



Juzgado Nacional en lo Civil N» 17, 
Secretaría N? 34, eita. y emplaza por 
treinta días a hsrederos y acreedores de 
don ANDRÉS FRANCISCO CASTRO- 
MAN o ANDRÉS FRANCISCO CAS- 
TROMAN VÁZQUEZ. -- Publíquese por 
diez días, 

Buenos Aires, mayo 4 de 1966. — Ro„ 
berto Ernesto Greco, secretario. 

$ 3.200 c-.ll¡5 N? 14.160 v.24¡5|66 

Juzgado Civil Ní> 17, Secretaría N? 33, ei. 
ta y emplaza por treinta días a herede- 
ros y acreedores de CARLOS HORACIO 
NISEGGI. — Pubüquese diez días. 

Bu-nos Aires, abril 29 de 1966. — Jor- 
ge G. Pérez De" gado, secretario. 

$ 2.400 e.ll¡5 N? 14.263 V.24|5j86 

El Juzgado Nacional de la. Instancia 
en lo 'Civil N^ 17, a cargo del Dr. José 
Julián Carneiro, Secretaría N? 33, en les 
autos: GONZÁLEZ, JOSÉ RICARDO s| 
concurso civil", hace saber por dos días 
que se ha puesto de manifiesto en Secre- 
taría un informe presentado por la Sin- 
dicatura, resumiendo las actuaciones y 
solicitando la convocatoria a una Junta 
Especial de Acreedores, y asimismo que 
se cita a los señores acreedores a este 
último efecto, para e" día 23 de mayo, a 
las 13,30 horas, en la Sala del Juzgado, 
a íin de considerar el siguiente temario: 
1 9 5 Aceptación o rechazo de las propues. 
tas privadas de compra formuladas res- 
pecto de los departamentos Nos. 15 y 13, 
respectivamente, de la finca Humberto r? 
572. 2?) Destino a darse a la Unidad N? 
8 de la misma finca, ocupada por el 
concursado. 3') Rsclamo de Da. Gloria 
Fernández de Gude respecto de la es- 
crituración a su favor, de la finca In. 
dspsndencia 659|75. 

Se hace constar que la. Junta se reu- 
nirá a la hora citada, y que las deci- 
siones se adoptarán por la mayoría de les | 
vetos presentes. 

Bienes Aires, mayo 4 de 1966. — Jor- 
ge G. Pérez Delgado, secretario. 

5 1.230 e.ll¡5 N? 14.184 v.1215166 



Juzgado en lo Civil N" 17, Secretaría 
N? 32, cita ■ y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de ADELA. 
COSTA, de CnESCENZIANO. — Publí-' 
quese por diez días. 

Buenos Aires, abril 23 de 196G. — 
Jorge O. Pérez Delgado, secretario. 

? 2.400 e.415 N» 12.530 \-.17¡5|65 



Juzgad o en lo Civil N? 17, Secreta. 
ría N" 33, cita y emplaza por treinta 
días a, herederos y acreedores de SA- 
TURNINO MARTIN. — Publíquese por 
diez dias. 

Buenos Aires, marzo 9 de 1966. 

Jorge G. Píh-ez Delgado, secretario. 

$ 2.400 e.2 5 N' 12.032 y.!S!5j0<; 



Juzg. Civ. 17, Secretaría, 34, cita y 
emplaza por el término de treinta días, 
a herederos y acreedores de SiG'VAL 
EBRO. — Publíquese por diez días, 

Buenos Aires, 21 de abril de 1906. ■— 
Roberto Ernesto Greco, secretario. 

? 2.400. e.2¡» N» 11.921 v,13!5¡6? 

Juzgado Nacional en lo Civil N'? 17, 
Secretaria N? 34, cita y emplaza po-l" 
treinta días a herederos y acreedores 
do JUAN SCHILLACI. — Publíquese 
por diez días. 

Buenos Aires, 22 de abril de 1966. — - 
Roberto Ernest-g Greco, secretario. 
S 2.400. e.23!-J. — N« 11.729 v.l2i:>|Cí 



Juzgado en lo Civil N' 17, Secreta- 
ría N» 34, cita y emplaza por treinta 
días a herederos v acreedores de don. 
ARMANDO CESAR MATTE. — • Publí- 
quese por diez días. 

Buenos Aires, 13 de abril do 1966. --.- 
Roberto Ernesto Gieco, secretario. 
$ 2.S00. e.29|4. — N» 11.562 V.12¡5i6(i 

Juzgado en lo civi' N* 17, Secretaría 
N» 33, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don LUIS 
JOSÉ BONINO. — Publíquese por diea 
días. — Buenos Aires, abril 2(¡ de 1966, 
— Jorge G. I'érez DePado. secretario, 

$ 2.490. e.6¡5, N» 13.265. v.l9¡5]66 



N"í 18 

Juzgado en lo Civil N? 18, Secretaría 
N"'' 35, cita y emplaza por 30 días a 
herederos y acreedores de EDUARDO 
VtCTOI'UO MAIOCCHI. — Publíquese- 
por 10 días. 

Buenos .Aires, octubre 15 de 1965. 

Carlos A. Rafío del Campo, secretario. 
S 2.300. — e.llia N* 14.354 v.24;5l6« 



Juzgado en lo Civil N» 18, Secretaría 
N» 35, cita y emplaza por 30 días a, 
herederos y acreedores de AMELIA n 
AMELIA SARA GAUDIOSI o 3AU- 
DIOSO de FERNANDEZ. — Publíque- 
se por 1 1¡ días. 

Buenos Aires, mayo 5 de 1966. —■ 

Patricio J. Raffo Benegas, secretario, 

8 2.S.00. — e.1115 N» 14.156 v.24!o¡66 



Juzgado Nacional en lo Civil N? 18, 
Secretaría N« 36, cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de 
don JUAN DE CAREO. — Publíquese 
por 10 días. 

Buenos Aires, mayo 4 de 1960. — 

Agustín Durañona y Vedia, secretario. 

| 2.S00. — C.11J5 N» 14.270 v.24;5!(>« 

Juzgado en lo Civil N' 1S, Secretaría 
N' 35, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de OM'AR 
HÉCTOR BASILI. Publíquese por diez 
días. — Buenos Aires, mayo 5 de 1966,, 
— ■ Patricio J. Rafl'o Benegas, secreta- 
rio. 

$ 2.400.— e.l0|5 N" 13.S47 y.23¡5¡6t) 

Juzgado en lo Civil N° 1É, Secretaría 
N'' 35, cita y emplaza por treinta di.ts 
a herederos y acreedores de DOMINGO 
DAMIÁN JOSÉ CAPÜ'NO. Publí 'Uese 
por diez días, — Buenos Aires, mayo 2 
de 1960 — Patricio J. Raffo Benegas, 
secretario. 

$ 2.S00. — e.1015 N» 13.844 v.23¡5|6C 



Juzgado en lo Civil N 1 ? 18, Secretar 'a 
N» 35, eita y emplaza por treinta días 
a herederos v acreedores de JOSÉ MON« 
TERO VIDAL y de JOSEFA C»STRI- 
LLON de MONTERO. Publíquese por 
diez días. — Buenos Aires, travo 2 de 
19 66. — Patricio J. Raffo Benc'-ras, se- 
cretario. 

$ 2.S00. — e.1015 N" 13.845 v.23¡5¡6G 



Juzgado en lo Civil N» 18. Scere'aría 
N? 35, cita, y emplaza ñor treinta d'as 
a, herederos v acreedores de VEL1A. 
LUTSA TRAVERSO de ZONE. Publí- 
quese por diez días. — Buencs Aires, 
mayo 2 de 3966. _— Patricio J. Raffo' 
Benefas, secretario. 

$ 2-.S0t?.— - e.1015 N'13.S46 V.2315Í60 

Juzgado en lo Civil N 9 18. Pcreinrfa 
N' 35, cita y emula-a por treinta d : as 
a herederos v acreedores de vnqivtA 
í f ARTA CENZATO. PuUTouo«e por ■''<■<"?: 
ü'n<*. — Bifiios A'i'ro -mnvo 2 ''o, 'i'?"f!.,\ 
— - patWe'o T, pnffo T'-,,-,,--.-^. og ,--- -,<a"7o..- 
$ 2.800.-- e.l0 ! 5 N» 13.848 v.2S!5l66 
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El Juzgado Nacional en lo Civil N? 18, 
Secretario. N 9 3 0, cita a SPIIUTuN 
PAIIATOUROS y BMMA ALICIA LE- 
DESJIA para que en plazo de 10 días 
tomen intervención en el juicio pal a- 
íouros Alejandra Patricia s Adopción, 
bajo apercibimiento de des'gnar Defen» 
sor Oficial en su reemplazo. Publíq líe- 
se por cinco días. — Buenos Aires, 25 
■de abril de 196G. — Agaist n Du r íñoua 
y Vedia, secretario. 

S 2.200. — c.10 5 N? 13.790 y.!6j5[66 

Juzgado en lo Civil N° 13, Secretaria 
N° 35, cita y emplaza por trein'a fías 
a herederos y acreedores de CELSO 
GÓMEZ. Publiquese por diez. días. — ■ 
Buenos AJres, diciembre ,31 de 1965. — 
Patricio .1, Raffo Benegas, secretario. 
S 2 400. — ,0.10:5 N" 13.001 v.23¡5|6(> 

Juzgado Civil N? 18, Secretaría N<? 35, 
cita y emplara por treinta días a herede- 
ros y acreedores de GRACIANA GER- 
BASI de PANE. — Publiquese por diez 
días. — Buenos Aires, mayo 3 de 1966. 
— Patricio J. Raffo Benegas. sseretario. 
9 2.300 e. 10:5 N' 13.81!) V. 23|5]66 

Juzgado Civil N? 18, Secretaría N» 35, 
cita y emplaza por treinta días a herede- 
ros y acreedores de PEDRO ROMANO. — 
Publiquese por diez días. — Buenos Aires, 
mayo 3 de 1983. — Patricio J. Raffo Be- 
negas, sseretario. 

$ 2.400 e. 10 5 N? 13.820. v. 23J5J60 



Juzgado en lo Civil N"? 18, Sacretaría 
N'-> 35, cita y emplaza per treinta días a 
herederos y acreedores de JESÚS GAR- 
CÍA y EUGENIA GARCES de GARCÍA. 
— Publiquese por diez días. — Buenos Ai- 
res, diciembre 31 de 1965. — Patricio J. 
Raffo Benegas, secretario. 

§ 2.Ü00 "c. 1015 N? 13.857 v. 23¡5¡66 

Juzgado en lo Civil N? 13, Secretaría 
N* 35, cita y emplaza por treinta días a 
herederos v acreedores ds PEDRO GRA- 
CIANO SALVADORI, ALFREDO ANÍBAL 
SALVADORI V DOMINGA D'ALESSAN- 
DHO de SALVADORI. — Publiquese por 
cüez días. — • Buenos Aires, diciembre 31 
de 1965. — Patricio J. Raffo Benegas, se- 
cretario. 

$ 3.200 e. 10)5 N 1 ? 13,359 v. 23-5J65 

Juzgado Civil N? 18, Secretaria N? 35, 
cito, v emplaza por treinta días a herede- 
ros y acreedores de EMILIO LAS CANO 
TEGUI. — Publiquese por diez días. — 
Buenos Aires, mayo 5 de 1936. — Patricio 
J. Raffo Benegas, secretario. 

§ 2.400 e. 105 N« 13.950 v. 23I5'S6 



Jugado Nacional en lo Civil N? 3 8, 
«Secretaría N' 36, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 
de DOR1NDA JUANA o BORILA HOR- 
KE de CASTRO. Publiquese roí- die-, 
•días. — - Buenos Aires, majo 2 de 19 66. 
— Agustín Durañona y Veda, secre- 
tario. 

S 2.S00. — C.9J5 N"> 13. 566- v.20|5¡06 

El- Juzgado 'Nacional de Primera Ins- 
tancia en lo Civil N'> 3S, Secretaría N? 
35, cita y emplaza por diez días a GUI- 
LLERMINA LÓPEZ a fin de que com- 
parezca a tomar intervención que te 
corresponde en ios autos "López Clau- 
dia Lucía" s¡adopción, bajo apercibi- 
miento de designarse al Señor Defen- 
sor de Ausentes. — Publiquese por cinco 
ctías. 

Buenos Aires, Abril 2 1. de 1966. — 
Patricio ,T, Raffo Benegas, secretario. 

? 2.200. — e.9j3 N? 13.662 V.13|5|GG 



Juzgado Nacional en lo Civil N° 1S, 
Secretaria N"' 35, cita,- y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 
•de MANUEL SACCONB. — Publiquese 
por 10 días. — Buenos Aires, mayo 2 
íle 1966. — Patricio J. Raffo Benegas, 
secretario. 
I 2.400. e.G.S. N» 3 3.345. V.19I5.C6 



Juzgado Nacional en lo Civil N» 18, 
Secretaria N« 35, cita y emp-aaa por 
treinta días a herederos y acreedores 
de DANIEL AMERICO FERNANDEZ. 
- — Publiquese por diez días. • — Bue- 
nos Aires, abril 15 de 1066. — Patricio 
J. Raffo Benegas, secretario. 

S 2.S00. e.6;5. N'> 13.183. V.19;5|66 



Juzgado Nacional en io Civil N' 18, 
Secretaría N« 35, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
AM1LCAR CIPRIANO TRAVAGLINI. 
— - Publiquese por diez días. — Buenos 
Aires, mayo 2 de 1966. — Patricio J, 
Raffo Benegas, secretario. 

$ 2.800. £.6|5. N» 13.346. V.19i5]06 

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 18, 
Secretaría N? 36, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
don ESTEBAN GARBARTNO. 

Buenos Aires, 6 de octubre de 1965. 
-—- Agustín Durañona y Vedia, secreta, 
rio. 

$ 2.400 o.2|5 N« 12.019 V.13;5|66 



' 3f> 19 

El Juzgado Nacional en lo. Civil nú- 
mero 19, Secretaría N? 37, cita y em- 
plaza por 30 días a herederos y acree- 
dores oe JORGE PORTO. — Publique- 
se por 10 días. 

Buenos Aires, mayo 5 de 1966. - — 
Enrique B. Leguizamón, secretario. 

? 2.800.--- e.1l!5 N» 14.141 v.24¡5:66 

Juzgado en lo Civil N? 19, Secretaría 
N c) 37, cita y emplaza por 30 días a he- 
rederos v acreedores de doña PETRO- 
NA TOMASSINI de FORELIUS. — Pu- 
bliquese por 10 días. 

Buenos Aires, marzo 10 de 19G6. — 
Enrique B. Leguizamón, secretario. 

S 2.800. — e.HIG N? 14.214 v. 2415:66 



Juzgado Nacional en lo Civil N? 19, Se- 
cretaria Ni 37, cita y emplaza por trem- 
ía días a herederos y acreedores de ADAL- 
BERTO SPISSER o SPISER. — Publi- 
quese por diez días. — Busnos Aires, ma- 
yo 4 de 1365. — Enrique B. Leguizamón, 
secretario. 

$ 2.800 e. 10|5 N? 14.023 v. 23j5¡&3 



Juzgado en io Civil N' 19, Secreta- 
ría N"> 3S, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de: don 
JOSÉ BENITO ROMERO o BENITO 
JOSÉ ROMERO o BENITO ROMERO; 
Cíe doña ELISA COLLAZO o ELISA CO- 
LLASO o ELISA. COLLAZO de ROME- 
RO; y de don BENITO ROMERO. — 
Publiquese por 3 días. 

Buenos Aires, 30 de marzo de 1968. — 
Jorge H. Palmieri, secretario. 

? 3.200.— c. 3!5 N" 12.238 v. 1615166 



Juzgado en lo Civil Nro. 19, Secre- 
taria Nro. 38, cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de JUAN 
FRIZ2ERA y FLAMINIA FERRI de 
FRIZZERA. — Publiquese 10 días. 

Buenos Aires, agosto 16 do 196 3. — 
Alborto Noceti, secretario. 

? 2.800 e.4¡3 N* 12.729 y.l7¡5¡60 

Juzgado en lo Civil N' 19, Secretaría, 
N? 37, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de ÓSCAR 
RICARDO do la MATA. -- Publique. 
se por diez días. 

Buenos Aires, marzo 2 5 de 3.9 66. — 
Enrique B. Leguizamón, secretario. 

$ 2.800 e.4]5 N" 12.520 V.17|5]G(Í 

Juzgado Nacional en lo Civil N? 19. 
Secretaría N? 37, cita y emplaza por. el 
término de treinta días a herederos y 
acreedores de don PABLO SEBASTIAN 
VERA y de doña MARÍA ESTIIER MO. 
LINARI de VERA. — Publiquese por 
10 días. 

Buenos Aires, abril 1S de 1966. ~~ 
Enrique B. Leguizamón, secretario. 

? 2.S00 e.2¡5 N? 12.047 V.13;5;C6 



Juzgado Nacional en lo Civil 19, Se- 
cretaría 38, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores da doña 
MARÍA ELODIA o ELODIA ORCE. 
LLET do MANCA. — Publiquese por 
diez días. 

Buenos Aires, 30 de marzo do 19GG. 
— Jorge H. Palmieri. secretario. 

$ 2.800 e.2 ! 5 N? 12.091 V.18:5¡66 



N'í 20 

Juzgado en lo Civil' N» 20, Secretaría 
N» 3 9, cita y emplaza por 3 días a 
herederos l y acreedores de doña MARTA 
ESTHER FERNANDEZ LLANOS de 
PANE LO siSucesión. — Publiquese por 
10 días. 

Buenos Aires, mayo 5 de 1966. — 
Juan L. Peña, secretario. 

% 2.S00.— 0.1U5 N? 14.138 v.24i5|66 

Juzgado en lo Civil N? 20, Secretarla 
N'-> 40, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña "MARÍA 
ENRIQUETA OLAECHEA y ALCORTA S¡ 
Sucesión". — Publiquese por diez días. — - 
Buenos Aires, mayo 3 de 1966. — Enrique 
Conté Mac Donell, secretario. 

$ 2.800 e. 10|5 N? 14.029 V. 23|S¡66 



El Juzgado en lo Civil N? 2 0, Secre- 
taría N' 40, eita v emplaza por cinco 
días a AMADEO LORETO y EMA INÉS 
ARIAS padres del menor Ramón Fran- 
cisco Loreto para que comparezcan a 
estar a derecho en la causa "Biain Pe- 
dro Juan y Magallanes de, Biain Ramo- 
na Rosa slinformación" bajo apercibi- 
miento en caso de incompareneia de 
designar al Sr. Defensor de Ausentes 

Buenos Aires, 15 de Noviembre de 
3 9G5. • — Enrique Conté Mac Donell, se- 
cretario. 

S 2.400. — e .9!5 N» 13.5S4 v.l3Í5;flfi 



Juzgado Nacional en lo Civil N? 20, 
Secretaría N? 40, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 
de LORENZO ONTANO. — Publiquese 
por diez días. 

Buenas Aires, marzo 31 de 1966. — 
Enrinue Conté Mac Donell, secretario. 
S 2,800. «.5|5. — N» 12.9S6 V.1SI5I60 



Juzgado Nacional en lo Civil N 9 20, 
Secretaría N» 39, cita y emplaza por 
treinta «días- a herederos y acreedores 
do doña MARÍNETA VIVIANI de 
BíANCHI, — Publiquese por diez días. 

Buenos Aires, agosto 1G de 1965. - — 
Juan L. Peña, secretarlo. 

$ 2.S00 o.5¡5 N' 12.855 V.1S|5|6G 

X? 2-t 



Juzgado Nacional Civil N<? 21, Secretaria 
N? 42, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores ds ANA EEROLDI 
de CANALE. -- Publíqurse por diez días. 
— Buenos Aires, 3 de mayo de 1966. — 
Julio P. Gerez. sncretario. 

$ 2:800 e. ' 10¡5 N? 14.064 v. 23¡5|86 



Juzgado en lo Civil >?' 21, secretaría 
N» 4 2, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don EDUAR- 
DO PACIFICO CORREA. — Publiquese 
por diez días. 

Buenos Aires, 2 de mayo de 19GG. — 
Julio P. Gcrez, secretario. 

$ 2.100. — e.9!5 N» 13.453 v.20,5¡oG 

Juzgado Nacional en lo Civil N 1 21, 
Secretaría N 1 ' 41, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 
de AMELIA CAVAZZI. de GIANNI. — 
Publiquese por diez días. 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 
1965. — Osear Jorge Chiocca, secre- 
tario. 

$ 2.400.-- e. 4¡5 N« 12.778 v. 17]5¡6G 



Juzgado Civil N» 21, Secretaría N? 41. 
Cita y emplaza por treinta días a here- 
deros y acreedores de don PEDRO 
ROMULO BASSI. — Publíqueso por 
diez días. 

Buenos Aires, abril 1» do 1966. — • 
Osear J. Chiocca, secretario. 

? 2.800. — e. 315 N» 12.463 V. 16|5¡G6 



Juzgado en lo Civil N' 21, Secretaría 
N' 41, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de JOSÉ AN- 
TONIO TARANTINO. — Publiquese por 
diez días. 

Buenos Aires, abril 21 de 1966. — 
Osear Jorge Chiocca, secretario. 

$ 2.800 o.2:5 N? 12.103 v.13¡5|GS 

E! Juzgado Nacional en lo Civil N? 21, 
Secretaría N* 41, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 
de MAURICIO RENGAR'!". — Publique- 
se por diez días. 

Buenos Aires, 26 de abril de 1966. — 
Osear Jorge Chiocca. secretario. 
? 2.400. C.29IÍ. — N? 11.826 v.12|5|66 



N» 22 

Juzgado en lo Civil N' J 22, Secretaría 
N» 44, cita y emplaza por 3 días a 
herederos v acreedores de doña MARÍA 
REBIZZO "do REBISSO. — Publiquese 
por diez días. 

Buenos Aires, -marzo 4 de 1966. — 
Enrique Luis Sacgese, secretario. 

S 2.800. — 0.11.5 N? 14.313 v.24|5|CG 



Juzgado Nacional en lo Civil N' 22. 
Secretaría N» 44, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 
de don EDUARDO PALLTNI o EDUAR- 
DO ESTEBAN PALLINI. — Publiquese 
por diez días. 

Buenos Aires, 14 d e abril ido 1936. — 
Enrique Luis Sasgese. secretario. 

? 2.S00. — e.9'5 N? 13.039 V.20I5Í66 

Juzgado Civil N» 22, Secretaría N» 44, 
cita v emplaza por treinta días a here- 
deros y- acreedores de CARMINE SI- 
NTST. — Publiquese diez días. 

Buenos Aires, febrero 24 de 1966. ■ — 
Enrique Luis Saggese, secretario. 

S 2.400.— e. 315 N? 12.348 v. 1615166 

N? 23 



El Juzgado Nacional de Primera Ins- 
tancia en lo Civil N» 23, Secretaría N* 
45, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don PAB'.O 
MARTÍNEZ. — Publiquese por diez 
días. — Buenos Aires, 27 de abril de 
mil novecientos sesenta y seis. — - Ju- 
lio César Benedetti. secretario. 

$ 2.800. e.6|5. N* 13.313. v.1915 66 



Juzgado Nacional en lo Civil N» 2 3, 
Secretaría N" 45, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
JOSÉ HA SEN ATACH. — Publiquese 
por diez días. 

Buenos Aires, abril 27 «lo 1966. — 
Julio César Benedetti, secretario. 

S 2.S00 0.515 N? 13.002 v.lS|5|60 



Juzgado en lo Civil N» 23, Secretaría 
N? 45, cita y emplaza, por treinta días 
a, herederos y acreedores de doña M.\ . 
RÍA DEL CARMEN CAPELLO de CO. 
LOMBO. — Publíouese por diez d'as. 

Buenos Aires, IS de abril de 1966. — - 
Carlos M. Saubidet, secretario. 

? 2.800 e.3'5 N» 12.225 v.l6'5¡66 



ZES de MAGO 1 0. — Publiquese dieí 
días en el "Boletín Oficial". 

Buenos Aires, marzo 24 de 1966. — 
Julio César Benedetti, secretario. 

$ 2.S00.— - e. 415 N? 12.742 v. 17|5|6(S 

Juzgado Civil N? 23, Secretaria N' 45, 
cita y emplaza por treinta días a here- 
deros y acreedores de don ARTURO 
BAUTISTA. MAGENTA. — Publíquesí, 
diez días. 

Buenos Aires, 14 ae marzo de 1966, — 
Julio César Benedetti, secretario. 

5 2.800 e.3i5 N? 12.258 y.l6¡5]S£ 



Juzgado Nacional en lo Civil N? 23, 
Secretaría N' 46, cita y emplaza jior 
treinta días a herederos v acreedores 
de GANDULFO CARLOS AGUSTÍN. — 
Publiquese por diez días. 

Buenos Aires, marzo 11 de 1966. •-■: 
Carlos M. Saubidet, secretario, 

% 2.800 e.2IB No 11.899 V.13|5|6« 

Jív 24 

Juzgado Civil N» 24, Secretaría N» 48. 
eita y emplaza por treinta días a here- 
deros y acreedores de ALEJANDRO 
WENCESLAO REPETTO. — Publique- 
se por diez días, 

Buenos Aires, Octubre 25 de 1966.— 
Norberto Carlos Scotti. secretario. 

% 2.800. — e.915 N» 13.636 'v.20|5|6(í 



Juzgado en lo Civil N« 24, Secretarla 
N' 48, cita y emnl" aa por reinf 1 dí.ae 
a herederos y acreedores de don FRAN-a 
CISCO TOKRISI. — Publiquese por 10, 
días. — Buenos Aires, mayo 14 de 1965,. 
— - Norberto Carlos S'cotti, secretario. 
S 2.400. e.6|5. N» 13.416. V.19¡5|6« 



El Juzgado Nacional en lo Civil N* 
2 4, Secretaría N» 47. cita y emplaza poi? 
treinta días a herederos y acreedores de 
don FEDERICO JOSÉ RENAÜLD. — 
Publiquese por diez días. 

Buenos Aires, abril 21 de 1966. — 
Santos Ci fuentes, secretario. 

$ 2.800 e.215 N* 11.918 v.lS|5l86 

Juzgado Nacional Civil N» 24, Secre- 
taria N? 47, eita y emplaza por trein- 
ta días a herederos v acreedores de 
EMILIA PARRAVICINI de MICHBjbl. 
— Publiquese por diez .días. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1906. — r 
Santos Cifuentes, secretario. 
$ 2.800. e.29|4. . — N? 11.787 V.121G]6* 



Juzgado Nacional en lo Civil N» 24, 
Secretaría N' 47, cita y emplaza poí, 
treinta días a acreedores y heredero» 
de don ROQUE MORENO. — Publique- 
se ñor diez días. 

Buenos Aires, marzo 24 de 1960. — 
Santos Cifuentes, Secretario. 
$ 2.400. e.29|4. — N» 11.563 v,12|5|6© 

Juzgado Nacional en lo Civil N» 24, 
Secretaría N? 47, cita y emplaza por 
treinta días a herederos v acreedores 
de don FRANCISCO GERMÁN SOBRO- 
EDER. — Publiquese por diez días. 

Buenos Aires, 21 de abril de 1966, — 
Santos Cifuentes, secretario. 
5 2.800. c.29|4. — N? 11.564 v.l2|B|66 



Juzgado en lo Civil N» 24, Secreta-: 
ría N? 47, eita y emplaza por treinta! 
días a, herederos y acreedores de doña 
ELSA MATILDE TURBERA de PAEZa 
— Publiquese por diez días. 

Buenos Aires. 20 de alvil de 1966, — 
Santos Cifuentes, secretarlo. 
5 2.800. e.2914. — N» 31.574 V.12|5|66 



Juzgado en lo Civil N 24, Secretaría 
N'' 48, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de MARÍA 
ISABEL GILARDINO de RUBIMO o 
MARÍA GILARDINI de RUBINO. — 
Publiquese por diez días. 

Buenos Aires, 31 de abril de 1966, ••-- 
Norberto Carlos Scotti, secretario. 

$ 3.200 c.315 N» 12.191 V.1G|5|6C 

Juzgado Nacional en lo Civil N» 24, 
Secretaría N» 48. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 
do doña MARÍA O MARÍA ADELA 
GNOCCHI do FRECCERO. — Publí- 
queso por diez días. 

Buenos Aires, abril 28 de 1966- — • 
Norberto Carlos Scotti, secretario. 

$ 2.S0O e.5|5 N? 32.S57 v.lS|r>|66 



Juzgado en lo Civil N« 24, Secretaría 
N» 4 7, cita y emp iza por 3 días a 
herederos y acreedores de FEDERICO 
JOSÉ GAROFALO. — Publiquese por 
10 días. 

Buenos Aires, 27 de abril de 19 66, 
— Santos Cifuentes. secretario. ' 

$ 2.400.— e. 4 5 N" 12.621 v. 17|5|66 

N» 25 



Juzgado en lo Civil N» 23, Secretaría 
N' 45, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de doña MA- 
RÍA ESTER '.LUCIA REY o REY CA- 



Juzgado en lo Civil N» 25, Secretaría 
N« 50, cita por 15 días a FLA MINIO 
SCALA, para comparecer en :¡u : cio 
"Martínez, Armindo c'Scala, Flaminio' 
sd^scrituración", ba.fo npercíbiniiento de 
dar intervencP'n al Defensor de Au» 
sentes. — Publiquese 5 díis. 

Buenos Aires, 4 de mayo de 1966. — 
Horacio R. Arias, secretario. 
$ 1,800.— - e.ll|5 N» 14.290 v.l?|5|G6. 
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■Juzgad» Nacional en lo Civil N? 25, Se- 
cretaria N» 49, cita y emplaza por trein- 
ta días a herederos y acreedores de SIL- 
VIA 1 SEGATA.' — Publíquese por diez días. 
— BUencs Aires, '21' de marzo de 1988, — 
Alberto Alba Posse, secretario. 

$ 2.400- e. 10|5 N» 13.949 ','. 23|5|66 



Él' Juzgado en Ja Civil N 1 * 25, Secre- 
taría W 50, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de VI- 
CENTE DE CUNTO.' — Publíquese por 
diez díasi. 

Buenos Aires, Marzo 29 do- 1060. 
Horacio II, Arias, secretario. 

$ 2.400. — e.9|5 N' 13,431 V.20Í5I66 



El Juzgado en lo Civil N» 25, Secre- 
taría, . N' 50, cita, y emplaza por treinta 
días -a herederos y. acreedores de JOSE- 
FA .BLANCO de SOMOZA. — Publíquese 
por diez días. 

•Buenos- Aires,, marzo 28 de 13 6 6. — 
Horacio R. Arias, secretario , 

$,2.800 — e.9|5 N» 18,482 v,20;5;G6 



m. Juzgado Nacional Civil N» 25, Se- 
cretaría- Ñ° 49, cita y emplaza por trein- 
ta-tlías a herederos y- acreedores de EN- 
RIQUE EMILIO OROS, — Publíquese 
por diez días. 

Buenos Aires, abril 13- de 19GG. — 
Alberto Alba' Posse, secretario. 

% 2.800. — e,9!5 N» 13.532 V.20l5|66 



Juzgado Nacional en Jo Civil N« 2 5, 
decretaría N» : 49, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 
de doña ADELINA MANES DE MER- 
G'UIN, — Publíquese por diez días. 

Buenos' Aires, 20 de abril de 196 6. 
— Alberto Alba Posse, secretario. 

■■$'■2.800.— e, 4(5 N* 12.7SS v. 17¡5¡66 



Juzgado e-a lo Civil N? 25, Secretaría 
N» 49, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña EMMA 
CANEVARO de BIASCA o EMMA EN- 
RIQUETA CANEVARO de RIASCA. — 
Publíquese por diez días. 

Buenos Aires, 7 de julio de 19G5. — 
Alberto Alba Posse, secretario. 

% 2,800 e.3!6 N? 12.430 V.16J5J66 



El, Juzgado Civil N» 25, Secretaría N? 
-9, . cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña MARÍA 
DEL PINO MATEOS de FARE. — Pu- 
blíquese por diez días. 

Buenos Aires, 13 de abril de 19 GG. — 
Alberto Alba Posse, secretario. 
$. 2.S00. .0.29|4. — N» 11.806 V.12|5]GG 



El Juzgado Nacional en lo Civil N* 
25,. Secretarla N? 5.0, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
ASUNCIÓN MARÍA STURCHIO de MA- 
RI y AÍDA MARI y STURCHIO, — Pn- 
slíquense por diez días. 

Buenos Aires, abril 19 de 1966. — 
Horacio R. Arias, secretario. 

% 2.800. — 6,29)4 N» 11.739 v,12|S|66 



Juzgado en lo Civil N" 25. Secretaría 
N» 4 9, cita y emplaza por treinta días 
», herederos y acreedores de JUAN BAU- 
TISTA FRANCISCO VICTORIO HUR- 
TAULT,. — Publíquese por diez días. 

B-ueops Aires, abril 26 de 1966. ~- 
Aiberto Alba Posse, secretario. 
' í 2.S0O.— - e.29!4 N» 11,846 -V.12!5¡6fi 



.Juzgado Civil N« 26, Secretaría N» 49, 
cita., v emplaza por- 80 días -a herederos 
y acreedores de ANA SIMONELLI de 
BE LUCA. — Publíquese por 10 días. 

Buenos. Aires, abril ,18 de 1966.. — 
Alberto Alba Posse, secretario. 

$ 2.800.— C.2Í5 N» 12.138 V.13|5|66 



M? 26 

Juzgado Civil N«" 2 6, Secretaría nú- 
mero 51, Cita y emplaza por SO días a 
herederos v acreedores de DOLORES 
LEDO de LORENZO. — Publíquese- 
10 días. 

Buenos Aires, abril 28 de 19 66. — 
Edgardo S. Aráoz. secretario. 

$ 2.400. — e.ll|5 -N» 14.192 Y.24'5'66 



El Juzgado en lo Civil N» 26, Secreta- 
ría N l> 51, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de MARÍA 
JOSEFA ROSASPINT de BEORDI. — 
Publíquese, por diez días. 

Buenos Aires, noviembre 10 de 1965. 
.— Edgardo S. Aráoz, secretarlo. 

| 2.800. — e.9!5 N» 13.564 v.20¡5]6S 

El Juzgado Nacional en lo Civil N 5 
¿6, Secretaría N? 51, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 
ié. don ANTONIO JOSÉ CARLOS 
S-RIFFA. - — ' Publíquese por diez días. 

— 'Buenos Aires, marzo tres de 1966. 

— ■Edgardo S. Aráoz, secretario. ' 

$ 2.300. e.6|S. N» 13.305. T,19|5|66 



Juzgado Nacional en lo Civil N? 28, 
decretaría N 9 51, cita y emplaza por 
treinta díaa a heredaros y acreedores 
lo doña MARÍA yiOLETTI de CHAN- 
ÍÁ. — : . PublíqUesa por dies días. 

Buenos Aires, abril" 28 áé' 1968, — 
¡Idgardo S. Aráoz, secretario, 

I l,8S®, e,5i? N* 1S.87S v..Í8l5¡SS 



Juzgado en lo Civil . N' 28, Secretaria,, 
N? 52, cita y emplaza por treinta, días 
a herederos y acreedores de I E M A 
SCHLESINGER de SZAVOZD, — Pu- 
blíquese por diez días. 

Buenos Aires, marzo 23 de 1966. — 
Eduardo D, Craviotto, Secretario. 

? 2.B00 e.5|5 N?' 12,557 y,l*;5:66 

Juzgado Nacional en lo Civil N* 2 6, 
Secretaría N? 52, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
doña CLARA STARETZ de EOTHOLC, 
— Publíquese por diez días, 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1966. 

Horacio Liberti, secretarlo, 

5 2.800 e.3|5 N» 1.490 v.16¡5Í66 

Nota: Se publica nuevamente en- razón 
de haber aparecido con error de impren- 
ta en el Boletín Oficial del 15 al 2S!4j66. 



Juzgado Nacional Civil N? 2 6, Secre- 
taría N? f2, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de PEDRO 
WYNBERGH y CANDIL de VfIN. 
BEEGH FRANCISCA. — Publíquese 
por diez días. ' 

Buenos Aires, marzo 28 de 196 6 
Eduai'do D. Craviotto,. secretario. 
S 2.800 e.3¡5 N» 12.381 v.l 



i 5 : O 6 



Juzgado en lo Civil N» 26, Secretaría 
N» 51, cita y emplaza por el término de 
30 días a herederos v acreedores de 
FRANCISCO JUSTO VERDIER. — Pu- 
blíquese 10 días. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1966, — 
Edgardo S. Aráoz, secretario. 

? 2.800.— e.2¡5 N? 12.009 V.13¡5Í50 



Juzgado en lo Civil N« 2 6, Secretaría 
N* 52, cita y emplaza por 30 días a he- 
rederos y acreedores de don BASILIO 
PASTERNAK. — Publíquese 10 días. 

Buenos Aires, marzo 16 de 1966. - — 
Edgardo S. Aráoz. secretario. 

$ 2. '400.-- e.2¡» N' 11.924 v.1 3;5ÍCG 



Juzgado en lo Civil N? 26, Secretaría 
N» 52, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de doña TE- 
RESA MARÍA ALORA o ALORA TA- 
VELLA. ■ — Publíquese diez días. 

Buenos Aires, Abril 1° de 196 6. — 
Eduardo D. Craviotto, secretario. 

$ 2.800. — e.29l4 N« 11.651 y,12i5l66 



K'í 



Juzgado Nacional en lo Civil N« 27, 
Secretaría N» 54, cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores' de 
JACOBO AGUSEVICH. • — Publíquese 
por 10 días. 

Buenos Aires, 15 de abril de 1966. — • 
Ricardo Heidenreich, secretario, 

$ 2.800.— e.ll|5 N?. 14.317 v,24Í5¡GS 



Juzgado en, lo Civil N? 27, Secretaría 
N« 53,- cita y emplaza a. herederos y 
acreedores- de doña NEMESIA ABIAN 
de ANDRADE y don JOSÉ IGNACIO 
ANDRADE, por treinta días, — Publí- 
quese por diez días, 

Buenos Aires, abril 29 de 19 66. — 
Alberto H, Valdéz Oderigo, secretario. 
| 2.S00 e.9¡5 N» 13.713 v.20¡5|68 



.Tuzado Civil N» 27, Secretaria N? 53, 
cita y emplaza por treinta días a here- 
deros y acreedores de don- ENRIQUE 
LUIS RAFEO, — Publíquese por diez 
días. 

Buenos Aires, febrero 10 de 19.65, — 
Alberto Hugo Valdcz Oderigo, secre- 
tario. , . , - - ' 

? 2.S00 -c.D|5 -N* 13.558 v.20;5,.G6 



Juzgado Nacional en lo Civil N ? .27, 
Secretaría N» 53, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 
de EZZELINA O EZZELINA MARÍA 
LUISA MENNI de REVUELTA. — Pu- 
blíquese por diez días. — Buenos Airea, 
agosto 30 de 1965. — Alberto H, Yal- 
dez Oderigo, secretario. 

S 2.800. C.6Í5. N» 13.SG0. Y,19,5;86 



El . Juzgado Nacional en lo Civil N« 
2 7, Secretaría N» 5 3, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 
de don FRANCISCO CHIARELLO, ~ 
Publíquese por diez días. 

Buenos Aires, .2 de mayo de 1966, — 
Alberto Hugo Valdez Oderigo, secreta- 

$ 2.800. e.GlS. '— . N» 13.361 V.19¡5|66 



Juzgado en lo Civil N? 27, Secretaría 
N» 54, cita por quince días a LETICIA 
BEATRIZ PARENTI de BERING, para 
comparecer en juicio "Bering Cometió 
Jorge clParentl de Bering Leticia Bea- 
triz,' sIDivorcio", bajo apercibimiento de 
dar intervención al Defensor Oficial. — 
Publíquese por cinco días, 

Buenos Aires, 29 de abril de 19 6S, -— 
Ricardo Heidenreich, secretario. 
$ l.'SOO, e.615. — N» 13.2S4 v.12¡5|6o 



El Juzgado Nacional en lo Civil N» 27, 
Secretaría N» 53, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
ROBERTO. FELIPE GORCHS. — Publí. 
quese por diez días. 

Buenos Aires, marzo 24 do 198®. — 

Alberto Hugo. Valdez Oderigo, secretario. 

$ ¡8.400 "e.SlB H* 12.87$ T.16[5l06 



, Juzgado Nacional en. lo Civil N? 27, 
Secretaría, N? 54, cita y empiaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
don IIABIB SAAL. — Publíquese por 
diez días. 
■ Buenos Aires, marzo 21 de 1906. — 
Ricardo Heidenreich', secretario. •' ■ 

? '2.400 e.315 N'J 12.467 V.16Í5Í63 

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 27. 
Secretaría N s 54, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 
de ANTONIO PIETR AGALLA. .— Pu. 
blíquese por diez días. 

Buenos Aires, marzo 30 de 1966. — 
Ricardo Heidenreich, Secretario. 

$ 2.400 e.3|5 N' 12.374 v.lG|5|56 



El Juez Nacional de Primera Instancia 
en lo Civil a cargo del Juzgado N' 27. 
Secretaría N' 54, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de MARIANO 
CAMPOS GÓDOl'. — Publíquese por 
diez días. 

Buenos Aires, Abril 22 de 1966. .— 
Ricardo Heidenreich, secretario. 
'$ 2.800, — e.2 9,4 N' 11.595 V.12|5i66 

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 2 7, 
Secretaría N? 54, cita y emplaza por 
treinta días a herederos .y acreedores 
de- MANUEL CAMPOS. — Publíquese 
por diez días. , 

Buenos Aires, marzo 21 de 1966. — 
Ricardo Heidenreich, secretario, 

? 2.400 e.3¡5 N? 12,375 v.16:5!65 



Juzgado- Nacional en lo Civil N» 27, 
Secretaría N? 53, cita y emplaza por 
3 días a herederos y acreedores de 
ANTONIO GIACOBBE. — Publíquese 
por 1 3 días. 

Buenos Aires, marzo 21 de 19GG. — 

Alberto Hugo Valdez Oderigo. secretario. 

5 2.400. — e.2|5 N« 11.992 v,13 5|66 



El Juzgado Nacional en lo Civil N« 
2 7, Secretaría N» 54, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 
de MARÍA ROSA PACIENTE de CIA- 
SARETTL — ■ Publíquese por diez días. 

Buenos Aires, abril 14 de 196G. — 
Ricardo Heidenreich, secretario. 

? 2. 800. — e.2914 N' 3 1.724 v.12'5'66 



El Juez Nacional de Primera Instan- 
cia en lo Civil a cargo del Juzgado N» 
27, Secretaría N» 54, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de JUAN 
CEFERINO BÁRDELE!. — Publíquese 
por diez días. 

Buenos Aires, Abril 22 de 1966. — 
Ricardo Heidenreich. secretario. 

j 2.800.— e.29!4 N» 11.594 V.12j5'66 



Ni 28 

Juzgado Nacional en- lo Civil N? 28, 
Secretaría N? 55, cita y emplaza por 
veinte días a herederos v acreedores de 
don -FRANCISCO ORFANO. — - Publí- 
quese por cinco días. 

Buenos Aires, marzo 17 de 1966. — 
Alberto H. Montes de Oca, secretario. 
? 1.200, e.6¡5. — N? 13.411 v.l2;5¡66 



Juzgado Civil N» 28. Secretaría 56, 
cita y emplaza por 30 días a herederos 
v acreedores de AGUSTÍN EMILIO RA- 
MÍREZ. — Publíquese por 10 días. 

Buenos Aires, abril 26 de. 1966. — 
Osvaldo ,T. Pérez Cortés, secretario. 

-j. ,2.800. — e.2i5 N<? 12.024 V.13Í5|66 



Juzgado. Nacional Civil N' 2S, Secre- 
taría Ñ*. 56, Cita y emplaza; por 30 días 
a herederos v acreedores de MARÍA, 

ROSA TRABUCCO. Publíquese por 

10 días. 

Buenos Aires, abril- 21 de 1966. — 
Osvaldo J. Pérez Cortés, secretario. 

:$ 2.S00 e.2|5 N 5 -12.02 3- V.1S!»|G6 



El Juzgado Nacional en lo Civil -N* 
28, Secretaría N» 55, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
CARLOS ERNESTO JUAN FERRARI 
o CARLOS FERRARI. — 'Publíquese 
por diez días. 

Buenos Aires, abril 15 de 1966. — 
Alberto I-I. Montes de Oca, secretario. 

$ 2 S00,— e.2914 N' 11.780 v, 1215166 



Juzgado Civil Ni 29, Secretaría N? 58, 
cita y emplaza por treinta días a herede- 
ros y acreedores de ZAHARA CHEQUEE 
de CHEQUER; • — Publíquese por diez dias, 
— Buenos Aires, abril 11 de 1966. — Arís- 
tides I..' F. Rolando, secretario. 

$ 2.800 e, 10j5- N<? 13.976 v. 23¡5|6S 

Juzgado en lo Civil N? 20, Secretaria 
N' 58, cita y emplaza por treinta días a 



N* 20 

Juzgado Nacional Civil 29, Secretaria 
58, cita y emplaza ■ por treinta días a 
herederos y acreedores de JOSÉ ANTO- 
NIO PER*RI. — - Publíquese por diez 
dias. — Buenos Aires, mayo 4 de 1966. 
— Arístides L. ' E. Rolando, secretarlo. 

$ 2.400. e.ll¡5. N"' 14.149. V.24¡5|66 

El Juzgado en lo Civil N? 2 9, "-Secre- 
taría 1\ T " 58, cita y emplaza por treinta 
días a" herederos v acreedores de MA- 
RÍA OESTERLE de MATÉIS.- — ■ Pu. 
blíciuese por diez días. — Buenos Aires, 
15.de abril de 1966. — Arístides L. F. 
Rolando, secretario. ' 

.$ 2.800. e.ll|5. N» 14.151. V.24!5|66 

El Juzgado en lo Civil ::•> 29, Secre- 
taría N» 58 cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don 
CHRISTIAN FEDERICO o FEDERICO 
CHRISTIAN OESCHLER. — Publíque- 
se por diez días. — Buenos Aires, 4 de 
mayo de 1966. — Arístides L. F. Ro- 
lando, secretario. „,,,.,„„ 

% 2.80,0. e.ll|5. N» 14. 152-, v.24¡5¡66 



herederos y acreedores 
EEIíTO Zt'NINO. — 
diez días. 

Buenos Aires, marzo 
Arístides L. F. Rolando, 
$ 2.100 e.0;5 N'> 



do LUIS AL 
Publíqcese poí 

Í9 de 1966. — 

secretario. 
13.46 1 v.2 0, 



66 



Juzgado Nacional en lo Civil N" 2 9, 
Secretaría N° 58, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores da 
PABLO FRANCISCO FONTANA. — Pu- 
blíquese por, 10 dí.- ,r -, 

Buenos Aires, abril 26 de 1966. — 
Arístides L. F. Rolando, secretario. 

? 2. SCO e.9|5 N" 13.59S v.20,5',66 

Juzgado en lo Civil N»" 29, Secretaría' 
N» 58, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de O T O N 
HAYMANN. — Publíquese por diez días, 

Buenos Aires, 15 de abril de 1966. — 
Arístides L. F. Rolando, secretario. 
S 2.400. c.6¡5. — N? 13.401 v.l9T>;0« 



Juzgado Nacional en lo Civil N'-' 29, 
Secretaría N' 5S, cita y emplaza por 
treinta días a los herederos y acreedo- 
res de doña LUISA HERSALIS do 
SELTZER. 

Buenos Aires, marzo IS de 1966. ■ — ■ 
Arístides L. F, Rolando, secretario. 
$ 2,800. e.6|5. — N? 13.415 v.19 5|65 

JuzrTi'do Nacional de Primera ln?tan- 
cia en lo Civil N» 29. Secretaría N 1 ' 57, 
cita y emplaza por 30 días a herederos 
y acreedores de ANTONIO FERRARI, 
— Publíquese por lo dias. 

Buenos Aires, junio 22 de 1965. — ■ 
Lucio 1. Meléndez, secretario. 

I 2.400. — e.2|5 N" I2.13G v. 135:66 



Juzgado en lo Civil N"? 29, Secretaría 
N» 58, cita y emplaza por treinta díaa 
a herederos y acreedores de ARNOLDO 
RUSPINT. — : Publíquese por 10 días. 

Buenos Aires, 4 de marzo de 1966. — 
Lucio L. Meléndez, secretario. 

S 2.400 e.3!5 N? 12.295 v.lG'5'66 



Ni 30 

Juzgado Nacional en lo Civil N 1 ? 30, Se- 
cretaría W 60, cita y emplaza por trein- 
ta días a herederos y acreedores de RO- 
QUE o ROQUE NICOLÁS PERILLI. — 
Publíquese por diez días. — Buenos Ai» 
res, mayo 3 de 1966. — Jorge F. Aquilio, 

$ 2.800 e. 10¡5 N? 13.839 V. 23;5;66' 



Juzgado en lo Civil N? 30, Secretaria 
59, cita y emplaza por 30 dias a herede- 
ros y acreedoresde don CHLAWNE y¡o 
1LAVNE LUBELSKI y¡0 LUBELSKY. — 
Publíquese diez dias. 

Buenos Aires,, abril 27. de 1935. — Cé- 
sar D, Yáñez, secretario. 

9 2.800 e.9|5 N° 13.617 v.20;5¡66 



Juzgado en lo Civil N? 30, Secreta- 
ría N? 60, cita, y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de JO- 
SEFA GONZÁLEZ de ALVAREZ. — 
Publíquese por diez días. 

Buenos Aires, noviembre 24 de 1965. 

— Jorge F. Aquilio, secretario. 

? 2.400. e.C|5. — ■ N» 13.2SS v.l9;5jC(5 

Juzgado Nacional en lo Civil N« 8 Ó, 
Secretaría N» 60, cita -y- emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 
da MARIO LUIS JOSÉ AMBROSI. — 
PubliqUense ñor diez días. 

Buenos Aires, abril 22 de 1966. — 
Jorgo F. Aquilio, secretario. 

? 2.S00 e.5¡5 N' 12.916 v.lS;5|66 

Juzgado Civil, N? 30. Secretaría N» 60, 
cita y emplaza por treinta días a he- 
rederos v acreedores de VICENTE LA 
SALA v "ANGELA, o ANGELA MARÍA 
CLAPS' de LASABA o LA SALA. — 
Publíquese por diez días. 

Buenos Aires, diciembre 29 de 1965, 

— Jorgo F, -Aquilio, secretario. 

S 2.S00" e.5;5 N« 53.0S3 v.lS¡.>;6G 



juzgado en lo Civil N' 3 0, Secretaría 
N* 60, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y. acreedores de JUAN AG« 
NOLETTL — Publíquese por diez días. 

Buenos Aires, marzo .25 _ de. 1966. — 
Jorgo F. Aquilio, secretario. 

$ 2.400 e.5|5 N' 13.079 y.1S|5,66 



Juzgado Civil N» 30, Secretaría N* 
5 9, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña LUCIA 
CARROÑARA. — Publíquese por diez 
dias. 

Buenos Aires* abril 2.6 de 19 66. — > 
César D.' Yáñez, secretario. 

? 2.400 e.5|5- N' 13.047- T.18|5[66. 
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Juzgado en lo. Civil N' 30, Secreta- 
ría. N'> 59, cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de EMILIA 
o EMILIA VICENTA KOMANO de GA- 
JjUZZI. — Publíquese por diez día.'.. 

Buenos Aires, 31 de marzo do 1966. 
- — César D. i'añez, secretario. 

■ .$ 2. Son. — e. 4:5 N« 12.632 v. 17|5¡86 



X' 13 



Juzgado Civil X"> 30, Secretaría X» 53. 
rita y emplaza por treinta días a Here- 
deros y acreedores de TITO PLAUT1 r 
lUfilí LAVAGX1NO de PLAUTI, — 
Publíquese por diez días. 

¡-¡'¡enes Aires, Abril 22 de 196G, — 
Cr^i r de Táñez. seeretai'io. 

S 2.800. — e. 2:1-4 X' 1 J..6-I3 v. 12.5-66 



Juzgado Nacional de Paz X' 15, cita j 
, y emplaza por 10 días a herederos v '■ 
í acreedores de ANDRÉS RODRÍGUEZ | 
! o ANDRÉS RODRÍGUEZ FRANGÍS- • 
! CO. — Publíquese por 5 ¡lías. -- Bue- ; 
j nos Aires, abril 29 de 190G. — - Alej'm- j 
dro Ivanieneeky, secretario. < 

I .« 1.400. e.ll¡5. N 9 14.213. v. 17-5 06 



juzgados nacioxiles de paz, 



X'-' 1 



X? 10 

Juzgado Nacional de Taz X" 10, ei 
v emplaza por cinco días a herederos 
acrecí ores de SAHUKL MOSCIIES. - 

i Publíquese por cinco días. 

j Buenos Aires, 25 de abrí] de 19G6. - 

I Emilio M. Pascual, secretario. 

' S 1.200 o. 6 5 N 9 13.287 v.1.2bVi 



Kl Juzgado Xacional de Paz, X'' 1. cita 
y emplaza por 10 días a herederos v 
acreedores de doña DOLOUES GA- 
LLAR o GALLAR!) de MORALES. — 
Publíquese por 5 días. — Buenos Ai. 
res, mayo 5 de 1960. — Jerónimo Cu ti- 
llo, prosecretario. 

S l.-tOO. e.115. X' 1 14.225. v. 17:5 «6 

X? a 

Kl Juzgado do Paz X? 2, cita y eni ■ 
plaza por cinco días a lierederoS y 
a creedores de Jl-AN" CARLOS Al.lilvlí. 
'fu RlíI'ETTO. — Publíquese por cinco 
días. 

Buenos A,iros, 2! de noviembre de 
1904. — Juan R. Lueiani Vera, secre- 
tario. 

a 1.200 e.10'5 X» 13.7S7 v.lS'S.'GG 



X'- 7 

Juzgado Nacional ¿le Paz X'-' 7. cita v 
emplaza por cinco días a herederos y 
acreedores de ELENA. PE LA CANAL. 
— Publíquese por cinco oías. — . Bue- 
nos Aires, febrero 10 de 1566. — • Car- 
mea .Melena Palacios, .secretan». 

S 5.200. e.115. X 1 ' 11.347. v.l 7 5:60 



.T 

por 
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no 
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A'-' S 

Juzgado Xacional de Paz N'> S. cita 
por tres días a IGNACIO MOLINA pa- 
ra comparecer en juicio "Consiglio de 
Cabrera. Adelina y otros, c Molina, Ig_ 
lauco, s desalólo", bajo apercibimiento 
tic dar intervención al Defensor de Ali- 
se us. — Publíquese por tres día.s. 

Buenos Aires. 25 de marzo de 19GG. 
-- Ib'-ctor Raúl López, secretario. 

$ 1.0S0 o . 1 : 5 N? 11.05 1 v.12':.;gg 

X'-' 10 

El Juzga, lo Xacional de Paz X» 10, 
cita y emplaza por diez días a herede- 
ros y acreedores de doña FORTUNATA 
CONSTANTINA .AMELIA MOR RON E 
de TKNUTA. — Publíquese por cinco 
ibas. 

Buenos Aires, mayo 4 de 19GG. — 
Mr recio Jesús Achával, secretario. 

S 1.200 e.10'5 K» 13.791 v. 16:566 

El Juzgado Nacional de Paz N'> 10, 
cita a don ELIODOEO SLBA.STIAX 
GARCÍA, para que dc-ntro del tercero 
día comparezca a estar a derecho en au- 
tos "Gracián de Viñao, Alaría Camila c| 
Sebastián Garc'a, Eliodoro. sldesalojo", 
!)ajo apercibimiento do designar al Sr. 
Defensor de Ausentes para que lo re- 
presente. Kdietos por tres días en Bo_ 
lctlii Oficial y tablilla del Juzgado. 

Buenos Aires, abril 22 de 196G. — 
Marcelo Jesús Achával. secretario. 

$ 1.4-10 e.10 5 X» 13.869 V.12Í5G6 



Juzgado Nacional de Paz N-? 10, cita 
y emplaza por 10 días a herederos y 
acreedores de EDUARDO BRANA — 
Poblique.se por cinco días. 

3uenos Aires, 25 de marzo de 1966. — 
Marcelo J?sús Achával, secretario. 

$ 1.200 e.9'5 N? 13.529 v.13|5|66 

.Juzgado Xacional de Paz X? 10, cita 
v cmnlaza por cinco días a herederos y 
--•creedores de. don MARTIN SEGOV1A, 
doña MARGARITA PASTOR de SEGÓ. 
VTA y doña MARGARITA SEGOVIA di 
MA.ROOXI. — Publíqueso por cinco días 

Buenos Aires, 3 marzo do 3 906..— 
Marcelo Jesús Achával. secretario 

$ 1.G00 e.Gi5 X» 13.273 v.]2jS:Gfi 

Juzga rto Nacional de Paz X» 10. cita 
y emplaza por cinco días a herederos 
y acreedores de don PEDRO FERNÁN 
DHZ. — Publíquese por cinco días. 

Buenos Aires, 4 de febrero de 1966 
— Ataréelo Jesús Achával. secretario. 

S 1.200 e.6¡5 N° 13.27 1 v.l2!5¡Gr, 



i:t 



1!) 



Juzgado Xacional de Paz X? I », cita 
por diez días a herederos y acreedores 
de don NICOLÁS OLIY'IEEL — Pubií- 
> queso por etico días. 

j Buenos Aires, abril 1» de 1966, — 
; Gerardo A. Santiago, secretario. - 

S 1.200 e.1.0'3 X'' 13.961 v.lG:5'00 

X? 2!) 

uzgado Nacional de Paz N° 20. cita 
cinco días a ISABELTNO TESSAnO 
a que comparezca a estar a derecho 
los autos "García de Matienzo Pan- 
inos su sucesión c Tessaro Isabeli- 
y,u ocupantes s desalojo", bajo aper- 
miento de darse intervención al Se- 
Deíensor do Ausentes ->ara que lo 
resente. — Publíquese ror tres días. 
— Buenos Aires, mayo 2 de 19GG. — 
G. J Bruao. secretario. 

S 1.320. c.11'5. N 9 14.371. v.13 5100 
I . — — — — 

X» 2:5 

juzgado Nacional de Paz X» 23, cita 
y emplaza por diez días a herederos y 
acreedores de don ATILIO NICOLÁS 
EPISCOPO. — Publíquese por cinco 
tí las. 

Buenos Aires, 3 de mayo de 1966. - — 
Marcelo R. Moss. secretario. 

$ I.211O e.10'5 N* 13.955 v.lG'MCG 

N' 25 

Juzgado Nacional de Paz N? 25, cita 
y emplaaz por treinta días a herederos y 
acreedores de ROQUE MUZILLO o MU- 
ZZILLO v MATRONE v LUCIA MUZZI- 
LLO o MUZZILLO y NATRONE o MUZ- 
ZILLO de GALOTTA. — Publíquese por 
cinco días. 

Buenos Aires, abril 19 ds 1965. — 
Eduardo Martire, secretario. 

$ 1 680 e.9¡5 N» 13.740 V.13:5:6G 

X'-' 2Ü 

Juzgado Xacional de Paz X» 2C, cita 
y emplaza por treinta día.s a herederos 
v acreedores de don JULIÁN KNRI- 
OUE VILLALBA v de doña ?»IIGUELA 
ORLANDO de VILLALBA. — Publí- 
quese por cinco días. - — Buenos Aires, 
abril 2G de 19GG. — Bartolomé E. Lás- 
trelo, secretario. 

S .1.400. e.1P5. X' 14.103, vl7'5U!G 

N? 27 

Juzgado de Paz N? 27. cita y emplaza 

por treinta días a herederos v acreedo- 
res de FELIPE ÓSCAR CARO. — Pu- 
blíquese 5 días. 

Buenos Aires, mayo dos de 1966. — 
Juan Carlos Costa, secretario. 

$ 1.20C e.9i5 N? 13.667 v.Í3|5|66 

X"' 2» 

Juzgado de Paz N? 28, cita v emplaza 
por cinco días a herederos y acreedores 
de don MIGUEL ANTONIO MAPPEI. — 
Publíquese por cinco días. 

Buenos Aires, noviembre 4 de 1965. — 
Carlos A. Aldanondo, secretario. 

$ 1 200 e.9'5 N» 13.712 V.13!5>66 

Juzgado de Paz N? 28, cita y emplaza 
por tres días a MIRTHA ALICIA BONDI 
de ANDERSON y sucesores en la ¡oca. 
ción de Avda. Belgrano 430, piso 10?, "B" 
de Mario Bondi, para que conparezcan 
a estar a derecho en juicio: "Cía. Cal- 
nier de Inmuebles S. A. cIBondi Mario 
y otros sldesalojo", bajo apercibimiento 
de dar intervención al Defensor Oficial 
de Ausentes. — Publíquese por tres días. 

Buenas Aires, mayo 3 ds 1936. — Car- 
los A. Aldanor do, secretario. 

S 1.320 e.9¡5 N? 13.456 v.l3(ó¡66 



Osvaldo Walter Lavao Vidal, Juez Na- 
cional de Paz a cargo del Juzgado N" 
3G, cita a inqullinos, subinquilinos yjo 
ocupante" del departamento número dos 
sito en la calle JULIÁN ALVAREZ 
1G7S, a que dentro del tercer día de 
terminada la publicación de edictos 
comparezcan a estar a derecho en los 
aUto¡ caratulados: "Liurgo, Cosme c| 
.Arias, Celestino Alfredo, s desalojo", ba- 
jo apercibimiento de darse intervención 
al Sr. Defensor de Ausentes. — Arístides 
L. Cassan't. prosecretario. 

$ LOSO e.:¡0!5 N' 13.9C2 V.12|5¡GC 

Juzgado Nacional de Paz N» 3G, cita 
y emplaza por 10 días a herederos y 
acreedores de MIGUEL ÁNGEL FE- 
RRE'RO. — Publíquese por 5 días. 

Buenos Aires, abril 28 de 19GG. — 
Hortensia D. T. Gutiérrez Posse, secre- 
taria. 

$ 1.200.— e.5|5 N« 12.SG2 V.13Í5I0G 

>"» 37 

JuzR-ado Nacional de Paz N' 37, cita 
v emplaza por diez (lías a herederos y 
acreedores de don PERFECTO VEGA. 
— Publíquese cinco días. - — Buenos 
Aires, septiembre 28 de 19G2. — El 
.Secretario. 

$ 1200. e.11-5. N» 14.305. v.I.7|5!6G 



ifi le 



cele 



parecer en juicio que le sigue ...¡árcelo 
Teodoro Pcíarsen, bajo apercibimiento 
de ley. — Publíquese cinco días. 

Buenos Aires, abril 28 de I9G6. — • 
Manuel A. Galmcs, secretario. 

$ 2.200 e.G'5 X' 13.415 v.42j5¡GG 



JUZGADOS NACIONALES 
K\ LO COMERCIAL 



Juzgado Nacional de Paz W 37, cita 
por cinco días a! MOVIMIENTO POPU- 
LAR ARGENTINO y|o cualquier otro 
infractor o beneficiario de Jas comodi- 
dades sitas en inmueble Medrano 629, 
Capital Federal, para comparecer en 
juicio: "Sanz, Gregoria cIMagdalena, 
Héctor y otros, sjdesalojo", bajo aperci- 
bin.iento de dar intervención al señor 
Defensor de Ausentes. — Publíquese por 
cinco días. 

Buenos Aires, marzo 1? de 1966. — 
Carlos Horacio Gargano. secretario. 

S 2.400.— e.6¡5 N T9 13.444 V.12¡5|66 



N? 40 

El Juzgado de Paz N? 40, cita y em- 
plaza por treinta días - herederos y 
acreedores de ALBERTO LOEWY. — 
Publíquese por cinco días. 

Buenos Aires, abril 22 de 1966. — Víc- 
tor M. Wullich, secretario. 

S 1.200— e.615 N? 13.270 V.12¡5!66 



2?» 41 

Juzgado Xacional de Paz N' 41, cita 
por trea días a CECILIO NIETO y RO- 
BERTO ESTE VEZ para comparecer en 
juicio "Maresea, Francisco Osvaldo c¡ 
Nieto, Cecilio y otro, sldesalojo", bajo 
apercibimiento de dar intervención al 
Defensor Oficial. — Publíquese por tres 
días . 

Buenos Aires, abril 2 5 de 19 06. — 
Juan Antonio R. García Morillo, secre- 
tarlo 

S 1.080 c. 1015 N» 3 3.948 v.12¡5|G6 

JUZGADOS NACIONALES EX LO 
PE-VAÍj ECOX03IICO 

>"» 5 

Juzgado en. lo Penal Económico N 9 5, 
.Secretaría 10, cita y emplaza por trein- 
ta (30) días a contar desde la prime- 
ra publicación del presente a OLGA J. 
CABRERA, para que comparezca a es- 
tar a derecho en la causa que se le 
sigue por infracción al art 302 del 
Código Penal, bajo apercibimierrto <le 
declararlo rebelde. — Publíquese por 
cinco (5) días. 

Buenos Aires, marzo 25 de 196G. — 
José Julio Demos, secretario. 

e.9 ! K N» 2.427 V.13'5]C! 



El Juzgado Nacional de Paz N» 18, 
cita y emplaza por diez días a herede- 
ros y acredeores de don PABLO GAE- 
T.\. —- Publíquese por cinco días. 

Hítenos Aires, abril 27 de 1966. — 
Barnuel Pinelni, secretario. 

$ 1.200 e.10^5 N 9 13.849 V.Í6Í5Í6G 



JUZGADOJ NACIONALES EN LO 
CIVir, \ COMERCIAL FEDERAL 

X» 2 



N» :;r. 

Juzgado Nacional de Paz N'' 33. cita y 
emplaza por diez días a herederos y 
acreedores de VIRGILIO CARMELO 
MADEO. — Publíquese por cinco días. 

Buenos Aires, agosto 23 de 1965, • — 
R. de Aballa Victorica. secretario. 

S 1.200 C.6I5 N? 13.443 v.12'5!C0 



X' I 



Juzgado en lo Comercial N» 1, <■;»-. 
cretaría N 9 2, comunica por cinco días 
la quiebra de MANIFEEX S. A. TEX- 
TIL. Focha provisoria de cesación de 
pagos: el 29 de mayo de 3 961. Síndico 
Vicente Pingnro, domicilio AIsina 833, 
5» piso, Of. 112. a quien los acreedores 
deberán presentar los título,' justifica- 
tivos dentro de los 2 días. Señálase el 
11 de julio de 196G, hora 14, para re- 
unión de la junta en la a. a del juzgado, 
intimándose a cuantos tengan bienes_ o 
documentos del fallido a ponerlos a dis- 
posición del juzgado, prohibiéndose ha- 
cerle pagos o entrega de bienes so pena. 
de no quedar exonerados. — Buenos 
Aires, mayo 2 de 19G6. — Guillermo L. 
Céspedes, secretario. 

S 3.400. e.ll ! 5. N» 14.2G7. v.l7!G¡6C. 



Tí» 



El Juzgado Nacional en lo 
N? 2, Secretaría N 9 4, cita y 
pop quince días a los señores 
GO IVANKO y LEONARDO 
a tornar intervención en el_j 
le sigue Easkac Jorge siordin 
apercibimiento de" nombrarse 
de ausentes. Publíquese por c 

Buenos Aires, marzo 2 4 d-c 
Héctor A. Patucl. secretario. 
$ 2.000 e.GiS N» 13.412 



Comercial, 
emplaza, 
DOMIN- 

¡VANEO, 
icio que 
rio bajo 
defensor 

anco días. 

V.12ÍBÍ66 



El Juzgado Nacional en lo Civil y Co- 
mercial Federal N? 2, de la Capital, a 
cargo del Dr. Felipe . Ehrlicli Prat, Se- 
cretaría N? 3 6 del Dr. Manuel A. Gal- 
més, cita por el término de cinco días, 
a contar desde la última publicación 
del presente, al señor Representante Le- 
gal de DISUR S. A., a estar a derecho 
en el juicio que sigue el Banco Indus- 
trial de la República Argentina c¡DisU'" 
S. A., sobre cobro ejecutivo de pesos, 
bajo apercibimiento de dar intervención 
en el mismo al Señor Defensor Oficial 
de Ausentes en turno. — Publíquese por 
cinco días. 

Buenos Aires, diciembre 30 de 19Gj. 
— Manuel A. Galmés. secretario, 
t 3.400. C.10J5. — N» 14.077 V.1G¡5;GG 

Juzgado Nacional en lo Civil y Co- 
mercial Federal N» 2, Secretaría N'' 
3G. cita por nuevo días a FRANCIS- 
CO E. MILLEE, R. C. o RICHARD 
CECTL HILE y a toda persona que se 
considere con derecho sobre la embar- 
cación denominada "Fi'üm", para com- 



N' 7 

Juzgado en lo Comercial N<? 7, Secre- 
taría N' 1 4, comunica por cinco días la 
quiebra de "M. ROCA Y CÍA. S.A.C.L- 
y de T.", fecha provisoria de cesación. 
de pagos, el 16 <3e diciembre de 19G1. 
Síndico: Dr. Rodolfo F. Yax-yura-, domi- 
cilio Av. Pte. R. Sáenz Peña 730, 4" pi- 
so, Esc. 42, a quién los acreedores de- 
berán presentar sus títulos justificati- 
vos dentro del plazo de veinte días. — 
Señálase el día 23 de junio de_1966, a 
las 14 horas, para reunión de la junta 
en la Sala del Juzgado, intimándose a 
todos los que tengan bienes y do"umen- 
tos de la fallida a ponerlos a disposi» 
ción del Juzgado, prohibiéndoseles ha- 
cer pagos o entregas de efectos, so pe- 
na de no quedar exonerados. 

Buenos Aires, 4 de mayo de 1960. — 
Manuel Jarazo Veiras, secretario. 
$ 4.000. e.l0|5. — N? 1.3.957 v.!C|5l66 

N? II 

Juzgado Comercial N 9 11, Secretaría 
N 9 21, cita por cinco días, a INDUS- 
TRIAS M E CANICAS ARGENTINAS 
I.M.A., para comparecer en juicio 
"Banco de la Provincia de Buenos Ai- 
res contra Industrias Mecánicas Argen- 
tinas 1. M. A., Sobre cobro e'ecutivo do 
$ 774.800", a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de dar intervención al 
señor Defensor Oficial. — Publíquese 
por cinco días. 

Buenos Aires, agosto 23 de 3 965, — 
Alfonso Moyano Crespo, secretario. 
$ 2.000. e.l0¡5. — N» 13.993 v.5«15|G6 



Kl Juzgado Nacional en lo Comercial 
N» 11, Secretaría N? 2 1. cita y emplaza 
por cinco días al Sr. DOMINGO IVAN. 
KO por sí o por apoderado a tomar in- 
tervención en el juicio caratulado "Las. 
Kac Jorge c.jlvanko Domingo sejeeuti- 
vo',. bajo apercibimiento de nombrarse 
defensor de ausentes. — Publíquese pop 
cinco días. 

Buenos Aires, 24 marzo de 1»6C, -— 
Alfonso Movano Crespo, secretario. 

$ 2.000 e.6 ! 5 N' 13.414 v.if^cfif; 



Jí* 13 

Juzgado en lo Comercial N ? 13, Secre- 
taría N« 25, comunica por cinco días_ la 
quiebra de IMPORTADORA DEL SUR 
S. A. - — Fecha provisoria de cesación de 
pagos, el 21 de octubre de 1963. Síndico 
Dr. Carlos Eduardo Herrera, domicilio 
Guammí 2712, a quien los acreedores 
deberán presentar sus títulos justifica- 
tivos dentro de los 30 días. — Señálase 
el 6 de -junio de 19G6, a las 14 horas, 
como nueva fecha para reunión de la 
Junta en la Sala del Juzgado, intimán- 
dose a cuantos tengan bienes y docu- 
mentos del fallido, a ponerlos a dispo- 
sición del Juzgado, prohibiéndose hacer- 
le pagos o entrega de bienes, so pena 
de no quedar exonerados. 

Buenos Aires, marzo 2S de 19CG. — 
Garlos Alberto Ariosa, secretario. 
$ 3.300. e.lOÍÓ. — N» 4,601 v.36¡5¡86 

Nota: Se publica nuevamente en ra- 
zón de haber anarecido con error de 
imprenta en el Boletín Oficial del 5|4 
al IS'-i-GS. 
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JUZGADO 3EI/ECTORAI. 

DE SANTIAGO JDEÍj ESTS'.KO 

En autos "PARTIDO LEALTAD PO- 
PULAR, solicita Personería Política", 
Expte. N» 2.008, año 19C6, el señor 
Juez Electoral Nacional Dr. Juan Ma- 
nuel Ruiz toa dictado la siguiente re- 
solución: ///Hago del Estero, 22 de 
abril de 1966. Por presentado en el ca- 
rácter que invoca con el domicilio cons- 
tituido a mérito de la designación efec- 
tuada en el acta de fs. I2|l-i. Hágase 
saber a los partidos políticos con perso_ 
noria política y al 'señor Procurador Fis- 
cal de esta presentación a los efectos 
del Art. 1S de la Ley 16.652 y pubií- 
•¡uese en el Boletín Oficial de la Na- 
ción durante ---tres días; fecho, vuelva 
cuando los interesados presenten las £i_ 
cii;\s que le faltan y lo soliciten. — , 
Firmado: Juan Manuel Ruiz, Juez Elec- 
toral Nacional de Santiago del Estero, 
e.lO'á-N» 2.028-V.12J5J60 



EMATES JUDICIALES 



ANTE SIIO SÍES 



JUZGADOS NACIONALES 
EN IjO CIVIL 



Ei juzgado Civil N ? 2, Secretaría nú- 
;. ero -i. comunica' por 3 días en el jui- 
::.>: aUTIERREZ DE SAYERIO ELI- 
SA c 3 AVERIO VICENTE sedimentos" 
que el martiliero Sofanor Novillo Cor- 
valy.ii, rematara el 14 del cte. a las 
10,30, sin base y al mejor postor, en 
el local sito en Montevideo 54S donde 
se exhiben, los siguientes bienes: 1 jue- 
go de comedor compuesto de una mesa 
ovalada de madera color claro con 6 
sillas lapizadas en color claro; 1 bar- 
gueño do G puertas y 1 Cajón; 1 hela- 
dera marca "Siam", sin número visible, 
modelo 60; 1 televisor "West Point" 
sin número visible, de mueble de ma- 
dera y 5 perillas en sil parto superior; 
1 tocadiscos "Winco" sin número visi- 
ble; 1 radio "Picorke" sin número vi- 
sibue; 1 mesa para, televisor; 1 estabi- 
lizador de corriente "Blasi" N? 9. 981. 
Seña SO o|o. Comisión 10 ojo, 

Buenos Aires, 5 de mayo de 19GG. — 
Andrés Rivas Molina, secretario. 

$ 2.880.-— e.l0¡5 N? 14.053 v.'i.2J5JGG 

El Juzgado Nacional Civil 2, Secre- 
taría 8, comunica por 5 días en autos 
"GARCÍA SEBASTIAN contra PIG. 
NATAHO ALBERTO,, Sobre ejecución 
hipotecaria", que el martiliero Carlos 
Cattáneo rematará el domingo 15 do 
mayo, a las 15 horas, en el mismo, el 
inmueble sito en Bella Vista, Partido 
de Gral. Sarmiento, Provincia de Bue- 
nos Aires, calle Formosa 733, edificado 
en el loto 0, manzana B. Superficie to- 
tal 353,33 m.c., en el estado de ocupa- 
ción en que se encuentra, haciéndoso 
constar que según cláusulas e) y i) del 
contrato hipotecario, el deudor se obli- 
ga dentro de los 30 días de promovida 
la acción a dejar totalmente desocupa- 
da la finca, no puctiendo arrendarla sin 
consentimiento del acreedor por escri- 
to, Base $ 023.765 mjn., contado. El 
comprador deberá constituir domicilio 
especial dentro del radio de la Capital 
Federal. Seña 8 ojo. Comisión ¡1 ojo. 

Buenos Aires, 18 de abril de 19GG. — 
Ricardo L. Btlrnichon, secretario. 

$ 3.000 e.G;5 N? 13.127 V.I2J5J66 



N? »_. 

Juagado en lo Civil N» 3, Secretaria 
N» 5, hace saber por 10 días en autos 
"CAMPORINO, ÍTALO cjD'ALESSAN- 
BO, DONATO sjEjecución Hipotecaria", 
que el martiliero Juan Edelmiro Ales- 
sio, rematará en la calle Montevideo 
548, Cap. Federal, el día 27 de mayo 
de 1966, a las 15,30 horas, un lote de 
terreno con todo lo plantado y adheri- 
do al suelo, ubicado en el Partido de 
Tigre, Prov. de Buenos Aires, próximo 
a la estación General Pacheco del F. 
C. N. G. B. Mitre, paraje denominado 
■'El Talar de Pacheco", que tiene el 
N' 91 ce la manzana 9 2 b), y mide 10 
irías, de frente, 40, 2f, mts. de fondo, 
superficie 402 mts., 50 decímetros cua- 
drados; linderos: al N. O., con calle; 
al N. E., con lote 25; al S. E. con fon- 
dos del lote 13, al S. O., con fondos del 
loto U) y lote 23. Base mSn. 539.743. 
Seña: S ojo. Comisión 3 ojo. 

Buenos Aires, mayo 2 de iOfiO. — 

Heriberto Enrique Balierini, secretario. 

S J0.000. — e.lOiá N« 14.00 1 v.23 ! 5jG6 



S? 4 

Juzgado Nacional en lo Civil N-? 4; 
Secretaría N' 8, comunica por el tér- 
mino Je cinco días en el juicio "L17- 
CHETTI, ESTANISLAO F. O. c!VIC- 
TOR ISMAEL RETA RELAYES SiEjc- 
eucióu Hipotecaria, que los martilieros 
Comí & pini S.R.L., rematarán el jue- 
tds 3 9 do mayo, a las 15.30 en Canga- 
lio 035, 1er, piso, Capital Federal, un 



departamento ubicado en el S» . iso, 
letra "D", unidad N» 75, del edificio 
de la calle Hipólito Yrigoyen 2520J22, 
Capital Federal, con una superficie pro- 
pia de 29m.c84 y un balcón común 
do uso exclusivo de lm.c.30, correspon- 
diéndole un porcentual do dominio de 
1,12 ojo. — Baso $ G51.431.25 m|n., al 
contado. El departamento se entregará, 
desocupado, Seña y a cuenta de precio: 
S ojo. Comisión; 3 ojo. 

Buenos Aires 28 de abril de 19GG. 
Horacio I, Romanelli, secretario, 

S 4.200.— e. 9¡5 N' 13.498 v. 13¡5|66 



fi 



Juzgado Nacional en lo Civil N° 6, 
Secretaría N? 12, comunica por cinco 
días en autos: "EESTAINO RAFAELA 
su sucesión, que el martiliero Sr. R - 
berto M, Mombelli, rematará el viernes 

2 de mayo, a las 17 horas, en el local 
de la Corporación de Rematadores: 25 
de Mayo 3ll, 1.a propiedad ubicada en 
la zona Norte. Ciro, 15. San Bernardo. 
Calle San Julián antes (hoy Gral, Cé- 
sar Díaz) 2148150 entre Boyacá y Gavi- 
lán. Lote 33. Mangana 11, con S.GGmts.: 
de frento al N. O. por 4 S, 6 2 mts.'; costa- 
do N. E. y 4S,CSints.; en el S; O. por 
214S existen dos amplios departamen- 
tos; el del fondo ocupado por herede- 
ros y por el N? 215 una cómoda casa 
al frente. Base S 1.000.000 mjn. Al con- 
tado. Seña S ojo. Comisión 3ojo. 

Buenos Aires, mayo 2 de 19GC, — 

Roberto R. Pérez: Domaría, secretario. 

S 4.000.— e. 9 ¡5 N'> 13.GG0 V. 13J5JGG 

Juzgado Naciona: en lo Civil N? 6, 
Secretaría Ni 12, comunica por cinco 
días en autos "BBUSELL DE ROC- 
CATAGLIATA contra ROCCATAGLTA- 
TA PEDRO MIGUEL" sobre aumen- 
tos y litis", que 'el martiliero señor 
Roberto Al. Mombelli, rematará el vier- 
nes 20 de mayo, a las 1G.30 hs... en la 
Corporación de Rematadores: 25 de Ma- 
yo 311. La mitad pro-indivisa de la pro- 
piedad Joaquín V. González 111J15* es- 
quina Gral. Venancio Flores. 3697199, 
edificada en los lotes 7 y 8 y en con- 
junto miden, G,21mts.: de frente al O.' 
Sobre J. V. González ll,975mts.: en su 
frento al S. Sobre Gral, V. Flores, Gmts.: 
ochava que mira al S. O. 15,99mts.: 
costado N. y 10,3Gmts.: costado E. Alan- 
zana 115, Parcela 4. Local negocio am- 
plio, 2 habitaciones, 2 baños, cocina y 
dep. Renta $ 2.500. mensual. — Base 
$ 1G9.000 mjn. Al contado. Seña S ojo. 
Comisión 3 ojo. 

Buenos Aires mayo 3 de 19G6. ~ 

Roberto R. Pérez Remaría, secretario. 

$ 4.400.— e. 9j5 N? 13.650 V. 13J5JGG 

Juzgado en lo Civil N? 6, Secretaría 
N* 12, comunica por cinco días en el 
juicio "FERGUSON, J O R G E GUI- 
LLERMO cjCIBUS ARGENTINA S.A. 
I.C., sjcobro hipotecario", que los mar- 
tilieros Giménez Zapiola y Cía. S.R.L. 
rematarán en Florida 239, el miérco- 
les 18 do mayo, a las 10 lis., una frac- 
ción ubicada en Monte Grande (Pdo. 
E. Echeverría) con frente al camino 
que une la autopista Gral. Ricchieri 
con la Ruta 205, con superficie sjpla- 
no 30-175-47 do 8 hs. :l 1 as. G9 es. 7.G40 
cm2. De acuerdo con la cláusula G* del 
contrato hipotecario "para el caso de 
ejecución,' la deudora Se obliga desde ya 
a dejar totalmente desocupado el in- 
mueble dentro de los treinta, días de la 
fecha de aprobación del remate respec. 
tivo". Base $419.872. — Solo seña, 

3 ojo comisión. 

Buenos Aires, abril 2S de '1966. — 

Roberto R. Pérez Domaría, secretario. 

S 4.200 e.G|5 N» 13.20S V.12J5J6G 



N? 



Juzgado en lo Civil N? 7, Secretaría 
N» 14, comunica por el término de 5 
días en el juicio "SCHALAMPS DE 
TEINE, ALARIA y _ otros cjHABER 
ABRAHAM sjejecución hipotecaria", 
que el martiliero Miguel Ángel Zarlen- 
ga, con oficina en la Avda. Córdoba 
3SS3, rematará en el Salón de Ventas 
de la Corporación de Rematadores, ca- 
lle 25 de Mayo N» 311, Capital el día 
jueves 1 9 de mayo del Corriente año a 
las 15 horas, el inmueble ubicado en 
esta capital calle Evaristo Uriburu nú- 
mero 74GJ4SÍ50 entro las de Córdoba y 
Viamonte, edificado sobre terreno que 
mide 0mS7 de frente al Este por 25m 
98 de fondo. En el estado de ocupación 
en que se encuentre. Base de venta: 
? 500,000 al contado. Seña: S ojo. Co- 
misión 3 ojo. 

Buenos Aires, 29 de abril de 19GG. — 
Mario Ansehütz Latorfe, secretario. 

8 4.200.--- e .lOjiS N ' 13.982 V.16J5JGG 

El Juzgado Nac. en lo Civil N« 7, 
Sec;et. 13, comunica por cinco días, en 
el juicio "CANUDA DE BOLLA MA- 
RÍA EGRE contra CAPELLÁN 
DE SÁNCHEZ SFARFZ EMILIA CAR- 
MEN 'MODESTA, s'ejec. hipotecaria", 
que el martiliero Domino II. Spinclli 
rematará en sus oficinas San Juan 
352S, T. E. 97-4 0{i8, el viernes 13 de 
mayo, a las- 15.30: Un departamento 
externo, Unidad 18, piso quinto, con 



entrada exclusiva por Rivadavia 2.207. 
Superficie propia 171m97 dcc. cuad. — 
Porcentual: Tres con siete centesimos 
por ciento sobre el total del conjunto 
del inmueble, y forma parte de la fin- 
ca Rivadavia 2.201¡7|9 eSq. Pte. José E. 
UriburU 120¡22|30, compuesto de 17m 
58 frente al Sud; 39ml0 al Este; 3Sm 
97 al Oeste y 17m42 al Norte. — Base 
5 573.000 al contado, S ojo a cuenta <le 
precio y el 3 o¡o de comisión. • — • Cláu- 
sula Cuarta: Para el caso de que se 
llegase a efectuar el remate judicial del 
departamento gravado, por el incum- 
plimiento de cualquíerra de las cláusu- 
las del presente convenio, la deudora se 
obliga desdo ya a entregar dicha Uni- 
dad libro de ocupantes en el término 
de diez días de notificada por el Juz- 
gado, a quien resulte comprador, otor- 
gando su conformidad para que así se 
haga constar en las publicaciones de 
los avises correspondientes. 

Buenos Aires, 14 de abril de 196G. — 
César H. Her'oún, secretario. 

S G.S0O 6.GJ5 N 2 33.177 V.12J5J3G 



X? í> 

Juzgado Civil N ? 9, Secretaría N' 18, 
comunica ñor cinco días que en el jui- 
cio "DEHEZA MARÍA CELINA CAR- 
LOTA y otro contra MANTZOURANIS 
EUSTAQUIO, hipotecario", los martille- 
ros Bravo Gamboa Ferrari & Cía. re- 
matarán el 18 de mayo a las 15.30 lio- 
ras, en Reconquista 513, Capital, una 
propiedad situada en Merlo, calle Aris- 
tóbulo del" Vallo 1122. Mide:' 10 m. fren- 
te S. E. por 23m.30 de fondo. — Base 
$ 100.000. Desocupada. — 8 ojo a cuen- 
ta, do precio. Comisión 3 ojo, en efec- 
tivo. 

■ Buenos Aires, abril 29 de :!9GG. — 
Luis A. Sauí-.e Juárez, secretario. 

$ 2.G00 cilla N'-' 14.332 V.17J5JGG 

N? 12 

Juzgado en lo Civil K* 12, Secretaria 
N? 23, comunica- por 5 días en el juicio 
RIERA DE CALVO CARMEN o SAN- 
TIAGA, sjsucesión, que la firma V. P. 
Cacuri rematará en sus oficinas calle Ri- 
vadavia 875, Capital, el 18 de mayo de 
19GG, a las 16 hs., la casa de altos y ba- 
jos ubicada en esta Capital, calle Cocha- 
bamba N 5 3711|15, cuyo terreno mide 
según títulos 7m79 de frente por 20m 
50 en el costado Coste y 20m52 en el 
costado Este. Entrega desocupada. Vi- 
sitar con taXjeta lunes, miércoles y 
viernes do 15 a 17. Base $ 1.245.332. 
Seña 8 ojo, comisión 3 ojo. 

Buenos Aires, abril 25 de :. 9GG. — 
Héctor López Carrillo, secretario. 

$ 3.400. — e.G'5 N» I3.1S7 v. l'jjr.jfifi 



N' irs 

Juzgado Nacional en ¡o Civil N? 13, 
Secretaría N' 25, comunica por cinco 
días en el juicio "YELASCO de Aillí- 
NAZA LEONTINA JOSEFINA MARÍA 
ejZAMORA GERMÁN, sjejecución hipo- 
tecaria", que el martiliero Ernesto L. 
Solimano, rematará en el local de ia 
Corporación de Rematadores, calle 25 
de Mayo 811, el día. 16 de mayo de 19GG, 
a las 15.30 horas, en propiedad hori- 
zontal, ley 13.512, un departamento, 
unidad número cinco (letra "A" del se- 
gundo piso) con entrada por la calle 
Pereyra Lucelia N" 2597, Capital, que 
consta de hall, con ropero, living-come- 
dor, tres dormitorios con sendos rope- 
ros, balcón cubierto, paso, dos baños 
con ropero, cocina,- habitación y baño de 
servicio y tiene en el sótano un depó- 
sito, siendo la superficie propia, del de- 
partamento de 123,52 m2., la del depó- 
sito 4,75 m2„ y la del balcón cubierto 
9,42 rn2. — Superficie Total 137,69 m". 
y su porcentual del 5,53 ojo. — Forma 
parte do la finca calle Pereyra Lucena 
N' 25S9 y 2597, esquina Vicente López 
N* 2S00. — Ocupado por su dueño se- 
gún constancia en autos. — El artículo 
quinto de la obligación hipotecaria dice 
que el deudor declara bajo juramento 
que oc„upa el departamento hipotecado 
para vivienda con su familia exclusiva- 
mente, quedando obligado a no cambiar 
en forma alguna su destino mientras es- 
té vigente esta hipoteca y para el caso 
de ejecución queda obligado a entrega!" 
el inmueble totalmente desocupado. — 
Base: m$n. 1.950.000. — AI contado. — 
Seña y a cuenta de precio 8 o'o. — Co- 
misión 3 ok> en efectivo. 

Buenos Aires, 3 de mayo de 10CG. — - 
Francisco Alberto Voeos. secretario. 
$ 8.000. C.9J5. — N'-' '3.621 V.13J5JGG 

N* 17 

EDTCTO JUDICIAL. — Juzgado en 
lo Civil N'-' 17, Secretaría N" 83, comu- 
nica por cinco días en el juicio "GRI- 
SOLIA JUAN CJFRAGA CARLOS AL- 
BERTO sjejecución hipotecaria", que el 
martiliero Guillermo Luis Mareo, rema- 
tará el sábado 14 de mayo do 1966, a 
las 15 horas, en La calle Callao N"? 406. 
1' piso, el inmueble sito en Castel.ar. 
partida de Morón, jurisdicción de la 



provincia de Buenos Aires, Con frente 
a la calle Coronel I'tauch N» 317S y 
3180, edificado en dos lotes de terrena 
designados con los números 4 y 5 de la 
Manzana II., con las medidas, linderos 
y demás circunstancias que surgen de 
su título. Superficie 761,2140 ni2 cada 
lote. Previniéndose que de acuerdo a 
la. cláusula séptima el deudor se obli- 
gó a Jio íixrendar el bien hipotecado, 
Al mejor postor, con la base de pesos 
540.00;) mjn., al contado. Seña S ojo, 
comisión 3 ojo. en efectivo. El compra- 
dor debe constituir domicilio en la Ca- 
pital Federal. 

Buenos Aires, 3 de abril de 1966. — 
Jorge G. Pérez Delgado, secretario. 

$ 5.200. — C.6J5 N» 13.409 V.12:5JG-G 

Juzgado en lo Civil N' 17, Secretan'.'!, 
N» 88, comunica por 5 días, en el jui- 
cio "VÁZQUEZ MANUEL CJGOMEZ 
HÉCTOR ABELARDO sjhipotecario", 
que el martiliero Emilio' Cravaroli, re- 
matará en Alsina 1260, piso 2?, el día. 
13 de mayo a las 16 horas, el inmueble 
ubicado en la ciudad de La Plata, par» 
tido del mismo nombre. Con frente a la 
calle 12 N» 62 7. Superficie 400 m2. Ba- 
se $ 48.000 mli., al contado. Seña 8 oío. 
Comisión 3 ojo. Se hace saber que el 
compndor deberá constituir domicilio 
en lo. capital Federal. 

Buenos Aires, abril 29 de 1960. — 
Jorge G. Pérez Delgado, secretario. 

8 3.200.— e.Gjy N» 13.100 v.lSJG'GS 



N' :1S 



JLDICÍAL. — El Juzgado Nac. Ci- 
vil N-' 18, Secretaría N? 30, en autos 
"S. A. MOLINOS FÉNIX cjBUSTA- 
MANTE CARLOS A., sjejecutivo hipo- 
tecario", comunica por 5 días, qUe el 
martiliero Jorge A, Kern rematará el 
21 de mayo 19GG, a las 1 G hs., en sil 
Hall de Ventas, calle Florida 259, piso 
l?, Cap. Fed., el chalet, ocupado, sito 
en calle Zapiola entre los Nros. 2-149 
y 2465 y las calles Curuchet y Villa, 
nueva, en Castelar, Pdo. de Morón, l'eia. 
Bs. Aires. Terreno 300 m.c. — Base 
S 17-1. GG6 mjn.. al contado. Seña a cuen- 
ta de precio S ojo. Comisión 3 o o. 

Bueno;) Aires, mayo 2 de "19G0. — • 
Agustín Durañona y Ycdia. secretario. 

S 3.000 C.11J5 N» 1-1.271 V.17Í5GG 



Juzgado en lo Civil N? 18. Srere-iaría 
N? 36, comunica por cinco días en ini- 
cie: "LABRIOLA MIGUEL y otros ojGAIÍ- 
CIA PEDRO siejscución hipotecaria", que 
el martiliero Moisés Urinovsky, rematará 
en el mismo lugar, el día 22 de mayo de 
1986, a las 16 horas, el departamento ubi- 
cado en la calle Luis María Campos 505, 
Partido de Morón, Provincia de Buenos 
Aires, departamento uno, individualizado 
como unidad funcional número uno, con 
una superficie cubierta de 88 52 m2, una 
superficie semicubierta de 16,39 m2 y una 
superficie descubierta de 125.93 m2, lo que 
hace un total de 230,84 m.2. Se hace cons- 
tar que el inc. g) de la escritura de mutuo 
establece: "Que el deudor habita el de- 
partamento objeto de esta hipoteca se 
obliga por este solo acto a no venderlo, 
donarlo, permutarlo, ni cederlo o alqui- 
larlo total o parcialmente ni a otorgar 
simple tenencia del mismo ni a dejar en 
él persona alguna por cualquier tiempo y 
título que sea, así como guardadores o ca- 
seros o personas del servicio doméstico si 
por algún motivo debiera desocuparlo". 
Base $ 635.650 al contado. 8 o:o a cuenta 
de precio. 3 ojo comisión. — Buenos Ai- 
res, mayo 4 de 1966. — Agustín Durañona 
y Vedia. secretario. 

$ 6.000 e. 10j5 N? 14.024 v. 16¡5 68 

Juzgado en lo Civil N? 18, Secretaria 
N? 35. comunica por cinco días en el iui- 
cio: "SIERRA FELIPE MARTIN cIBER- 
TE ESTEBAN sjsucesión y otra sjejecuti- 
vo", que el martiliero Guillermo Luis 
Marco, rematará el sábado 14 de mayo 
de 1966, a las 17 horas, en la calle Ca- 
llao N? 406, 1? piso, el inmueble sito en 
el Partido de General Sarmiento, Provin- 
cia de Buenos Aires, a inmediaciones de 
la Estación José C. Paz, del Ferrocarril 
hoy General San Martín, paraje deno- 
minado Parque El Ombú, señalados sus 
lotes con los números diecinueve y veinte 
de la manzana seis, y se deslindan así: 
lote diecinueve con frente a una calle sin 
nombre, esquina a otra calle sin nombre, 
mide treinta y cinco metros de frente al 
Nord-Oeste, nueve metros veintiocho cen- 
tímetros en su frente al Nord-Este, cua- 
tro metros veinticuatro centímetros en la 
ochava que mira al Norte, doce metros 
veintiocho centímetros al Sud-Oeste y 
treinta y ocho metros al Sud-Este, o sea 
una superficie de cuatrocientos sesenta y 
dos metros con catorce decímetros cua- 
drados; y el lote veinte frente a una ca- 
lle sin nombre entre dos calles sin nom- 
bres, mide: doce metros con veinticin- 
co centímetros de frente por treinta y 
ocho metros de fondo, o sea una superfi- 
cie de cuatrocientos sesenta y cinco me- 
tros con cincuenta decímetros cuadrados. 
Previniéndose que de acuerdo a la cláu- 
sula e) de las condiciones de la hipotpe» 
el deudor se obligó a no arrendar el bien. 
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hipotecado. Al mejor postor con la base 
de $ 747.093,75 m|n., ai contado. Seña 
8 oío, comisión 3o|o, en efectivo. — Bue- 
nos Aires, a ios 29 del mes de abril de 
1966. — Patricio J. Raffo Benegas, se- 
cretario. 

$ 9.000 e. 6|5 N 1 ? 13.408 v. 12J5J65 

N» 19 

Juzgado en lo Civil N' 19, Secretaría 
N» 3 7, comunica por cinco días en el 
juicio "AZNARKZ D O E A c'MARTIN 
FRUCTUOSO F. y otros, sjejecueión hi- 
potecaria", que el martiliero Marcelo 
L, Amara] Paz rematará en el salón de 
.la Corporación de Rematadores, calle 
25 de Mayo 311, Capital, el día lunes 
2 3 do mayo de 19 6 6,. a las 15.30 horas, 
un departamento señalado como unidad 
N« 9 del 2*-, piso de la finca de la calle 
Humberto Primero 2391 y 2399, Ciudad 
y partido de Lanús, Provincia de Bue- 
nos Aires. Superficie total: 38,06 m2. 
Venta al contado y al mejor postor. ■ — 
Baso $ 360.000 m n. Seña S o¡o, a, cuen- 
ta do precio. Comisión 3 o¡o. 

Buenos Aires, mayo 4 de 19(56. - — 
Enrique B. Leguizamón, secretario. 
.$3.600 e.lljS N? 14.295 v. 17(5166 



N» 20 

Juzgado en lo Civil N» 20, Secretaría 
N' 39, comunica, por cinco días en el 
juicio "SPERANZA LUIS, sjsueesión 
concursada", que el martiliero Roque A. 
Boverini rematará el día jueves 19 do 
mayo, a las 11 lis., en la propiedad ca- 
lle Manuela Pedraza N' 62S0, donde se 
exhiben, los siguientes bienes muebles: 
5 artefactos de bronce, S muebles es- 
tantes de madera, 1 mueble biblioteca 
estilo inglés, ci2 cajones, 1 mesa para 
dibujo, 3 escritorios de madera c¡7 ca- 
jones, 1 mueble metálico c¡2 puertas y 
•7 estantes, 6 sillas tapizadas en cuero, 

2 heladeras a, hielo y 2 marca "Crome- 
la", mostrador, 120 muñecas antiguas, 
etc. Sin base. Fn exposición del 14 al 
18 de 9 a 13 hs. — Seña 30 ojo. Comi- 
sión 10 o¡o. 

Buenos Aires, 5 de mayo do 1866. ■ — 
fuan L. Peña, secretario. 

$ 4.000 e.ll|5 N' 14.366 V.17|5|66 

Juzgado en lo Civil N' 20, Secretaría 
N» 39, comunica por 10 días en el jui- 
cio "CASAS de RODRÍGUEZ PINO AU- 
RELIA y otra c'RODRIGUE? JOAQUÍN 
y otro sídivisión de condominio que los 
martilieros A. C. Taquini & Cía., rema- 
tarán en San Martín 383, Capital, el día 

3 2 de mayo próximo, a las 15,30 horas, 
el inmueble 'ubicado en esta Capital, 
calle Fitz Roy 1560; mide 8m66 frente 
por 30 ms. fondo; el departamento del 
frente, desocupado excepto dos habita- 
ciones, y el departamento del fondo to. 
talmente desocupado. — Base % 564. 66C 
contado. 8 oio seña y a cuenta de pré- 
selo. 3 o!o comisión, 

Buenos Aires, abril 26 de 1966. — 
Juan L, Peña, secretario. 

$ 6.S00 e.2014 N* 11.854 V.12¡5|6fi 



N? 23 

Juzgado en lo Civil N? 23, Secretaría 
W 46 comunica por cinco días en el jui- 
cio AÑGLADE. FEDERICO FRANCISCO 
y PRIK de ANGLADE, MARÍA secesio- 
nes, que los martilieros Giménez Zapio- 
la y Cía. S. R L., rematarán en Florida 
239, el miércoles 18 de mayo, a las 16 
hs., el departamento 18, piso 5?, unidad 
20, de la finca Avenida Córdoba 415-21, 
Cap. Fed. Superficie propia 67,62 m.c. 
Porcentual sobre las partes comunes 
3 22 oio. Desocupado. Base S 201.700. 8 o ¡ o 
seña y a cuenta de precio, 3 o|o comisión. 
— Buenos Aires, abril 28 de 1966. — Carlos 
M. Saubidet, secretario. 

$ 2.600 e. 6!5 N? 13.207 V. 12|5¡66 

N« 24 

Juzgado Civil N<? 24, Secretaría N? 47, 
nace saber por cinco días en autos: PIG- 
NI, ENRIQUE DOMINGO c|KALEJMAN, 
JACOBO shjecución hipotecaria", que el 
martiliero Carlos Andriolo (Caldas 1741)-, 
rematará en Triunvirato 3564, Cap. Fed., 
el día 24 de mayo de 1986 ,a las 9 30 hs. 
una finca de aproximadamente 20 años 
de antigüedad, en buen estado de conser- 
vación, de 3 dormitorios, living comedor, 
dependencias, pileta de natación, vestua- 
rios, casa para caseros, etc., edificada con 
frente a la calle Andonaegui esquina Ver- 
tía en lote N? 8, de la fracción E, Hur- 
¡ingham, Pto. de Morón, Prov. de Bs. Ai- 
ros, que mide 77.02 m. de frente por 64.26 
m. en ambos costados N. O. v S. E., su- 
perficie 4.990.71 m2. Nomenclatura catas- 
tral Circ. IV, Secc. I, Pare. 310. El bien 
se encuentra ocupado por el demandado 
quien debe entregarlo desocupado al apro- 
barse judicialmente el remate, cláusula 
'6?- d"l contrato hipotecario — y no puede 
alquilarlo sin consentimiento del acree- 
dor— cláusula 9?-. Al contado, y mejor 
postor. Fase $ 731000. S-ña Solo. Comi- 
s'ón. 3 oo. — Buenos Ah'"S, 4 de 'mavo dt 
1966. — Pantos Oiíuentes. secretario. 
$ 6.000 e. 10!5 N? 13.733 y, 16|5|66 



»» 23 

Juzgado Civil N? 25, Secretaria N« 50, 
comunica, por 5 días en el juicio "GRI- 
LLO BE GROSSI JOSEFINA c|ROCA 
DE DI MARTIN O DELTA H. s|Bjeeu- 
tivo", que el martiliero Horacio Ba- 
rrientes Paz, rematará al contado y a! 
mejor postor, el día. 16 de mayo á las 
14,30 hs., sobre el mismo, el departa- 
mento, unidad designada con el N' 51, 
piso 2». de la finca sita en la. calle De- 
fensa 986, Capital. Superficie 22,79 
mts2. Base m?n. 4SO.00O. Seña 8 oio. 
Comisión: 3 o!o en efectivo. Se hace 
constar de acuerdo a lo convenido en 
la cláusula séptima del contrato del 
mutuo, que el departamento se halla 
ocupado por la ejecutada y su familia 
y que se obligó a entregarlo desocu- 
pado. 

Buenos Aires, mayo 3 de 1SG6. — 
Horacio R. Arias, secreta.rio. 

S 3.800. — e.10'5 N» 14.008 V.16i5¡66 



Juzgado en lo Civil N° 25, Secreta- 
ría N"> 50, comunica por cinco días 
en el juicio "D'OCA CARMELO CLA- 
BONIA FRANCISCO SICobro Ejecuti- 
vo", que el martiliero José Antonio Bi- 
zarro (Lavalle 1537, 8'. "H". T, E. 40- 
4503|92lS), rematará en la Corporación 
de Rematadores 25 de Mayo 311, Ca- 
pital, el 17 do mayo, próximo a las 
17 horas la mitad indivisa del inmue- 
ble de la callo Bolivia 2394 y 239 6, 
Capital, edificada en un lote de terreno 
compuesto de 12 ni. de frente al N. E. 
sIBolivia; 6,20 m. frente s|Carranz.i 
6 m. en s|ochava sila intersección de 
dichas calles; 16,832 m. al S.O. v 11.424 
m. al S. E. Base: $ 100.000. — . El lo- al 
del N? 2396 está ocupado por el de- 
mandado, y la casa del N? 2394 por sus 
hijos. De acuerdo a la cláusula quin a 
del mutuo hipotecario, el deudor ma- 
nifiesta que: "... s in necesidad que el 
ejecutado manifieste su con'ormidad y 
se procederá al remato tomando como 
base el importe reclamado, con la con- 
dición expresa de que el inmueble ob- 
jeto de la presente que habita con su 
familia y que no pedrá alquilar, ven- 
der o transferir total o parcialmente, 
sea entregado totalmente desocupada". 
Seña: S oio. Comisión: 3 oio, 

Buenos Aires, abril 27 de 1936. — 
Horacio R. Arias, secretario. 

$ 6.600. — 9|5 N» 13.505 v. 30|5IG6 



Juzgado en lo Civil N' 2 5, Secretaría 
No 4 9, comunica por 5 d-ías en el EX 
PEDIENTE N» 3 2.011, F» ,¡06, AÑO 
1964", que los martilieros A. C. Taqui. 
ni & Cía., rematarán en San Martín 388, 
Capital, el 12 de mayo próximo, a las 
15,30 horas, el inmueble Tucumán 2131! 
33, Capital, mide; 7m79 frente sud por 
34m74 fondo, alquilado. — - Base pesos 
1. 187. 300, contado. ' 8 o|o seña, 3 oio 
comisión. 

Buenos Aires, abril 29 de 1966. 
Alberto Alba Posse, secretario. 

S 2.600 e.5'5 N* 12.867 %'.13¡5l'¡(¡ 



N? 26 

Juzgado Nacional de 1?- Instancia en 
lo Civil 26, Secretaría 51, comunica por 
cinco días en el juicio: "LONGHI de 
MENA SEGURA LUISA J. cIPENNA de 
GUTIÉRREZ ANA L.. slejscución hipo- 
tecaria", que el martiliero Juan Carlos 
Villa Larroudet rematará departamento 
interior 11, 2^ piso, del inmueble Cata- 
marca 757, Capital, las partas proindi- 
visas en la proporción del 5,67 oío. Sup. 
cub prop. 28 60 m2. Base S 120.000. Con- 
tado. El sábado 14 de mayo, a las 15 
horas, en el mismo. Visítese: lunes 
miércoles y viernes de 12 a 14 hs. Según 
tíláusula 6?, escritura hipotecaria, se pro- 
hibe alquilar y se entregará desocupado 
a los 30 días de aprobado el remate. Se- 
ña 8 oio. Comisión 3 oio. Datos: Esme- 
ralda 77, niso 3<?. Teléfono: 34-5125. 

Buenos Aires. 21 de abril de 1036, — 
Edgardo S. Aráoz, secretario. 

S 4.800.— e.9i5 N? 12.116 v,13¡5|66 

N* 27 

Juzgado en lo Civil N? 27, Secretaría 
N° 54, comunica por 5 días en el juicio 
"IZZANI SA. C. I. I. y F. ciPÉREZ 
ENRIQUE y otro. sl°.iec. hiootecaria", 
que el martiliero Eladio R. Alvarez re- 
matará en el hall de la Corporación d3 
Rematadores, calle 25 de Mayo 311, Ca- 
p'ra 1 Federal, el día miércoles 18 de 
mayo de 1988 .horas 15 30, un inmueble 
ubicado en la localidad de Cindadela, 
Partido 3 de Febrero, Provincia de Bue- 
nos Aires, el que es parte de los lotes 

n, 1. 8. 9. 10 y 1«, que se refere su 
título, y que se designa con el N* 12 de 
la Manzana C. uno, con frente a la ea- 
11'-- Marcelo T. de Alvear entre las de 
José F. Uriburu v sin nombre aue mi- 
de 12 m. 96 de frente por 32 m. 45 de 
fondo, o °ea una superficie total de 
419.90 mts2.: catastrado en la circ. 6?, 
S;cc. D. Manzana 9S3, Parcela 12 C — 
Base S 2 p 82 271.— m¡n., con las siguien- 
tes facilidades: 50 o'o al contado y el 
50 oio restante en 18 m"s°s, cucas jema- 
les y consecutivas, con interés del 15 o'o 
anual; garantizándose el pago con de- 



recho real de hipoteca en primer grado 
y damas jondiciones establecidas a ís. 
60, Seña 8 oio. Comisión 3 o|o. Se deja 
constancia, que de acuerdo a lo estable- 
Cioo en la cláusula 2* d?l contrato hipo- 
tecario que se ejecuta y le resuelto a 
ís 75 vta., el inmueble se entregará 
desocupado. Más informes en autos. 

Buenos Aires, 3 de mayo de 1956. — 
Ricardo Heindenreích, s-cretario. 

$ 3000.— e.9¡5 N? 13.724 V.13|5¡66 

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ 



N? 42 



Juzgado (le Paz N« 4 2, Secretaría del 
Dr. Osear P. Torre, comunica por tres 
días en el juicio "PETRALIA ALFRE- 
DO A. e.VIBCHE BARTOLOMÉ, sieje. 
clítivo", que el martiliero Santiago B. 
Canop Mazar rematará en Tucumán :¡ 531, 
Capital, el día 23 de mayo de 19 66, a 
las 9 horas, lo siguiente: Un juego de 
cubiertos incompleto, usados, al parecer 
de plata, marca Gemianía, con 12 te- 
nedores; 12 cucharas soperas y 12 cu- 
chillos grandes; un juego incompleto de 
cubiertos, marca Extra Píate, compues- 
to de 6 cucharas de sopa y 6 tenedores, 
que so exhibe en Tucumán 1531, Capi- 
tal, sin base y al contado. Comisión 
10 ojo, a1 contado. Los bienes se entre- 
garán Una vez aprobada la subasta (Art. 
520 del Cód. de Proc). 

Buenos Aires, 27 do abril de 1966. — 
Osear P. Torre, secretario. 

$ 2.520 e.ll|5 N« 14.185 V.13Í5Í66 

JUZGADOS NACIONALES 
KN DO COMERCIAL 



W 1 



Juzgado en lo Comercial N? 1, Secre- 
taría N? 1, comunica por 3 días en el 
juicio "FIAT SOMECA CONST. CÓR- 
DOBA CONCORD cILEDESMA AMERI- 
CC, sjej. prendaria", que el martiliero 
Carlos Barcia rematará en Moreno 1441, 
e-, día 24 mayo próximo, hora 10.30, el 
siguiente objeto: Un camión marca "O. 
M ' , modelo Super Orione, año 1981, 
motor Diesel, 180 HP, N? 040.975, cha- 
sis 500.988; en el estado que se encuen- 
tra Base m$n. 756.703. Seña 30o|o. Co- 
misión 10 oio. En caso fracasar subasta, 
112 hora después se efectuará nueva- 
mente, sin base y al mejor postor. En- 
trega sujeta aprobación judicial subasta. 
Se exhibe en Planta Fiat, Bermúdez 
3857, Olivos, Prov. Bs. Aires. 

Buenos Aires, abril 27 de 1966. — 
Alfredo Cabrera, secretario. 

$ 2,400.-- e,10|5 N? 13.817 V.12¡5¡66 

Juzgado en lo Comercial N? 1, Secre- 
taría N? 2, comunica por 3 días en el 
juicio "FIAT SOMECA CONSTRUCCIO- 
NES CÓRDOBA CONCORD S. A. I. C. 
CILEDESMA AMEBICO EDMUNDO, Si 
ej. prendaría", de que el martiliero Car- 
los Barcia rematará en Moreno 1441, el 
día 24 mayo próximo, hora 10, el si- 
guiente objeto: Un camión marca "O. 

M ' , modelo Super Orione, año 1961, 
motor C40976, de 1S0 HP, chasis 500.967; 
en el estado que se encuentra. Se exhi- 
be Planta Fiat, calle Bermúdez 3857, 
Olivos, Prov. Bs. Aires. — - Base mSn. 
6^2 990. Seña 30o|o. Comisión 10 oio. 
E-.i caso fracasar subasta, 112 hora des- 
pués se efectuará nuevamente sin base 
y a! mejor postor. Entrega sujeta apro- 
bación judicial de Ja subasta. 

Buenos Aires, abril 22 de 1986. — 
Guillermo L. Céspedes, secretario. 

$ 2.520.— e.l0|5 N? 13.815 V.12|5|66 

JUDICIAL. — Juzgado de Comercio 
NV 1, Secretaría N? 1, comunica por tres 
días en autos "AGENCIA TOLEDO C. I. 
F S. C. A. cIFITZGERALD, TOMAS 
PEDRO M. y otro, si'jecución prenda- 
ria'-, que el martiliero B. Blanco de Sán- 
chez rematará el día 21 de mayo de 
1936, a las 10.30 hs , en el local de la 
calle Juan B. Justo N? 5302, donde se 
encuentra y se exhibe, de 9 a 18 hs.: 
"Una motocicleta nueva, marca Güera, 
modelo "Extra", año 1934, motor y cua- 
dro N? 66-00009, de 200 ce. A patentar. 
Destinada al uso particular", en el es- 
tado en que se encuentra y al contado. 
EJ vehículo se entregará una vez apro- 
bado e 1 remata. Base S 28.875 m|n. Se- 
ña 30 oio. Comisión 10 oio. 

Buenos Aires, 29 abril de 1986. — Al- 
fredo Cabrera, secretario. 

$ 2.400.— e.1015 N? 13.892 V.12|5|6S 



Juzgado en lo Comercial N» 1, Secre- 
taría N° 2, comunica por 3 días en el 
juicio "FIAT SOMECA CONSTRUCCIO- 
NES CÓRDOBA CONCORD S. A. I. C. 
clRIESCO ANTONIO s ! Ej. prendaria", 
de que el martiliero Carlos Barcia, re- 
matará en Moreno 1441. el día 24 de 
mayo próximo, hora 10,10, el siguiente 
objeto: Un chasis para camión cabina 
"O.M.", modelo Super Orione. año 1962. 
motor de 202 IIP. N» 0-10.916, chasis N* 
500.905; en el estado que se encuentra. 
— Re exhibe -Planta Fiat. Bermúdez 
3S57, Olives. Prov. Bs. A'res. — Base 
mSn. 1. 208.352,50. — Seña 30 o ! o. — Co_ 
misión 1 o'o. — En caso fracasar su- 
basta, se efectuará l!2 hora después 



nuevamente, sin base y. al mejor postor- 
— • Entrega sujeta aprobación judíela, 
de la subasta. 

Buenos Aires, abril 22 ríe 1S66, -■■- 
Guillermo L, Céspedes, secretario. 

S 2.520 0.10:5 N* 13.814 v.l2¡5|64¿ 



Juzgado en lo Comercial N 1 -' 1, comuni- 
ca por 3 días en el juicio "FIAT SOMEJ 
CA CONST. CÓRDOBA CONCORD cjj 
LEDESMA AMERICO E. s|Ej. Prenda/.; 
ría", do que el martiliero Carlos BavJ 
cia, rematará en Moreno 1441, el dría 24 
de mayo próximo, hora 10.20, el siguien» 
to objeto: Un camión marea "O. M,"*' 
modelo Super Orione año 1961, ..motor. 
1S0 IBP., N» 041.055, chasis N' 501,036,! 
en el estado en que se encuentra. — - Sí", 
exhibe Planta Fiat. Bermúdez 3357,4 
Olivos, Prov. Bs. Aires. - — Base m$n»! 
657.090. — Seña 30 o'o. comisión 10 o|o«' 
-i- En caso fracasar subasta, 112 hora 1 
después so efectuará nuevamente sin; 
base y al mejor postor. — - Entrega siv 
jeta aprobación ju'' ,i '-"'il subasta. 

Buenos Aires, í.bi-il 27 de 19 66. — >, 

Alfredo Cabrera, secretario, J 

S 2.2S0 o.l 0' 5 N° 13.810 v,12|6|06Í 

N» 2 



Juzgado en lo Comercial N» 2, Secro» 
taría N» 4, comunica por tres días eá 
autos "ARAUJ LLONTO I. c NIVEIROS 
de MARCKESAN1 MARTA s ej. prend'^ 
que el martiliero Alberto Díaz, el di® 
26 de mayo de 1966 a la' : 9 hs., rima» 
tara en la calle Hipólito Yrigoyen 771, 
un automotor usado para uso transporte 
general, modelo año 1942, tino volcado^ 
marca Chevrolet, motor N' TE 2455008, 
patente de la Ciudad de Buenos Airea 
año 1960 N» 763,596, — Se exhibe el» 
Giiemes 2250, Merlo, Pcia. Bs. As, — 
Base m$r>. 43.500. — Seña 30 oio, --> 
Comisión 10 o'o. — Entrega, sujeta «1 
aprobación judicial. 

Buenos Aires, mayo 5 de 1966, — - 
Héctor A. Patuel. secretario. 

? 2.2S0. — e . 1 i ! 5 N Q 14.134 



¡.3|5|ü<í 



Juzgado de Comercio N' 2, Secretaría 
N° 4 comunica por 5 días que en el 
juicio "PADTN VÁZQUEZ ALFREDO 
contra EXPRESO PILAR S. A. ejecuti- 
vo", los martilieros Bravo Gamboa Fe- 
rrari & Cía., rematarán el 18 de Mayo 
a las 15,30 horas, en Reconquista 5'i3, a 
la propiedad en esta Capital, calle' El, 
ribone 922124, Mide: Sra frente N.E, por 
27m50 de fondo en el costado N.O. y 
2Srn75 al S.E. contrafrente 9ml0. Base 
? 613.333,33. Venta en el estado de ocu- 
pación en que se encuentra, el inmueble 
consta de 1 local y 5 unidades, estando 
una de las unidades ocupadas por_ el 
propietario. — Seña 8 oio. — - Comisión 
3 o!o. en efectivo. 

Buenos Aires, Mayo 5 de 1.966, --- 
Héctor A. Patuel. secretario. 

$ S.S00. — e.Ul5 N» 14.331 V.17|5l66 



N» 3 

Juzgado de Comercio N' 3, Secretaría 
JT' 5, comunica por tres días en autos? 
"CALIFORNIA COMERCIAL S. R. L, 
clELAMET S. R. L. sIEjec. Prend.", 
que el martiliero Carlos A. M'adsen, re- 
matará día 20 mayo, 15 horas, en La» 
finur 3050, donde se exhibe y en el es- 
tado que se encuentra: un automotor- 
marca Estanciera I.K.A., modelo año 
1957. motor N» 0005140, Ferie N» 1113.1.» 
00057, patente de la Pcia. Bs. As. N'». 
970-6S6". — Base $ 58.448 íu'n. al con. 
tado. — Seña 30 o'o. — Comisión 10 o.o. 
- — El bien será entregado una vez apro- 
bado ei remate por el Juzgado. 

"Buenca Aires, mayo 5 de 1966. — 
Francisco M. Boseh. secretario. 

$ 1.800. — e.11'5 N» 14.144 v,13|5|66' 

Juzgado Comercial N? 3, Secretaria 
N° 6, comunica ñor 3 días en el juicio 
"MORENO Y CINELLI S. R. L. cICA* 
NEPA RICARDO, s¡ej. prenda", que el 
martiliero Juan F. Brardmelli, el día 23 
de mavo oróximo. hora 11. rematará en 
J. A. P. de M>lo 2115125, donde se exhi- 
be un automóvil D" Cf"lo, modelo año 
1S60, sedan 2 puertas, tino T-700, cha- 
sis 6754, motor B.M.W., N? 754,527, 
Pat. 634.474. Can. Federal. Base m$-n. 
243 020. Seña 30 do. 

Buenos Aires. 29 de abril de 1966. 

Ricardo Svlvester. secretario. 

S 1.S80.— e.10'5 N? 13.987 v.12|5¡66 



Juzgado en lo Comercial N» 3, Secre- 
taría N? 6, comunica n^r r'nco días e.-t 
el juicio "LEACT-PS ARGENTÍNE ES- 
TATES LTDA. elFEVTER PRODUCTO-' 
LÁCTEOS S. R. L., S'ordinario", que el 
martiliero Andrés TT Cusí, rematará 
Sobre los mismos, el día 21 de mavo da 
1966, a las 16 horas, cuatro lotes de te- 
rreno coa todo lo adherido ai suelo, si- 
tuados en el /Cuartel 5» del Partido de 
Lujan, en proximidades de la Estación 
Cortínes, señalados con los siguientes 
números, sunerítaies v linderos: Lote <?• 
de 2 hect'-reas 54 áreas 89 centiáreas, 
lindando al frente c~n r-nminn. al Nord- 
Oeste lote 7: al Sud-Oeste loto 13: al 
Sud-Este lote S. — Lote 9, de 2 hec- 
táreas 15 áreas 85 centiáreas, lindando 



fagina 38 



BOLETÍN OFICIAL — Jueves 12 de mayo de 1966 



.a?, frente -con- camino; ai Nord-Este lo- 
te .8., -al- Sud- Oeste lote 12 y ai Sucl-Este 
con la chacra 5 7a), — Lote 12, de 2 
íiectítré'ás ■93'' ateas 31 ceritiáreas, lin- 
dando' at.'frentc con camino; 'al Suc'l-Estc 
con/ Abacia ' 57a)"; al' Nord-Este parce 
ele 'lá '■■'chacra 57a) y lote 9 y al Nord- 
:Oestio ; 'íofe "13. '— - Loto- 13, de 2 hectá- 
Ksas 4 '1x4. áreas '2 7 contiúrcoS, lindando al 
Érente coa calle; al Sud-Bsto con lote 
"12; al' Nord-Este lote 8 y al Nord-Oeste 
con. el lote 14.' — '- Toctos ellos de la frac- 
ción I, que soh' parto de loa lotes I, Y, 
■■uno .J. de. otro plano. • — Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción IX, Sección 
ifi. Chacra 41, Fracción I, Parcelas S, 
■9, 12 -y 13, dominio inscripto en La Pla- 
ta -el I? de- julio de 1900, en el N» 59 3, 
¿el. Partido de Lujan, a nombre ¿le las 
codeudoras Setas, llora. Juana y María 
'¡¡Teresa Viera. — - grúa de contribuyente 
■afime.ros- 44. 78í''al '44.767, del Partido 
'fie -Lujan,- — En el estado de ocupa- 
¡eióli cert. que -se encuentren. — - Basa; 
;$ 4SjO0:0 m|n. — - Seña S. oio a cuenta 
de precio y comisión 3 ojo, iodo. en etee- 
iítve, 

Buenos Airas, 26 de abril de 1960. — 
.iBítoardo ■ J. Silveste-r, secretario. 
:if 1.0.aftO,. : ,a.9l5. ■— K» 13.737 v,13;5;66 



. . ' , . . N? el 

■sítjzgado Nacional ele Comercio N? 4, 
•Secretaría N« 8. comunica por tres días 
■en íIbs autos: "KGLYNOS S. A. cjVIUDA 
:clo -PÉREZ .¡BOLLAN e HIJOS (DAPAL 
S. íE'. ji.>, siordtaario", que ei martille- 
so publicó, Sr José Eduardo Prieto re- 
matará el día -jueves 12 de mayo de 
.3.986, ":á las 17.30 hs., en el salón de la 
calle Montevideo 177, de la Capital Fe- 
deral, donde, se exhibe y er el estado 
sa (-"<? se encuentra: Un televisor marca 
Oiitnnia Apolo. Al contado y al mejor 
postor/ Seña 30o¡o y comisión 10 o|o, 
ambas en efectivo. La entrega se efec- 
¡¡uara--ima- vez aprobado el remate. 

Buenos Aires, mayo 2 de 1966. — Jor- 
ee A. Gonzalos, secretario. 

$ 2.040.-- e.lOio N? 13.930 V.12j5;88 

Juzgado en lo Comercial N" i, Se- 
¿rntaría N" 7, comunica por 3 días en 
íof¡ autos; "COMISARIA COMERCIAL 
3T MAHDATAEIA S.R.L. oLCIS RE- 
■MEGIO VINCENT y otro s¡ prenda" 
[jue el martiliero Julio C. O. Bastían!, 
■rematará, el día 21 de Mayo de 19G6 a 
tías 10 "hs. on el local de calle Billin- 
«h-urst. 47S, de Capital, .donde se exhibe 
el sig-uiente'bien: "Un automotor marca 
«'Mercedes Benz" modelo 1962, motor 
$1298 7-0 09221 A-IV, de 110 CV y do 6 
eilirrdros, tipo OM- 3 12, serie N» 312.9S7, 
■ood carrocería metálica, automotor tipo 
I>312!42, chasis N* 312056. 26-S122A, 
"i»ar.a transporte- do pasajeros" en el es- 
tado en" que se encuentra. — Base: 
1? -485.170,70 m!h. al contado. — Seña: 
30 olo. '— - Comisión: 10 o!o. 

Buenos Aires, 4 de Mayo de 1 D G 6 .- — 
Alejandro A. Pinedo, secretario. 

.$ -2.2S0. — e. 1-015 N<? 13.771 v.:12¡5;66 



.¡Juzgado Nacional de Comercio N» 5, 
secretaría N ? 9, comunica por cinco días 
■mi autos '"FERRANTE VICENTE c¡CA. 
gA SCHERMA .'S. R. L. slEjecueión hi- 
Ootecátiá", "que el Martiliero Guillermo 
dLatonio Ferro rematará el Miércoles 18 
-te -Mayo de 1956 a las 10 lis., en el 
-ttaS. .do : ventas d 
Rerfíatodóres, cali 
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te objeto: Un chasis - -para • ómnibus 
marca ScauiaVabis modelo B-75S3 mo- 
tor Diesel tipo .ü-10 N-' SI 2 211, chasis 
y¡" 521477, modelo " 1961. — Base: 
$ 'fo-12.165. — Seña: 30 oio; -— Comisión: 
10 oto, 

■ Buenos Aires, 5 de Mayo do 1966. — 
Jorge O. Palacio, secretario, 

? 1.GS0. — e.lOjS N' 13.SS-.1- v.:12¡A66 

Juzgado cu lo Comercial X? 5, Secre- 
tada N9 9, comunica por cinco días en 
el juicio "LLORBNS PASTOR, JOSÉ 
EDUARDO v otro ciFUNDICION ARG. 
DK HIERRO S. R. L. s Ejec. Hipot.". 
que "el martiliero Amadeo R, Rcpetto 
rematar;! el lunes 16 de mayo, a las 15 
hs., en 2 5 de Mayo 311, Capital Fede- 
ral, los inmuebles calle Coronel D'Eha 
Xos. 2746;52 y N» 2762 entre Humaitá y 
Conesa, en "Villa Diamante, Pdo. de La-' 
ruis, Prov. de Buenos Aires, teniendo co- 
rno superficies: 871,54 m2. y 435,77 m2., 
xespecíivamente de terreno, con todo lo 
en ellos edificado^ clavado y plantado. 
Base 5 2.472.500 lujnal. Seña 10 o¡o. Co- 
misión 3 o-o. — Buenos Aires, 2 9 de 
abril de 19 66. — Horacio Al. Oyuela, 
secretario. 
S 3.60O e. 0;5 N» 13.463 v. :13;5|66 



K» (i 

Juzgado Comercial N' 6, Secretaría 
N' 12, comunica por tres días en auto-?: 
"COHERE JUAN cjNTÉTO RICARDO 
SILVANO s'Ejcc. Prenda", que el mar- 
tiliero Sr. Esteban I. Schiavone, rema- 
tará el día 24 de Mayo a las 9 lis., 
en Moreno 1-1-11, Cap. "una Pick-up. 
marca Autoar. año 1957. motor número 
027S56, pat. Cap. Fed. N' 743-903", en 
el estado en que se encuentra, que se 
exhibe en Av. Oral. Paz 7-105, lado Pela. 

— Base mSn. 136.000. — Seña 30 oio. 

— Comisión 10 oio. al contado, en efec- 
tivo. — El bien se entregará previa 
■aprobación del remate (Art. 520 CPC). 

Buenos Aires, 5 de Mayo de 1966. — 
Arturo E. Mendoza Wilson, secretario. 
A. 33. Mendoza Wilson, secretario. 

S 2.0-10. — e.ll¡5 N» 1L2G6 



y . : 



>"» 8 

JUDICIAL: Juzgado de Comercio N? 
8, Secretaria N" 15, comunica por tres 
días en autos "AGENCIA TOLEDO 
O.I.F.S.G.A. clIJOTAKZA NELLY TERE- 
SA y otro siEjecución Prendaria", 
que el Martiliero B. Blanco de Sanche/, 
rematará el día 21 de mayo de 19 6 6 
a las 10.30 hs., en 1 local de la calle 
Juan B. Justo N'' 5302, donde se en- 
cuentra y se exhibe de 9 a 1S lis.: "Una 
motocicleta, marca Güera, modelo ex- 
tra, año 196!, motor y cuadro N' 66- 
00763 de 200 ce. A patentar. Destinada 
al uso particular", en el estado en que 
se encuentra y al contado. El vehículo 
se entregará una vez aprobado el rema- 
te. — Base: $ 40.6S0. — Seña: 30 o',o. 
— Comisión 10 ojo. 

Buenos Aires, abril 27 de 1966. — 
Guillermo J". Fernández Alooi*es, secre- 
tario. 

S 2.2S0. — .e.lOjS -ST» 13.S91 v.I2:5¡0ir 
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do en lo Comercial 9, Secretaría 
18, comunica por tres días que en autos 
"GENERAL ELECTRIC S. A. cltNG. 
FRANCISCO CTIBOR S:R.L. slejecuti- 
vo", el martiliero C. Raid Savago (T. JE. 
S3-3235) rematará el día 16 de Mavo de 
3 966 a las 17' horas, en la calle Belgra- 
do 2S75 de esta Capital, donde se exhi- 
ben, los siguientes bienes: Una agujé- 
readora 2 metros alto. Una esmeriladora 
y Una sierra circular 0.31) diámetro 
cada una con equipo eléctrico acoplado; 
Tres escritorios, des mesas dibujo y una 
biblioteca do madera: Un sillón metal 
con ruedas; Una caja fuerteM.íorges 0,4 
x 0,50; Un compresos Pacota, una bás- 
cula para 1000 kilos; un yunc/ue pesa- 
do: un equipo eléctrico para soldar; 
Una caldera vertical de. 2 metros carao, 
turística ATMS al parecer sin uso; Dos 
aparejos a cadena para 5 y 7 toneladas 
respectivamente y Un tirante hierro 
.íi.'Ai 0,30 por -6.50 largo con chapa re. 
tuerzo a un costado. Todo en el estado 
en que se encuentra, v al contado.. -- 
-- Sin liase, al mejor postor en dinero 
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Mayo 5 de 196 0. 

i N* I3.S74- v.3.2;..Ví;G 

Juzgado Nacional en lo Comercial mí- 

5 días cr. el juicio "O XA. 1 R t S . R . L. s' 
quiebra s.incídonte de liquidación de 
bienes" que ios martilieros Srcs. Al- 
berto J. Benoit, Ricardo del Cerro A be- 
lla y Santiago Canop. rematarán en el 
local de la Asociación . Italiana de So- 
corros 'Mutuos,' Bomberos Voluntarios 
de la Aloca, calle Bra misen 5 67," los 
días 16, 17, 1S. 39 y 20 do mayo de 
1966 de 3 4 a 1S horas, los bienes per- 
tenecientes a la fallida inventariados a 
fojas 2941J29-12; 3027¡3056 y 3057Í3059 
entre los que se destacan: dos auto- 
móviles Ford Taiinua modelo 1956 y 



958; on Opel modelo 1958 -y- una Piel;, j 
up Caevroiet modelo 1960; inodoros; 
cocinas; lavatorios; azulejos San Lores- i 
y.o; oañeráá; ventanas; aprox, 45.'ü0'0 '•' 
Kilos cíe ■ hierro redondo cíe distintos 
diámetros; 21.000 kilos de hierro T y 
Z curvas y codos de hierro galvanizados; 
variedad de material de electricidad; 
44.000 mts. aprox. de cables de diferen- 
tes medidas; 2 8 teléfonos de pared; 
manijas, pasadores; bisagras; carillas; 
800 gruesas aprox. de tornillos paira 
madera de distintos tamaños; llaves de 
paso en general; accesorios para sani- 
tarios; variedad de Tees ele hierro 
bornz; bujes, codos y uniones; tuercas 
ele hierro galvanizado; variedad de ca- 
nos de fibrocemento; 1.200 kilos aprox. 
de plomo para fundir; caños recocidos; 
blando; 93 radiadores Tantet; 10.500 
kg, aprox. do chapa negra de 16 y 18; 
.13.000 mts. aprox. de caños para luz 
de distintas medidas; piletas de piorno 
para patio; juegos para "baño; toilette 
t'uncimai; juegos mira cocinas funcio- 
nal; que se exhiben en los depósitos 
ubicados, en Bulnes S69I71 y Velazco 
1131, Capital Federal, durante los días 
9 al .1.3 de mayo en el horario de 9 a 
12 y cíe 14 a 17 hs. Sin base al mejor 
postor y al contado. Seña .80 ojo. Co- 
misión 10 ojo al contado. Informes en 
Cerrito 112 6. planta baja, Dpto. 4; Tu- 
co mím 3 531 y Florida 229, 7'-' piso, Ot'ic. 
724|26. Solicitar catálogos. T. E. 40- 
7153 — 40-2445. 

Buenos Aires, 3 de mayo de 1.06$. — 
Carlos Juan Ncuinann. secretario. 

$ 30.600.' — e.6.5 N? 13.383 v,12!5'56' 



; N 1 ? 11 

Juzgado en lo Comercial N? 11, Secre- 
taría N? 21. comunica por tres días en 
autos: "JULIO C. GALÁN Y CÍA. S. R. 
L. cjPRYECE CARLOS A. y otro sjeje- 
cución prenda", que el martiliero Esteban 
I. Schiavone. rematará el día 24 de ma- 
yo, a las 9,30 hs., en Moreno 1441, Capi- 
tal: Un automotor marca Hillman, año 
1936, motor M» 12038, patente de la Pro- 
vincia de Buenos Aires N? 1.122.003, en el 
estado que se encuentra, se exhibe en [ 
Avda. Libertador General San Martín j 
3970, La Lucila. Base m$n. 70;623. Seña j 
30 o¡o, comisión 10 o-o al contado en efec- 
tivo. El bien se entrega previa aprobación 
del remate (520 CPC). — Buenos Aires, 
5 de mayo de 1966. — Alfonso Moyano 
Crespo, secretario. 

$ 2.520 e. 1115 N? 14.264 v. 17;5|66 

N? 12 

Juzgado Comercial N° 12. Secretaría 
N? 24, -Iraca saber por tres días en au- 
tos "PIORX, PANIZA Y TORRA S.A.C.I., 
cjMARCHETTI ALEJANDRO, slej. pren- 
daria", que el martiliero Victorio A. Se- 
ghesio rematará el día 20 de mayo a las 
lo horas, en el local de la calle Bdo. de 
Irigoyen 645, los siguientes bienes con sus 
correspondientes bases: Un equipo com- 
presor de aire, marca Pipat N? 36763, 
serie A., mod. 3.013, con motor eléctrico, 
marca Corradi ,N? 85677. de 5,08926 CV. 
Cte. Alt. Trif. 220;380 volts. fS 90.000.— ). 
Una bomba lubricadora marca Alemite 
Fipat (S;N? visible, serie A., mod. 8.559 
($ 6.000.— ). Una máquina de lavar auto- 
motores, marca Pipat, N? 36.768, serie 
A., mod. 7.216. con motor eléctrico, mar- 
ca Corradi N? 84.308, se. 3,04356 C. V. 
Cte. -Alt/ Trif. 220J380 volts (S 80.000.—). 
Un elevador hidráulico marca Pipat, nú- 
mero 33.767, serie A., mod. 7.232, capaeh 
dad 8 tn. (Base S 164.000.--).. Seña 30 
por ciento. Comisión 10 por ciento, en . 
efectivo. 

Buenos Aires, 2 de mayo de 1965. — 
Guillermo F. Tabanera, secretario. 

S 3.000. — e. 10 ; 5 N? 14.019 V. 12i5;6S 



N? 13 

Juzgado Nacional Comercial N? 13, Se- 
cretaría N? 25. comunica per tres días 
en juicio "LÓPEZ, GERMÁN c|DE LA PE- 
KA, MARTIN s;ejeeución prendaria", que 
el martiliero José 'Andrés Rossi, rematará 
en Salguero 2731, Cap., donde se exhibe 
el 27 de mavo de 1966, a las 10 lis., un 
automóvil marca "Fiat", tipo 1100. II., 
modelo año 1933, sedan 4 puertas, de 55 
cv.. motor N'-' 1.113.554. serie 63. chasis 
1019.564, patente 1.049.173, Prov. Bs. As., 
en el estado que se encuentra. Base, pc- 
257.000, seña 30 cío, coraisió 
bien se entregará una vez 
ciaiment-e el remate' (Ar 
Pt-os.). — Buenos Aires. 
1988. — Carlos Alberto Ai 
S 2.130 e. 3135 N? 1 



Juzgado el 3 Comercio N? 13, Secretaria 
N'-' 26, comunica por tres días en el jui- 
cio: "S. A. PROTTO HNOS., RUEDAS 
Y LLANTAS AUTOMOTRICES INDUS- 
TRIALES Y AFINES, C¡FUNDICION 
MIRA S. A.", sisjacución prendaria, que 
el martiliero B. Osear Cala rota, designa- 
do a propuesta de parte, rematará el 27 
de mayo a las .15 lio ras, en Antártida Ar- 
gentina 2330, Llavallol, Provincia de Bue- 
nos Aires, los siguientes objetos: 33.830 
kilogramos de piezas de fundición gris, 
varias, cerno ruedas motrices, volantes, 
campanas de freno, tapas de cilindro y 
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otras. S.438 kilogramos de .ferro alea- 
ciones- en briquetas y en polvo. -36.6-lU.ki- . 

logramos de carbón de eoke para fundí» 
e-ión, de 'diversas procedencias, : 'que ss 
exhiben en Antártida Argentina 2330,' 
Llavallol, Provincia de Buenos Aires, ~ ■ 
Base: m$n, 7:500.000. Para el caso de no 
existir comprador por la base establecida.» 
se procederá a la venta en pública su- 
basta, luego de un intervalo de media' 
hora, sin base y al mejor postor. Al 
contado. Seña 30 por ciento. Comisión 

10 por ciento. — Los bienes serán entre- 
gados a sus compradores una vez aproba- 
do judicialmente el remate. 

Buenos Aires, 4 de mayo de 1960. — 
Carlos Alberto Dell'Oro, secretario. 

S 3.600.— e. 1015 N"? 14.050 V. 12Í54ÍO 

Juzgado en lo Comercial N? 13, Secre- 
taría N? 25, comunica por tres días que 
en autos "RODINO JOSÉ, clCASTRO 
SANTIAGO C, s|ord.", que el martiliero 
Juan Jorge Mansilla rematará el día 
12 de mayo de 1966, hora 16, eu Monte- 
video 177, donde se exhiben: Un juego 
de dormitorio estilo americano, compues- 
to de un ropero de tres cuerpos, una 
cama dos plazas con elástico, dos mesas 
de luz y una cómoda seis cajones; Una 
banqueta: Tres sillas tapizadas. En dine- 
ro efectivo. Sin base. Al contado. Seña 
30 por ciento Comisión diez por ciento, 
entrega previa aprobación judicial. 

Buenos Aires, 2 de mayo de 196S. -- 
Carlos Alberto Ariosa, secretario. 

$ 1.920.— e. 10|5 N<? 13.781 V. "12¡5|6G 

Juzgado en lo Comercial N? 13, Secre- 
taría N"> 25, comunica por tres días en 
autos: "JULIO C. GALÁN Y CÍA. S. -R. 
L. c¡MACIA MANUEL s|Ej3C. prenda", 
que el martiliero Sr. Esteban I. Schiavo- 
ne, rematará el día 24 de mayo, a las 

11 hs., en Moreno 1441, Cap.: Un auteme. 
vil marca Gordini, año 1963, motor N'í 
3003427, serie 38254-01342, Pat. Pcia. Bs. 
As. N? 1.077.632 del año 1964. que se exhi- 
be en Av. del Libertador Grai. San Mar- 
tín 3970, La Lucila. Base nrSn. 160.000. 
Seña ■ 30 ojo, comisión 10 oh ai contada 
en efectivo. El bien se entrega en el esta- 
do en que se encuentra y previa aproba- 
ción del remate (Art. 520 CPC). — Bue- 
nos Aires, 3 de mayo de 1983. -— Carie? 
Alberto Ariosa, secretario. 

§ 2.160 e. 11J5 N? 14.285 V. 13,5.60 

Juzgado de Comercio N'' '! 3, Secretaría 
N'-' 25, comunica por tres días en el jui- 
cio: "S. A. PROTTO UNTOS. RUEDAS 
Y LLANTAS AUTO Y AFINES c FUN'A 
DICION AURA S. A., S;ejec. prendaria", 
que el martiliero B. Osear Caiarota. tic. 
Signarlo a propuesta de parre, rematará 
el 27 do maco, a las 15 y 30 horas, en 
Antártida Argentina 2330, de l.lavailol, 
ITovincia de Buenos Aires, los siguien- 
tes objetos: Un horno eléctrico de arco, 
tipo lleroult, marca Talleres llelgrane, 
X? 3.200;3 de Lid. Arg., trifásico, con ca- 
pacidad para 500 Kg. de metal, poiencla. 
230 Kva., con mando individual eléctri- 
co del avance de los electrodos, con, un 
transformador marca Siemens-SehuKact 
N' 3S.511 de Lid. Alemana, para conec- 
tar a la red de 3S0 Y.x5uAlZ reactan- 
cias de compensación portaeleci rodos 
enfriados con agua con sus mandos; Una. 
sopladora de horcos ele banco, marea Bel- 
bor, de Ind. Arg. N» 130; Una máquina 
de moldeo de presión y sacudidas tipo 
volteo, marca CindcLMeC, modelo V-757, 
tipo P.ritish Aloulcling Machine AT3. de 
■Ind. Arg. X? 1-01: Una máquina de mol. 
deo'fle presión y sacudidas tipo de vol- 
teo marca Cindel-Afet, modelo V-757.' ti- ■ 
po British Aioulding Machine- AT3. de 
Ind, Arg. X'' 305; Una máquina de reo". 
deo de presión y sacudidas tipo volteo, 
marca ' Cimlel-Aiet. modelo V-757, tipo' 
IlritiSh MoUUU'ng Machine A'í'3, de Ind. 
Arg. N» 3 2-1; Una máquina de moldeo do; 
presión y sacudidas tipo (h- volteo, mar- 
ca Cindel-Alet. modelo Y_737. tipo Dri- 
tish Aioulding Machine AT3, de Ind. 
Arg. N? 323; Una máquina de volt. -o oo 



Tí 



dala 



de acero 
idil, de "[.- 

ros de iv 
struides 



Michigan N? 



de 1 
rcli X 



t < 



I! 



SO Amp. 15 1 
exhiben en 
..lava ¡luí, Pro 

: 1.332.-90 ir 
i hubiere pos 



a Ar 
Bue 



el 
. la 



BOLETÍN OFICIAL — Jueves 12 de mayo de 1966 



Página 'i$ 



de los bienes por la base fijada, se pro- 
cederá a subastarlos sin base luego de 
¡media hora de intervalo. 

Los bienes serán entregados a sus 
compradores una ve/, aprobada judicial- 
mente la subasV. 

Seña 30 o;o. — Comisión ÍO ojo. 

Buenos Aires, 26 de abril de 19(56. — 
Carlos Alberto Ariosa, secretario. 

$ S.-100 C.10:3 N* 14.049 v.l2jr>¡G6 

N<! 15 

Juzgado cié Comercio N' 15, Secretaria 
N'' 2d, comunica por tres días en autos 
S.A . SKODA PÍNTENSE cjFEDELTA 
S A. sjejse. prendaria," que el martiliero 
¡Norberto" K. .Cáceres, rematará el día 23 
de mayo, a las 9,30 hs., en Del Bañado 
2949, lugar en donde se exhibe: Una exca- 
vadora Universal marca Skoda, modelo 
D-051, industria Checoeslovaca, N? 2395- 
07-60, montada sobre oruga de 550 muí. 
de ancho, con cabina metálica cerrada, 
dotada de puertas y ventanillas, acciona- 
da por motor diesel marca Skoda, mode- 
lo 63-110, N? 2S002S, de 72 H. P. a 1.200 
r.p.m., refrigerado por agua, arranque 
eléctrico. Base $ 2.786.253 al contado. Se- 
ña 30 o;o al contado. Comisión 10 ojo al 
contado. El bien se entregará en el esta- 
do que S2 encuentra y previa aprobación 
judicial del remate. — Buenos Aires, ma- 
yo 6 de 106-3. — Juan Rodolfo Finocchio, 
secretario. 

$ 2.040 e. 11¡5 N? 14.269 v. 13;5¡66 



Juzgado en lo Comercial N' 15, Secreta- 
ria r<v 30, comunica por tres días en el 
iuicio: "PIMARITO COM. Y PIN. S. A. 
"dERNESTO CASTRO REY y otro sjpren- 
tla", que el martiliero Héctor J. Bianchi, 
rematará en Boedo 1732, Capital Federa), 
donde se exhibe, el día viernes 27 de ma- 
yo de 1966, a ias 10 horas, un automóvil 
"Chevrolet", año 1946, sídan 4 puertas, 
motor N? DAM 13360, patente Municipal 
ü<> 4989, de Capital Federal de taxímetro, 
año 1984. Base m$n. 134.757 al contado. 
Seña 20 ojo. Comisión 10 ojo en efectivo. 
■ — Buenos Aires, 4 de mayo de 1986. — 
Edgardo Marcelo Alberti, secretario. 
$ 1.920 e. 11 5 N? 14.142 v. 13;5|66 

Juzgado en lo Comercial X? 13, Se- 
cretaria N* 2 9, comunica por tres días 
•en autos PELLEGRINO FRANCISCO c| 
3-»E Ll'CA JORGE O., s¡ejec. prend., que 
el martiliero Carlos M. Páez, rcmataríi 
el día 11 d e mayo de 1966, a las 10 y 
SO horas, en la calle Jonte 2102, un te- 
levisor marca Sinebean, modelo 23, N 9 
100, N' 2SSS, eléctrico y en aparente 
buen estado de funcionamiento, con la 
base de m$n. 28.925. — Seña 30 o'o. — • 
Comisión 10 oio. — Sujeto a aproba- 
ción judicial (Art. 520). 

Buenos Aires, 4 de mayo de 196G. — 
Juan Rodolfo Finocchio, secretario. 
$ 1.GS0. e.1015. — N« 13.9S3 v.l2¡5¡fii> 

Juzgado en lo Comercial N° 15, Se- 
cretaría N 9 29, comunica por tres días 
■en el juicio "LÓPEZ MECATTI Y CÍA. 
S. C. A. cíEXPRESO TRANSPORTES 
RECONQUISTA S. R. L., «ejecución 
prendaria", que el martiliero Sr. Carlos 
Alberto Iglesias, rematará en Av. Pte. 
Roque S. Peña S32, 6» piso, Ofc. 620. 
el día 18 de mayo do 19GG, a las 1S 
horas, el siguiente bien: una carrocería 
micro- Omni bus, para 3G pasajeros, pa- 
ra liso de transporte de pasajeros, mo- 
delo año 19G3, marca "El Trébol", N? 
228, completamente equipada y termi- 
nada, en el estado en que se encuentra, 
id que se llalla en exhibición en Inten- 
dente Grant 528, Morón, ,[e 12 a 14 ho- 
ras. — • Con la base de m$n. 620.00.1. 
— Venta al contado. — Comisión 10 oío. 
- — Seña 30 o'o. — El bien se entregará 
'previa aprobación del remate (Art. 520 
Cód. de Ptos.). 

Buenos Aires. 27 de abril de 19GG. — 
Juan Rodolfo Finocchio. secretorio. 
$ 2.520. e.10 5. — N? 13.S2S v. 12|5jCC 



Juzgado en lo Comercial N? 15, Secre- 
taría N? 30, comunica por tres días en 
el juicio "GAMBINI JULIO, cISUSANA 
FEDULO, sjejecutlvo", que el martiliero 
José Alberto Julia, rematará en Monte- 
video 177, donde se exhiben, el, día 16 de 
mayo a las 17 horas, muebles de come- 
dor y dormitorio, heladera eléctrica y 
televisor de mesa, marca Philco, Sin ba- 
se. Al contado. Seña 30 por ciento. Co- 
misión 10 por ciento, todo en efectivo. 
Los bienes se entregarán una vez apro- 
bado el remate. 

Buenos Aires, 3 de mayo de 1936. — 
Edgardo Marcelo Alberti, secretario. 

$ 1.680.— e. 10¡5 í¡'-' 13.924 v. 12;5|68 

Juagado en lo Comercial X» 15, Se- 
cretaría N' 29, comunica por tres días 
en el juicio "LÓPEZ MECATTI X CÍA. 
S. C. A. c EXPRESO TRANSPORTES 
RECONQUISTA S. R. L., s'ejecución 
prendaria", que el martiliero Sr. Carlos 
Alberto Iglesias, rematará en Avda. Pte. 
Roque S. Peña S32, C? piso, Of. G20, 
el día 1S de mayo de 1960, a las 17.30 
horas, el siguiente bien: dos chasis pa- 
ya ómnibus, para uso de transporte de 
pasajeros, tipo OP312|4R3. modelo de! 
año 3 962, marea Mercedes Benz, motor 



N? OM.312974-004SllA.FV y N? 00030] 
AIV, serie OM. 312.074, en el estado en 
que se encuentra, el que se halla en ex- 
hibición en Intendente Grant 528, Mo- 
rón, de 12 a 14 horas. — Con ¡a base 
de m$n. 570.000. — Venta al contado. 

— Comisión 10 o|o. — • Seña 30 o|o. — 
El bien se entregará previa aprobación 
del remate (Art. 520 Cód. de Ptos.). 

Buenos Aires, 21 do abril de 1966. — 
Juan Rodolfo Finocchio, secretario. 
$ 2.520. e.lOi-j. — N« 13.S30 v.l2|5jG8 

Juagado en lo Comercial N' 15, Secre- 
taría N» 23, comunica por tres días en 
el juicio "LÓPEZ MECATTI Y CÍA. S. 
C. A. clEXPRESO TRANSPORTES RE- 
CONQUISTA S. R. L., s|e;ecución pren- 
daria", que el martiliero Sr. Carlos Al- 
berto Iglesias, rematará en Av. Pte. Ro- 
que S. Peña 832, 6' piso, Of. 620, el 
día 18 de mayo de 1966, a las 18.30, el 
siguiente bien: una carrocería micro- 
ómnibus, para uso de transporte de pa- 
sajeros, modelo 1963, marca Franklin 
N» 220, completamente equipada y ter- 
minada, en el estado que Se encuentra, 
el que se halla en exhibición en Inten- 
dente Grant 528, Morón, de 12 a 14 
horas. — • Con la base de m$n. 538.000. 

— Venta al contado. ■ — Comisión 10 
por ciento. — Seña 30 ojo. — El bien 
se entregará previa aprobación del re- 
mate (Art. 520 Cód. de Ptos.). 

Buenos Aires, 27 de abril de 1008. — 
Juan Rodolfo FinocchÍD, secretario. 
? 2.520. e.l0|5. — N» 13.829 V.12¡5|6<¡ 



Juzgado en lo Comercial N? 15, Secre- 
taría N? 29, comunica por ocho días en 
el juicio "BAYONA ANTONIO y otros, 
contra SUCESORES DE ORLANDO LEO- 
NE (Su quiebra), s|ejecutivo hipoteca- 
rio", que el martiliero Manuel Sánchez 
Guerra, rematará en la Corporación de 
Rematadores, calle 25 de Mayo N? 311, 
Capital, el martes 31 de mayo a las 16 
horas, el inmueble sito en esta Capitel 
Federal, calle Córdoba N" 3638190192, entre 
las de Salguero y Bulnes, cuya superficie 
de terreno es de 9,80 m. de frente por 
27,10 n\ en su costado al O., por 27,08 
m. en su otro costado al E. Se deja cons- 
tancia que en el citado inmueble fun- 
cionó la Casa de las Achuras, por lo 
que aparte ae la casa habitación, se en- 
cuentra instalado en su frente un nego- 
cio con los sótanos para cámaras fri- 
goríficas. Base $ 3.448.600 m|n., la misma 
tiene un 50 por ciento de retasa. Seña 
y a cuenta de precio 8 por ciento y co- 
misión 3 por ciento, todo en efectivo en 
el momento de la subasta. 

Buenos Aires, 28 de abril de 1966. — 
Juan Rodolfo Finocchio, secretario. 

j g.OOO.— e.5¡5 N» 13.033 v.lG¡5¡t;6 



CONVOCATORIAS 

ANTERIORES 

"A" 

ADESAL .T. SINGTíR Y CÍA. 

Sociedad' Anónima, 

Industrial, Comercial y Financiera 

CONVOCATORIA 

De conformidad con el artículo 16 de 
los E-tatutos, el Directorio convoca a 
los señores accionistas a la Asamble.. 
General Extraordinaria que tendrá lu- 
gar el día 23 de Mayo do 19GG, en el 
local de la Sociedad, calle Anchorena 
N» 655, Capital Federal, a' las 15 horas, 
para tratar el siguiente 

ORDENÍ DEL DÍA: 

1" Aumento del capital autorizado a 
m$n. 50.000.000. 

2' Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

$ 3.400. — c.ll;5 N« 14-.-2S2 V.17;5¡66 

AKTCRAFT 

Sociedad Anónima, 

Industrial y Comercial 

CONVOCATORIA 
Reg. N» 5273 

Convócase a Asamblea Ordinaria, se- 
gunda convocatoria, para el 20 de mayo 
de 1966, 17 horas, en Lavalle 1473, 4 o 
piso, Of. 4 07, para tratar el siguiente 
. ORDEN- DEL DI.A : 

1» Consideración documentos Art. 3 47 
Inc. 1? del Código de Comercio, ejercí 
ció vencido el 31¡12|65. ■ 

2' Distribución de utilidades. 

3« Determinación número Directores 
y su elección, as! como de Síndicos titu- 
lar y suplente y dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

§ 2.280. — • c.11'5 N' 14.296 v.l."!5|68 



ATjCO s.a.i.f.i.c.a. 

Expediente N» 15340 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA 
Convócase a Asamblea General Extra- 
ordinaria de Accionistas para el día 2S 
do mayo a las 16 hs. en la calle Mon- 
tevideo 708, 7» Piso, oficina 39, Capital 
Federal, para considerar el sigui«nt« 
ORDEN DEL DÍA: 
1' Ratificación emisión de acciones. 
■ 2» Aumento del capital autorizado. 
3' Elección de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

x ri.noo. — e.1l ! 5 N? 14.279 v.17;5':(5G 



ACEITERA Y ALGODONERA 

DEL LITORAL 

Sociedad Anónima, 

industrial v Comercial 

Reg. N? 3273 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Ordinaria, se- 
gunda convocatoria, para el 23 de mayo 
de 19GG, 16 horas, en Braí. Mitro 311, 
2» piso, Of. 206, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1' Consideración documentos Art. 347 
Inc. 1° del Código de Comercio, ejercí, 
cío vencido 31jl2|65. 

2' Determinación número Directores y 
su elección, asi como de Síndicos titular 
y suplente y dos accionistas para firmar 
el acta. — El Directorio. 

? 2.2S0.— e.ll|5 N» 14.294 V.13|5|á8 



ANTONIO DELGADO 

Sociedad Anónima Industrial 

y Comercial 

CONVOCATORIA 

Cítase a la Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para el día 16 de 
mayo de 196 6, a las 16 horas, en la 
sede societaria calle Avda. Juan de Ga- 
ray N» 2435, Capital Federal, para con- 
siderar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Estados que prescriben los Arts. 
347, Inc. 1» y 361 del Código de Co- 
mercio, con valor al 31 de diciembre 
de 19G5. 

2« Remuneraciones pagadas a direc- 
tores delegados percibidas en exceso 
conforme al Art. 16 del Estatuto. . 

3« Nombramiento de directores con 
aplicación del Art. 12 del Estatuto en 
vigor. 

4' Designación de síndicos con apli- 
cación del Art..2S del Estatuto. 

6» Nombramiento de 2 accionistas pa- 
ra firmar el acta ds la asamblea. 

Buenos Aires, 2S de abril de 1965. — 
El Directorio. — Antonio Delgado, pre- 
sidente. 

Nota: Se recuerda la exigencia esta- 
tutaria sobre depósito de acciones para 
concurrir a la asamblea. 

$ 6.200.— e,10|5 N? 14.05G v.16¡5|CG 

ARTECO S. A. 
Industrial y Comercial 

Convócase a Asamblea General Or- 
dinaria para el 20 de mayo de 1966, a 
las 10 horas, en Pte. Luis Sáenz Peña 
2S1, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1' Considerar documentos Art. 347. 
Inc. 1' C. Comercio, ejercicio 30|6[G5. 

2» Reintegro del 50 ojo en efectivo 
del capital suscripto y facultar a la 
Comisión Liquidadora a efectuar rein- 
tegros posteriores. 

3' Facultades a la Comisión Liquida- 
dora para realizar los bienes. 

4» Designación de la Comisión Liqui- 
dadora. 

5? Fijación de los honorarios de la 
Comisión Liquidadora. 

6' Designación 2 accionistas para fir- 
mar el acta. — ■ El Directorio. 

? 4.400. — e.l0|5 N? 13.979 v.lCÍDÍGG 



ANEL1T S. A. 
Comercial e Industrial 
Registro X» 4.465 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ex- 
traordinaria para el día 19 , 5;G6, a 17.30 
horas, en Cilcena 52 7, Capital, para 
tratar: 

1» Designación dos accionistas para 
firmar el acta; 

2» Considerar reformas al Estatuto 
Social. — El Directorio. 

? 2.200. — e.9;5-N» 13.517-V.13]5JG6 

ARROYO VERDE S. A, 

Agrop.. Com., Inm. & Fin. 

Registro N» 1155 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores -accionistas 
a la Asamblea General Extraordinaria 
que tendrá lugaí el día 19 de mayo de 
1966, a las 10 horas, en el domicilio de 
la sociedad, calle Bartolomé Mitre 427, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1"? Aumento de capital. Emisión de 
acciones. 

2? Capitalización saldo revalúo. 

3? Designación dos accionistas para 
aprobar y firmar el acta de la Asam- 
blea. 

$ 3.600.— e.9!5 N? 13.530 V.13|5|66 

AROMAX 

Sociedad Anónima, Industrial 
y Comercial 

CONVOCATORIA 

Ccmvócase a Asamblea General Extra- 
ordinaria de Accionistas para el día 17 
do mayo, a las 1 9 hs., en Honduras 5733, 
para tratar la siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1' Consideración por la asamblea de 

la adquisición de la finca Honduras 5733| 

- 37141, como asi mismo proceder a la 

| integración del número de Directores, 

elevándolo a cinco miembros de acuerdo 



a lo estipulado en el articislo décimo ele 
los Estatutos modificados por escritura 
del 18 de junio de 1951, que lo eleva a 
cinco miembros siendo asi que Saeta 
ahora fueron nombrados solamente tresj 

2» Elección de dos miembros para 
integrar el directorio de acuerdo al ar., 
tículo décimo del Estatuto y por el pía-. 
7.0 hasta completar el período. 

3' Ratificación y convalidación de dL 
cha adquisición y do todo lo actuado^ 
hasta la fecha por los directorios de la 
sociedad pasados y actual; 

4 1 ? Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

$ 5.400 e.6;5 N? 13.381 v 12|5|66. 



A. MAJDALANF S. A. í. C. F. I. ' 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores Accionistas & 
Asamblea General Ordinaria para el día 
20 de mayo de 1960', a las 15 horas, en 
el local social, Moreno 1180, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1? Considerar la memoria, inventarlo, 
balance general y cuenta de ganancias y 
pérdidas e informe del síndico, eorrespoü" 
dientes al 14? ejercicio terminado el 31 
de enero de 1965. 

2? Remuneraciones del directorio y sín- 
dico y aplicación de las utilidades. 

3' Aumento del capital emitido. 

4' Designar dos accionistas para apro- 
bar y firmar el acta y Registro ele Asís- 

$ 4.200 e. 10|5 N» 13.909 v. i6¡5|66 

AZCÜENAQA 3.A.I.Í.C. 
Número de Registro: Ñ. 6»2<> 

CONVOCATORIA 

Convócase a los accionistas a Asam- 
blea General Ordinaria para el día 16 
de mayo, a las 16 horas, en la Avda, 
Corrientes 1386, piso 11, oí. 1102, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1? Consideración de los documentos 
del Art. 347 del Cód. Com,. ejercicio 
31|12|65. 

2' Distribución de titilidades y apro- 
bación de honorarios Directorio. 

39 Fijación del número y elección de 
directores, de síndico titular y su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

$ 3.600— e.9¡5 N9 13.519 v.!3|5¡«8 



ARGÉN 

Sociedad Anónima Industria!, ComcrciaS 

y Financiera 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General ES' 
traordinaria para el día 1A de mayo de 
1966, a las 11.30 horas, en el local so- 
cial Córdoba 333, 5? piso, Capital, a 
efectos de tratar la siguiente, 
ORDEN DEL DÍA: 
1« Determinación del número de Di- 
rectores y nombramiento de Directores,, 
2' Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 
$ 2.S00 e. G j 5 N» 13.203 v. 12|6f66 



A.D.M. S. A. 

Industrial y Comercial 

Av. Pte. R. S. Peña 7(50 - Buenos Aires 

CONVOCATORIA 

Señores Accionistas: 

Convócase a Asamblea General Or- 
dinaria para el día 18 de mayo de 
5 966, a las 13 lis., en Avda. Pté, K. S. 
Peña 760, para tratar e! siguiente, 
ORDEN DEL DÍA: 

1' Consideración documentos Art. JM7 
del Código de Comercio correspondien- 
te al ejercicio 1965. 

2? Distribución de Utilidades y Re- 
muneración Directorio. 

3« Elección de Directores y Síndicos. 

4' Designación do dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta. — • El Directorio. - 
$ 3.S00 e. C|5 N9 12.136 v. 12lD|6« 



BAN'BERASUR S. A. 

Industrial, Comercial, Pisianeícr» 
e Inmobiliaria 

Registro N» 8.777 
Convócase a asamblea general ordi- 
naria para el 21 de mayo de 19 66, a las 
10 horas, en 25 de Mayo 33, Capital; 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1' Consideración documentos Art. 3i7 e 
Inc. 19 Código de Comercio, correspon- 
dientes al ejercicio cerrado el 31|12I64J 

2' Fijación del número y elección Di" 
rectorio; 

3' Elección Síndicos; 

4' Designación dos accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

S 3.000. — e.ll|5-N« 14.133-v.l7|5|66 



BETTR S. A. 
Com. Ind, y Fia. 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores Accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria a ce- 
lebrarse el día 19 de mayo de 1966, £ 
las 9 horas, en el local de la cali© 
Eleodoro Lobos N» 285, Capital Fede- 
ral, para tratar el siguiente 
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ORDEN DEL DÍA; 

i» Consideración y aprobación de la 
Memoria, Inventario y Balance General, 
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In- 
forme del Síndico del Primer Ejercicio 
da la Sociedad, cerrado el 30 de setiem- 
bre de 1965, y destino a darse a las 
utilidades propuestas por el Directorio. 

2' Elección de un Síndico titular y 
uno suplente. 

S? Designación de dos accionistas pa- 
ra que en representación de los demás 
aprueben y firmen el Acta de esta 
Asamblea. - — Buenos Aires, 4 de mayo 
da 19 66. — El Directorio. 

S 4.G00. — c.1.1'5 N».H.2I.S V.17Í5 66 



BOSSART LIMITADA 

Sociedad Anónima 
Comercia! e Industrial 
N - 6847 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
El Directorio, de conformidad con el 
estatuto social, convoca a los señores 
accionistas a la Asamblea General Or- 
dinaria que tendrá lugar el día 20 de 
xr.avo de 198-3. a las 12 horas, en el local 
sito" en la calle Carlos Pellegriní 885, 
Ser piso, Capital Federal, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

l' 1 Considerar los documentos que pres- 

c-.be el artículo 24?, inciso 1?, del Có- 

ri.iro de Comercio, correspondientes al 

M -reicio cerrado el 31 de diciembre de 

:.' ' Distribución de utilidades. 

' ! Remuneración del Directorio y sín- 

V Fijar número de miembros del Di- 
rectorio y elegir directores y síndicos, ti- 
tular y suplente, de acuerdo con el ar- 
tículo '10? del estatuto. 

5" Designación de dos accionistas pa- 
ra que en nombre y representación de 
la Asamblea apruben y firmen el acta. 
— El Directorio. 

$ 3.480.- e.l0|5 N 1 ? 14.018 V.12j5¡86 

BOTONERA ARGENTINA 

S. A. I. C. e I. 

CONVOCATORIA 

De acuerdo a lo dispuesto por los es- 
tatutos, convócase a los señores accio- 
nistas a la Asamblea General Ordinaria 
para el día 20 de mayo de 1966. a las 
13 30 horas, en el local de la calle Co- 
mentes 511?, Capital Federal, para tra- 
tar la siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1? Considerar la memoria, balance ge- 
neral, cuenta de ganancias y pérdidas e 
informe del síndico, correspondientes al 
5'- ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
de 1965, y distribución de utilidades. 

2° Dividendos a distribuir de ejercicios 
anteriores. 

:P Remuncracicrves al Directorio y sin- 
dico. 

4? Remuneraciones por funciones es- 
peciales a ios directores. 

5? Elección de directores titulares y 
suplentes. 

6* Elección de síndico titular y su- 
plente. 

7° Designar los accionistas para fir- 
ma? el acta. — El Directorio. 

$ 5.200.— e.9¡5 N? 13.761 v,13|5|66 



ROPLFAáARD 
8. A. C. I. F. I. 
C O N V O C AT O R I A 

Convócase a los señores Accionistas 
¡\ Asamblea General Extraordinaria a 
efectuarse el día 20 de mayo de 1066, 
a las 2 0.30 horas en el local Social, 
Esmeralda 762 de la Capital Federal, 
para tratar el siguiente, 

ORDEN' DEL DÍA: 

1* Poner a consideración de la. Asam- 
blea las renuncias presentadas por 
miembros del Directorio surgido en la 
Asamblea General Ordinaria del 8 de 
diciembre de 1964. 

2' En caso de ser aceptadas, fija- 
ción del número de directores para 
constituir el nuevo directorio. 

::■' Designación do los accionistas que 
integrarán el nuevo directorio. 

4' Designación de dos accionistas pa- 
ra aprobar y firmar el acta de Asam- 
blea. — El Directorio. 

5 '1.600 e.6[5 N ? 1-V18S v.l.2j5¡66 



BARMOLO 

Sociedad Anónima Comercial, 

Industrial, Financiara y Agropecuaria 

Convócase a Asamblea General Or- 
dinaria para el día 13 de mayo do 19G6, 
a las 15 horas, en la sede social calle 
Vallejos 4-153, para tratar el siguiente, 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración documentos Art. 317, 
inc. 1* del Cód. de Com. correspondien- 
tes al ejercicio cerrado el 31 de agosto 
de 1965. 

2* Distribución de utilidades. 
3« Elección de Síndicos. 
4* Designación de accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 
Nota: Para asistir a la Asamblea, los 
señores accionistas deberán depositar 
sus acciones o certificados correspon- 
dientes en la Sociedad, hasta tres 
¡.fias antea de la fecha de su realiza- 
eión ds acuerdo Art. 61 de los Esta- 
tutos. 
% 4.60Q e, 6Í5 N" 12.914 v. 1?IR[66 



CONGREGACIÓN RELIGIOSA, 

CULTURAL Y MCTPAL 

4MOK A DIOS 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
ORDINARIA 
Señor socio: 

El Consejo Directivo invita a Ud, a 
ia asamblea ordinaria que se realizará 
el sábado 2S de mayo del cte. año, a las 
19 horas, en la sede central, calle Nahucl 
Huapi 524 9, Capital Federal, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEI, DÍA: 

1' Designación de dos asambleístas 
para firmar el acta de la asamblea; 

2? Consideración de la memoria anual, 
balance general C inventario y cuentas 
do gastos y recursos al 31 de diciembre 
de 1965 e interine del Órgano de Fis- 
calización; 

3' Aceptación de préstamos contraídos 
y cancelados; 

4' Prestar acuerdo a la venta del in- 
mueble ubicado en iM. R. Acevedo 417, 
de Ituzaingó, Peía, de Bs. As.; 

5' Designación de la Comisión Escru- 
tadora; 

6' Elección por renovación parcial do 
autoridades de 1 Presidente General, per 
dos años; 1 Presidente-, por dos años; 5 
Vocales titulares, 8 Vocales suplentes, 1 
Síndico titular y un Síndico suplente. 

El voto podrá emitirse basta las 22 
lioras del día 2S de mayo de 1966. 

Saludamos a ¡id. atentamente. Fdo.: 
Faustino I. Couso, presidente; Margari- 
ta B, de Gayer, secretaria. 

$ 396.- - e.llA-N'' i:;.319-v.13;5;S6 

CLUB ALEMÁN PE BELGEANO 

DEFTSCilEIÍ VEREIN BELGEANO 

CONVOCATORIA 

La Comisión Directiva del Club Ale- 
mán de Belgrano de acuerdo con lo 
dispuesto por los estatutos convoca a 
sus asociados a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
que se realizará Cl miércoles, 1S de ma- 
yo do 1966, a las 19 horas, en el sa- 
lón Bodensee, calle Crámer 2455, Cepi- 
ta', para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1' Memoria, Balance y cuenta de gas- 
tos y recursos del ejercicio fenecido cl 
30 do junio de 1965. 

2» Elección do Presidente por 2 años. 

3' Elección de Vicepresidente por 2 
años. 

4" Elección de Secretaria, Tesorero 
y 3 vocales, 

5' Elección de 5 suplentes. 

6' Elección de 2 Revisores de Cuen- 
ta por un año. 

7' Designación de dos socios para 
firmar el Acta de la Asamblea. 

CONVOCATORIA 
La Comisión Directiva del Club Ale- 
mán de Beigrano convoca a sus asocia- 
dos a la 

ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA 
para el día 18 do mayo de 1966, a las 
20 lioras, en el local de la calle Crá- 
mer 2455, Capital Federal, con el obje- 
to de considerir el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
_ 1' Considerar y resolver sobre la fu- 
sión do la Asociación con la Institución 
Civil denominada "Sociedad Alemana 
de Gimnasia" (Neuer Deutscber Turn- 
verein), mediante la incorporación a 
la misma de todos nuestros Asociados 
■ bienes Activos y Pasivos. 

2' Para el caso de aprobación del 
punto i) del presente Orden del Día, 
concesión de poderes amplios a la Co- 
misión Directiva, a loa efectos de que 
materialice lo resuelto por la Asam- 
blea. 

o 9 Nombramiento de dos socios para 
firmar el Acta de la Asamblea, 

$ 1.200. C.11Í5 N* 14.263 V.13;»;66 



ORDEN DEL DÍA: 

1' Disolución anticipada de la socie- 
dad. 

2'> Designar una comisión liquidadora. 

3' Designar dos accionistas para fir- 
mar el acta. 

Se recuerda a los señores accionistas 
lo dispuesto en el Art. 30 del estatuto, 
para asistir a la Asamblea debsrán de- 
positar sus acciones hasta 3 días de 
anticipación. 

Cobos Hnos., Sociedad Anónima Ind. 
y Com. 

$ 5.000.— e.lOjó N? 14.025 V.15¡5ÍG8 

COPLINCO 
Compañía Piálense de industria. 
Y Comercio S. A. 
CONVOCATORIA _ " 

Se convoca a los señores Accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria que 
tendrá lugar el día 19 do mayo a las 
11.30 lioras, en la Sede Social, calle 
Sánchez de Bustamaníe 64, Capital, a 
- -ctos de tratar cl siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1* Designación de dos Accionistas pa- 
ra aprobar y firmar cl Acta; 

2* Consideración de la Memoria, In- 
ventario, Balance General, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas e Informe del 
Sindico, correspondientes al Ejercicio 
Social cerrado el 31 de diciembre de 
1965, y destino de las utilidades: 

3* Elección de Directores Titulares y 
Suplentes: 

i" Nombramiento de Sindico Titular 
y Síndico Suplente. — -El Directorio. 
? 4.S00.-- e.li;5 N?1L35S v.l7¡5,CG 

C A X í i A X VAN ñ . A . C . T . V . I . 
CONVOCATORIA 
Convócase Asamblea General Ordi- 
naria el 2 1. de mayo de 1966, 9 horas, 
en cade Piedras -163, Capital, a fin de 
considerar: 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Considerar documentos estableci- 
dos Art. 347, Inc. 1? Código de Comer- 
cio, ejercicio 3 i de diciembre de 1965. 
2' Distribución de utilidades. 
3? Designación de directores y síndi- 
cos. 1 1 

4» Designación de 2 accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio 

$ 3.000.— e.lOjSJN» 13.921 v.l6;5|6G 
CEREROS ARGENTINA 
S A. Industrial, Comercial v Financiera 
N - 18.548 
CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
Vi de mayo de 1988, a las 12 horas, en 
el local sito en la calle Carlos Pellegrini 
885, 3er. piso, Capital Federal, para tra- 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1? Considerar los documentos que cita 
et artículo 347, inciso 1? del Código de 
Comercio, correspondientes al primer 
ejercicio terminado el 30 de septiembre 
de 1965. . 

2' Fijar el número de miembros que 
compondrán el Directorio y elegir di- 
rectores y síndicos. 

3? Designar dos accionistas para que, 
en nombre y representación de la Asam- 
blea, aprueben y firmen el acta. — El 
Directorio. v 

$ 5.200.— e.l0¡5 W 14.016 v.l6 ; 5¡6S 



COMEGA 

Compañía Mercantil y Ganadera S.A. 
N-1378 
Convócase a asamblea general extra- 
ordinaria para el día 16 de mayo de 
1966, a las 11 y 30 horas, en 25 de mayo 
N» 515, 2' piso, 

ORDEN DEL DÍA: 
11 Aumento del capital social; 
2' Designación de dos accionistas pa. 
ra íirma r el acta. - — El Directorio. 

? 2.200 e.6¡5 N» 13.306 v.l2!5¡66 



CASA CUPJjA 
Sociedad en Comandita por Acciones 
CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas de 
Casa Cupla, Sociedad en Comandita por 
Acciones a la asamblea General Ordina- 
ria, a celebrarse el día 27 de mayo de 
19G6, a las 18 horas, en Gaona 4375, Ca- 
pital Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1? Consideración de las cuentas del 
ejercicio; 

2» Designación de dos socios para sus- 
cribir el Acta y el libro inventario. — - 
Luis de Cesare, Daniel Justo, socios so- 
lidarlos. 

? 1.800.-- C.lljó-N' 14.13G-v.l3 ! 5Í66 



COBOS HNOS. 
Sociedad Anónima 
Industrial y Comercial 
Rivadavia 755, 6? p. "L" - Cap. Federal 
CONVOCATORIA 
De acuerdo con lo dispuesto en el Art, 
N* 24 del estatuto social, se convoca a 
los señores accionistas a la Asamblea 
General Extraordinaria que se celebra- 
rá el día 21 de mayo de 1968, a las 
11.30, en el local sito en Rivadavia 755, 
8? piso "h", Capital, para tratar el si- 
guiente 



CASA LINARES 
Sociedad Anónima 

Convócase a ios señores accionistas 
a Asamblea General Extraordinaria a 
celebrarse el día 20 de Mayo de 1966, 
a las 19 horas, en el local social calle 
Bulnes N» 2180, a fin de considerar el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de un proyecto de 
modificación del Art. 5* de los esta- 
tutos sociales; 

2» Aumento del capital social; 

3' Designación de dos ícionistas pa- 
i - a suscribir el acta. 

Nota: Se recuerda a los señores ac- 
cionistas las disposiciones estatutarias 
acerca del depósito de acciones. — El 
Directorio. 

$ 3.400.-- e.9¡5-N» 13.48G-V. 13!5¡6fi 



CÍA. AKGTCNTINA DE INGENIERÍA 

S. A. 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 20 de Mayo de 196(1, a 
lag 10 horas en Lavalle 437, para con- 
siderar: 

1» Documentación artículo "47 ¡no. I 9 
C. de Comercio, ejercicio 31|.12¡65: 

2» Elegir directores, síndicos y desig- 
nar accionistas para firmar el Acta. — 
El Directorio. 

t 1.800. — e.nlS-N» 13.»O0-v.1S'5'(*í 



CASA JOSÉ BARBIEKI S. A. C. S. 
Corrientes 4150 - Capital 

Convócase Asamblea Ordinaria 19 d< 
Mayo 196G, 11 hs., en locales socialei 
para: 

1' Considerar documentos Art. 847 Ci 
de C. Balance 31 de Diciembre 1965; 

2' Destino utilidades; 

8? Elección directores y síndicos; 

4» Designación dos accionistas firma í 
Acta. 

Convócase Asamblea Extraordinaria 19 
de Mayo 1966, 16 bs., en locales socia- 
les para: 

1» Aumento capital autorizado; 

2' Designación dos accionistas firmar 
Acta. — El Directorio. 

¡5 o.9oa,_ e. i'á-N' 11.9S8-V. 13,»;g6 

CORPORACIÓN COMERCIAL 

INDUSTRIAL ISRAELITA 

ARGENTINA LTPA. 

Sociedad Anónima 

PRIMERA CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARL-, 

Buenos Aires, abril 28 de '19(K., 
Señores accionistas: 

Cumplimos en informar a Pd. que e! 
H. D. en cumplimiento de disposiciones 
estatutarias lia resuelto convocar a 
asamblea general ordinaria, para el día 
17 de mayo do i 966, a. las 19 )>s.,-e:i 
nuestra sede social, calle Cangallo N'» 
3637, Capital, para tratar cl siguiente, 
ORDEN DEL DÍA: 

1 ? Consideración de la memoria, in- 
ventario, balance general y cuadro de- 
mostrativo de ganancias y pérdidas del 
78'' ejercicio económico cerrado el día 28 
de febrero de 1960 e informe de! Sindico; 

2' Distribución de utilidades y destino 
de las bonificaciones; 

3' Elección de Directores y Síndicos; 

i" Designación de dos accionistas pia- 
ra firmar el Acta de ia asamblea. 

Esperando vuestra puntual asistencia 
nos complace el saludar muy atenta- 
mente. — Natalio Nigncies, préndenle, 
Manuel Pola!<, secretario. 

NOTA: De acuerdo al Art. G* del Re- 
glamento Interno, el horario de recep- 
ción de votos para la elección de reno- 
vación parcial del Directorio será cl si- 
guiente: día 17, de 9 a 1S horas. 

$ 7.S00. — e.GA-N' 13.171-v.l 2!r>:Gi> 

COUXTRY Ci'.Uli LOXGCHAMFS 

S. A. C. I. 

CONVOCATORIA ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA 

Por resolución del Directorio convó- 
case a Asamblea General Ordinaria pa- 
ra el día 19 de mayo de 1966, a las 
20,30 en Montes ele Oca 560, fiara con- 
siderar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1' Consideración de la Memoria, In- 
ventario, Balance General, Cuenta de. 
Resultados e Informe del Síndico; 

2° Elección de nuevos din tores ti- 
tulares y cinco suplentes por cl término 
de dos años: 

3' Elección de un Síndico titular y 
un Síndico suplente ; ir el término de 
un año; 

4' Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta de la Asamblea. 

Nota: Eos señores accionistas deberán 
depositar sus títulos o certificados do 
depósitos balnearios con tres días de an- 
ticipación al fijado para la Asamblea. 
— Luis A. Cbiesa, presidente. 

8 4.200. — e.9:5-N» 1 2.931. -v.lS.pifiS 



COMPAÑÍA INMOBILIARIA 

ARGENTINA COMERCIAL X 

FINANCIERA S. A. 

C.I.A.C.F.S.A. 

Convócase a asamblea ordinaria 
eM9|5¡1966, a ia hora 18, en Alsina 
4' piso, para considerar: 

Documentación del Art. 347, inc. 
del O Comercio ejercicio al 3lil2¡ 
y fijación y elección ds Director 
Síndicos y dos accionistas para apr 
y firmar acta. — El Directorio. 

$ 2.200. — C.GÍ5-N» 13.lS4-v.12 
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CONSTR. RIO DE LA PLATA S. A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 20 de Mayo de 1966, a 
las 11 horas en Lavalle 437, para con- 
siderar: 

1» Documentación artículo 347 inc. 1» 
C. de Comercio, ejercicio 3Pl2|65; 

2' Elegir directores, síndicos y desig- 
nar accionistas para firmar el Acta. — ■ 
El Directorio. 

$ 1.S00. — C.9Í5-N» 13.299-V.13I5 ,6(í 

"CH" 

C1ILERI CA HNOS. S. A. 
Reg. N« 18.0CS 

CONVOCATORIA 

Convócase a asamblea general omi- 
naría para el día 17 de mayo de 19 66. 
horas 11, en Avda. Pte. Roque S. Peña 
637, piso 6'-', para tratar: 

1» Consideración documentos art. 347, 
inciso 1" del C. de Comercio; ejercicios - 
3F3Í65 y 31|3|66; 

2» Distribución de utilidades; 

3» Aumento del capital; 

4» Elección de Directores y Síndicos» 
y dos accionistas para firmar el Acta. — 
El Directorio. 

S 3.200.-— e.Olo-N'' 12.549-v.l 2;5¡6S 
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"JD" 

it ¡sMKTj S. A. I. C. 'F. e T. 
ASAMBLEA. GENERA!. 
EXTRAORDINARIA 
C O N V O CATO R I A 
9 Convócase a los accionistas a Asam- 
blea General Extraordinaria para el día 
21 de Mayo de 1906, a. las 17 horas, en 
Tacuarí i 10, C piso, oficina U, para 

±i aprobación del aumento del capital 
autorizado a v?n. 50.000.noo. — y 
emisión cíe las series 3 1. a 50 de Accio- 
nes Ordinarias Ciase "A" por el Direc- 
torio: 

"•> Vumerto del capital autorizado has- 
ta la suma de m?n. 250.000.000; 

.'.'» Designación de dos accionistas pa- 
ja firmar el acta de Ja Asamblea. — El 
Directorio. , . , , , 

$ 3.400. - e.lt;3-N ,J 14.1.7 i-v.'L'i ;»;bt) 



í DESTILERÍAS DAKAR S.A.I.C-F. e I. 

Convoca a los Sres. Accionistas a 
Asamblea Gral. Ordinaria para el día 21 
de Mayo de 1966 a las 21 hs. en Billin- 
ghurst 2494, 1'' B, para tratar: 

1" Consideración de documentosn Art. 
347 del Código do Comercio del Ejerci- 
cio vencido el 3l|12!l9G5. 

2* Disolución de la sociedad de acuer- 
do al Art. 3G9 del Código de Comercio. 

3? Designación de un liquidador, un 
síndico titular y un síndico suplente. 

4' Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de esta asamblea. 

$ 3.000. — e.l0|5 N? 14.075 v . 1 6 j 5 ] 6 G 



A. 



I) 10 L T A 
Conmañia Argentina de Seguros 
ÍÍEGUXD.V CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores accionistas de 
"'Delta, Compañía Argentina de Seguro;-, 
S A , a la asamblea general extraordi- 
naria que se efectuará el día 18 do mayo 
de 1006 a las 10 horas, en el local so- 
cial, calle Davalle 2331, 2do. piso, ofi- 
cina S. 

ORDEN DED DÍA: 
"Poner en conocimiento de la asam- 
blea el decreto 1.939 del Poder Ejecutivo 
Nacional del 17|3!66; _ _ 

2» Nombramiento de la Comisión Li- 
quidadora de la Compañía, de acuerdo 
«1 artículo 34 de los estatutos sociales; 
3' Revocar mandato del Síndico titu- 
lar y suplente; 

•l'-' Nombramiento de Sindico titular 
y .Sindico suplente; 

5'' Designar dos accionistas para fir- 
mar ol Acta. — El Directorio. 

S 3.120.--- 0.1.1 ¡5-N' 'J4.150-v.13¡5¡6tí 



KIST ! ¡IBli HX )UA CANTE KA 

S-UIVACÍIO S. A. 

Industria!, Comercial y Financiera 

CONVOCATORIA 

Convócase a los Señores Accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria a 
celebrarse el día diez y nueve de mayo 
do mil novecientos sesenta y seis, a las 
elle:-: horas en el local de la calle Eleo- 
íloro Pobos N-' 28 5, Capital Federal, pa- 
ra tratar el siguiente 

ORDEN DEC DlA: 

i» Consideración y aprobación de la 
Memoria, Inventario y Balance Gene- 
ral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas _e 
Informe del Síndico del Primer Ejerci- 
cio de la Sociedad, cerrado el treinta 
y uno de diciembre de mil novecientos 
sesenta y cinco y destino a darse a las 
-utilidades propuestas por el Directorio. 

2? Elección de un Síndico Titular y 
ano Suplente. 

3'' Designación de dos accionistas pa- 
ra que en representación de los demás, 
anrueben v firmen el Acta de esta Asam- 
blea . — IPicnos Aires, 4 de mayo de 
18 6 G — El Directorio. 
„ S 5.000.--- e. 11|5 N- 1-1.213 v. 17;5¡6C 



B O M V S 

s. A. Financiera, Comercial 

c Inmobiliaria 

(X' 4.0!) I ) 

Convócase, a los Señores Accionistas 
a la Asamblea Extraordinaria que se 
realizará el día 23 de mayo de 1966, 
a las 15 y 30 horas, en la sede social, 
calle Venezuela N'» 538, 1' Piso, Capi- 
tal, para tratar la siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

!'■' Ratificación de la Resolución del 
Directorio referente a la venta del in- 
mueble Chielana N? 303 esquina Las 
Hcras — Bahía Blanca — ■ Provincia de 
Buenos Aires, que puede examinarse 
en la sede social (Acta N' 337). 

3' Designación de dos Accionistas pa- 
ra firmar y api'Obar el actea. 

Dos accionistas deberán depositear las 
acciones o el correspondiente certifica- 
do bancario eon tres días de antici- 
pación a la Asamblea. - — • El Directorio. 

í 4.800.— e. 11|5 Ní> 14.258. v. 17|5|66 

DCCDOC HNOS. S.A.C.I.F.A. 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Extra- 
ordinaria para el da 24 de mayo de 
19 08, a las 19 horas, en Itívadavia 
7655, Capital, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de la Asamblea. 

2» Ampliación de Capital Social y au- 
torización. — . El Directorio. 

? 3.200. — e- 11|5 N9 14.30-4 v. 17¡5|66 



DROGUERÍA DEL IIBEKTABOR 
S.A.C.I/F. 
CONVOCATORIA 
Convocase- a Asamblea General Ordi- 
naria do Accionistas para el 16¡5|.19G6, 
i 18.30 horas, en Cochabamba 1254, Ca- 
pital. 

ORDEN DED DÍA: 
1' Consideración documentos Art. 347, 
Inc. 1* Có'digo de. Comercio, ejercicio 
cerrado 80!C|19G5. 

2 o Elección Síndico titular y suplente. 
3' Elección dos accionistas firmar ac- 
ta. - — El Directorio. , 
. $ 3.000 e.fi|5 N? 13.393 v.12|5[6G 



DTSTRIFARMEX 

Sociedad Anónima, Comercial 

e Industrial 

lícg. K» 12.140 

CONVOCATORIA 

Convócase Asamblea Generel Ordina- 
ria para el 21. mayo 1966, a las 8.30 
horas, en Avda. Corrientes 5 50, piso 1', 
para tratar: 

l 9 Consideración documentos Art. 347, 
Código do Comercio, ejercicio 30 abril 
1965. 

2 ? Resolver número Directores y elec- 
ción de los mismos. 

3" Elección Síndicos. 

í" Designar dos Accionistas para sus- 
cribir Acta. — • El Directorio. 

% 2.800 e. S|5 N' 13.348 v. 13!5¡66 



"E' ? 

KNCA S. A. O. I. 
K* 13.49:5 

SEGUNDA CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Convócase por segunda vez, a Asam- 
blea General Ordinaria para el día 20 
do mayo, horas 20 en Humboldt 347, 
Buenos Aires, para tratar: 

1» Considerar documentos Art. 347 C. 
de C. del quinto ejercicio cerrado el 
31|12|1965. 

2' Elección de Síndico- titular y su- 
plente. 

3' Remuneraciones a Directores y Sín- 
dicos. 

4» Designación de dos accionistas pa- 
ra aprobar y firmar el aeta de la asam- 
blea. 

Nota: Se recuerda a los señores ac- 
cionistas lo previsto en el artículo dé- 
cimo tercero de los estatutos sociales 
con respecto al depósito anticipado de 
acciones, y que por tratarse de una se- 
gunda convocatoria la asamblea so re- 
alizará con cualquier número de accio- 
nistas y¡o capital presente en la asam- 
blea. — El Directorio. 

| 2.2S0. — e. 11|5 N? 14.1SS V. 1 3 [ 5 1 (> G 



EMPRESA PAVIMEX'JADORA 

Y CONSTRUCTORA 

Sociedad Anónima Industrial y Comercial 

Convócase a Asamblea General Ex- 
traordinaria para el 21 de mayo de 
1966, a las 9.30 hs., en Uruguay 560, 
3er. P., Of. 34, para tratar: 
ORDEN DEL DÍA: 

1» Emisión de las series .13' a 25' de 
acciones ordinarias. 

2' Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

$ 2.600.— e. 11|5 N» 14.360 v. 17¡5¡66 



EltüEBE S. A. 

Industrial, Comercial, Inmobiliaria, 

Financiera 

SEGUNDA CONVOCATORIA. 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Convócase a Asamblea' General Ordi- 
naria para el 1S de mayo de 1966, a las 
19 horas, en Zavaleta S14, Capital, pa- 
ra tratar la siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de la memoria, in- 
ventario, balance general, cuenta de ga- 
nancias y pérdidas, informe del Síndico 
y distribución de utilidades del ejerci- 
cio al 31 de diciembre de 1965; 

2' Aumento del capital autorizado a 
m£n. 100.000.000; 

S' Elección de Directores y Síndicos, 
titular y suplente; 

4» Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta. — El Directorio. 

? 2.100.— e.ll|3-N? 14.100-v. 13)5)66 

ESTABLECIMIENTO LAS MARÍAS 

S. A. 

Comercial, Industrial, Financiera 

y Agropecuaria 

Expte. N? 9399 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

Convóca'.d a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 21 de mayo de 1966, 
a las 11.30 horas, en Lavalle 1783, 3er. 
piso, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1? Consideración documentos artículo 
N"> 347, inciso 1? del Código de Comer- 
cio, ejercicio 31|12¡65. 

29 Elección del Directorio. 

3? Elección de síndicos. 

4* Retribución del Directorio, 

5? Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

6? Constitución, estatutos y aporte ini- 
cial "Fundación Victoria Jean Navajas". 
— El Directorio. 

% 2.760.— elijo N? 14.373 V.13!5;6e 



EMPRESA PAVTMENTABOBA 

Y CONSTRUCTORA 

Saciedad Anónima 

Industrial y Comercial 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 21 de mayo de 1966, a 
las 9 hs., en Uruguay 560, 3er. p. ofic. 
34, para tratar 

ORDEN DEL DÍA: 

1? Consideración de documentos Art. 
347, Inc. V> del Código de Comercio, 
ejercicio cerrado el 31|12;55. 

2? Elección de directores y síndicos. 

3? Elección de 2 accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

$ 3.000.-- e.11'5 N? 14.3.53 v,17|5¡63 

EL ZORRO GRIS 
Sociedad Anónima 

Comercial, e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Extraordinaria para 
el día 21 de mayo de 1965, a las 12 lis., 
en Cangallo 2370, piso 4?, of. 24, Capi- 
tal Federal, a fin de considerar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1? Aumento del capital autorizado. 

2? Reforma de estatutos (Art. 8?). 

3? Elección . de. directores y síndico su- 
plente con mandato hasta la próxima 
Asamblea General Ordinaria. 

4"? Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de Asamblea. — El 
Directorio. 

$ 3.800- e.ll|5 N? 14.378 v.17|5|68 

EMPACADORA MOLINO ROJO 
S. A. C. I. y A, 

Convócase a los accionistas a Asam- 
blea General Extraordinaria a celebrarse 
en Corrientes 3023, 6"? piso, Capital, el 
día 16 de mayo de 1936, a las 19 horas, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
V> Compra del inmueble de Cinco San- 
tos, Río Negro. 

2? Aumento capital autorizado a doce 
millones. 

3"? Emisión de acciones y designaci6n 
de dos accionistas para firmar el acta. — 
El Directorio. 

f 2.600.- e, 9¡5 N? 13.748 v. 1315)68 



«T¡r» 



EMPACADORA MOLINO AZUL 
S. A. C. í. y A. 
Convócase a los accionistas a Asamblea 
General Extraordinaria a celebrarse en 
Corrientes 3023, 6? piso, Capital, el día 
16 de mayo de 1966, a las 18 horas, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1? Compra del inmueble de Cinco Sal- 
tos, Río Negro. 

2"? Aumento capital autorizado a cua- 
renta millones. 

3? Emisión de acciones y designación 
de dos accionistas para firmar el acta. — 
El Directorio. 

§ 2.800.— e. 9|5 N? 13.747 V. 13)5)66 



ESTA 1 JLKCIM ÍENTOS TEXTILES 

SAN ANDRÉS 
S. A. C. I. F. 

Convócase a los señores accionistas 
a la Asamblea General Extraordina- 
ria a realizarse el día 10 de mayo de 
1960, a las 1S horas, en nuestra sede 
social de la callo Talcahuano N' 7 36, 
piso 3' de esta Capital para tratar el 
siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

■ 1? Reforma de los Estatutos Sociales. 
2» Designación de dos accionistas lia- 
ra firmar el acta de la Asamblea. — 
El Directorio. 

? 3.400 e. 0)5 N? 12.367 V. 13)5)60 



ENRIQUE PAZ ILLOBRE Y CÍA. S. A. 

Comercia!, Industrial, Financiera 

Inmobiliaria, Agropecuaria 

.Registro N» 17.074 

Se convoca a los señores accionistas 
a Asamblea General Ordinaria para el 
día 16 de mayo de 1366, a las 19 hs., 
en Santa Fe 3211, Capital, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1' Consideración documentos Art. 347 
del Código de Comercio, correspondien- 
tes al ejercicio cerrado el 30 de junio 
de 1965 que incluye lo acontecido du- 
rante el período en formación cerrado 
el 30¡6j64, y Distribución de Utilidades. 

2? Consideración anticipos a Directo- 
res. 

3» Aumento del capital autorizado. 

4' Fijar número de Directores y su 
elección. Designación Síndicos titular y 
suplente y (los accionistas para firmar 
el acta. — El Directorio. 

$ 5.200 o.6|5 N'> 13.395 'V.12J5J66 



EDY LON S.A.I.C. y F. 

Roeamora 4141, Cap. 

N» 20.750 

Convócase a Asamblea Gral. Extraor. 

(linaria para el 18Í5I66, a las 8 hs., en 
i Roeamora 4141, Capital, para tratar: 
I l'> Aumento del Capital Autorizado; 
I 2? Designación de 2 accionistas para 

firmar el acta. — El Directorio. 
• $ 2.000 e.6]5 N« 13.2S2 V. 



FABRICA ARGENTINA DE VIBRIOS 

X REVESTÍ MI UNTOS DE OS'AÍ.ENAS 

II URLINGIIAM ' S.A.I.C. 

SEGUNDA CONVOCATORIA 
Convócase a les señores accionistas 
para el día 24 de mayo de Í.0C6, a las- 
18 horas, en IVIaipú N? 939, Capital Fe- 
deral, a efectos de considerar el siguien- 
te, 

ORDEN DEL DÍA: 

1' Consideración Doe. Art. 347 del 
Código de Comercio, e.ercieio cerrado al 
31 de diciembre de 7 9 65. 

2? Remuneración Directorio y síndico. 

3? Elección de síndicos y dos accio- 
nistas para aprobar y firmar el acta de 
asamblea. — El Directorio. 

% 2,160. — e.llió-N'' 14.375 v.iSliTüS 



I'KKRAHKC 

Sociedad Anónima, Industrial y 

Comercial 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Ordinaria, 2 3 
de mayo de 1966, 10 horas. Salta .1.51, 
para tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración documentos Arts. 
347, Código de Comeré. o, correspondien- 
tes al ejercicio N? 6, cerrado el 8 1 ; 3 [ G 6 . 

¥> Elección de directores titulares. 

3' Elección de síndicos, titular y su- 
plente. 

4» Designación dos accionistas para 
aprobar y firmar el acta. — El Directo- 
rio. 

S 3.600.— c.lljS-N'-' 14.363 V.17|5j66 

F R I S E S X I S. A. 
Industrial y Comercial 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria para el 
día 21 de mayo de 1956, a las lis., en 
Diagonal Roque Sáenz Peña 825, 7» piso, 
of. 706, Capital, a fin de tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1? Consideración de los documentos 
prescriptos por el Art. 347 del Código 
de Comercio, del ejercicio cerrado al 31 
de diciembre de 1965. 

2. Motivo por el cual la Asamblea se 
hace fuera de término. 

39 Distribución de utilidades. 

4? Elección de 1 síndico titular y uno 
suplente, por 1 año. 

5* Designación de das accionistas pa- 
ra firmar el acta, — El Directorio. 

Nota: Para asistir a la Asamblea, los 

accionistas deberán depositar sus ac- 

cienes hasta tres días antes de la fecha 

de. su realización. „,-,,.,.... 

$ 5.200.— e.llió N« 14.249 v.l7¡b¡6f> 



FRIGORÍFICO SANTA ROSA S.A.L y C. 
CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
realizará el 20 de mayo de 1966, a las 
19 horas, en la sede social Reconquis- 
ta 737, piso 1? "A", para tratar el si- 
guiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

1' Consideración de la memoria, ba- 
lance, cuenta de pérdidas y ganancias, 
inventario e informe del síndico, corres- 
pondientes al 5? ejercicio cerrado el 28 
de febrero de 1965. 

2» Aplicación de reservas para cubrís- 
pérdidas . 

39 Reconsideración sobre distribución 
de dividendos, ejercicios vencidos y .9» 
destino a cubrir perdidas, 

4? Ratificación de la propuesta ae 
concordato ofrecida por el Directorio. 

69 Designación da directores y síndi- 
cos. 

6? Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

Buenos Aires, abril 11 de 1966. • — 
El Directorio, „,,,„,. 

$ 5.400.— e.ll|3-N» 14.291 v.l7|5|66 

FELIPE LEW & CÍA. S. A- 
C, I. F. e 1. 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Or» 
diñaría para el día 19 de mayo de 196S„ 
a las 19 horas, en Corrientes 2110 Ca» 
pital, para tratar, 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración «le los documentos 
prescriptos en el Art. 347, inciso 1» del 
Código de Comercio del ejercicio ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1965. 
2? Honorarios Directores. 
3» Elección de Directores y Síndicos, 
49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

S 3.800 e. 9|5 N» 12.918 V. 13I5166 
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"FABRICOHT" 

Sociedad Anónima, Industrial, Comercial, 

Financiera 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA 
Cítase a la Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para el día 20 de 
mayo de 1956. a las 16 horas, en la 
sede calle Venezuela N« 3557, Capital 
Federal, para tratar el siguiente, 



FSglaa 48 
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ORDEN BEL DÍA: 

1? Estados que proscriben loa artícu- 
los 347, inciso 1 ? y 3G1 del Código de 
Comercio, con valor al SI de diciem- 
bre de 1 1965; 

2? Retribución a directores y síndico; 

3» Nombramiento de directores, por un 
año; 

4» Designación de síndicos; 

5' Nombramiento de dos accionistas 
■para firmar el acta de la asamblea. 

Buenos Aires, 25 de abril ¿e 19 GO. — 
Ei Directorio. 

$ 4.500, — e.U|5-N» ¿4.359 V.17Í5J66 



FINANCOSA 

Ooiinjmfii» inmobiliaria. Financiera 

y Comercial 

Sociedad Anónima 

K» J.824 
CONVOCATORIA 
Convocase a loa. señores accionistas 
3¡ Asamblea General Extraordinaria pa- 
ra, el día 16" 1 ' de mayo de 1966, a las 
10 ñoras, en e! local callo 25 de Mayo 
N* 489, piso 3', para tratar el Siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
i» Considerar Convocatoria de Acree- 
dores. 

2" Designar dos accionistas para fir- 
mar el acta. ■ — • Ei Directorio. 

$ 3. 000 e.6:5 N» 13.3S9 V.12|5|66 



PMEXOGRAFICA DEL PLATA, S.A.Í.C. 

Expediente N» 19.401 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Ordinaria pa- 
ra el día 20 de mayo de 1966, a las 
15 horas, en el local da la calle Costa 
Rica 56 40, Capital Federal, para tra- 
tar: 

1» Considerar documentos artículos 
$47, inciso 1» del Código de Comercio, 
correspondientes a ejercicio cerrado al 
Si de enero do 1966. 

2' Ratificación, remuneraciones Di- 
rectores y fijación retribución Síndico. 

3' Elección y designación dos accio- 
nistas para firmar el acta. — El Di- 
rectorio. 

$ 0.409 e.6¡5 N"? 13.433 V.12|5[66 



GLASTRA 

So-e, /la. Comercial c Industria] 

Ní de Kegistro 5.100 

SEGUNDA CONVOCATORIA _ 

Convócase a los señores accionistas 
a Asamblea General Ordinaria en se- 
gunda citación para el día 18 de mayo 
de 1965, a las 11.30 lloras, es el local 
de Avda. L. N". Alem 3G para tratar el 
siguíen te 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Documentación Art. 34 7 C. de Co- 
mercio al Slll 2IS5. 

2» Consideración de las remuneracio- 
nes a los directores correspondientes al 
ejercicio finalizado el 31|12|6?, percibi- 
da en exceso (mín. 5-15.910) del límite 
del 25 o|o de las utilidades fijadas por 
Ot Art. 18 de los Estatutos. 

$1 Elección de directores y síndicos 
y fijar su retribución. 

í" Designación de 2 accionistas para 
firmar el acto.. — . El Directorio. 

j 2.400. — e.t0:5 N» 13.960 v.!6|5[C6 



GUIAR S.A.I.C.A.G.I.F. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, para el 19 de Mayo de 19 66. a 
¿as 8 boras, en Girardot 13 53, Capital 
Pederá:, para tratar el siguiente 
ORDEN DEI, DÍA: 

1 ? Ratificación forma convocatoria.de 
esta Asamblea. 

2» Consideración documentación Art. 
347 dei C. C. al 30;G!1965. 

3» Remuneración Director-es y Síndi- 
cos. 

4» Elección Autoridades y Síndicos. 

5» Designación dos accionistas para 
firmar Acta. 

- - En caso de no poder realizarse en 
primera convocatoria convócase para 
segunda convocatoria el 26l3 , 66, misma 
hora y lugar, 
. "¡p :.}.400. — e.í.0|5 N' 13.937 v.16¡5|66 



GLAS 

Sociedad Anónima, Comercial 

e Industrial 

Importación - Exportación 

CONVOCATO RÍA 
Convócase Asamblea Ordinaria 20 ¡ 5] 
966 hora 18.30. Pueyrredón 672, or- 
den del día: Doc. Art. 3 17 C. Com. 
Ejerc. 31|i[966; fijación número Di- 
rectores y su elección; elección Síndi- 
cos y dos Accionistas firmar acta. — 
.El Directorio. 

? 1.800 e. 9:5 N? 13.01.9 v. 13¡5|66 



"H" 



HAi.W'1 LATINO- AMERICAN A S.A.r.C. 
Expte. N« 19. (¡25 
CONVOCATORIA 
Se convoca Asamblea General Ex- 
traordinaria 20!f>¡1966, 5 horas, Sarmien- 
to 640, 4» piso, tratar: 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Aumento capital autorizado. 
%o Designación 2 accionistas firmar 
acta. — 111 Directorio. 

8 »-.200. — e.ll!5 N<? 11.232 v.tTlSlGS 



HERMETIC - M.AST S. A, C, I. j F, 
CONVOCATORIA 

Coavócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 21 de mayo de 1966, 
a las 8 horas, en La valle 1454, 7? piso, 
para considerar: 

1? Les documentos del inciso 1* del 
artículo 347 del Código de Comercio, del 
ejercicio 31¡12¡1965. 

2? Aumento de capítol y reforma de 
estatuto. 

3? Elección de directores y síndicos y 
designación de accionistas para firmar el 
acta. — El Directorio. 

$ 3.000.— e. 9[5 N? 13.614 v. 13¡5|68 
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INDUSTRIAS QUÜIfCAS WAM 
S.A.I.C. 

CONVOCATORIA 

De acuerdo con las disposiciones per- 
tinentes, convócase a los señores accio- 
nistas a la Asamblea General Ordina_ 
ría que se realizará el día 27 de mayo 
de 1966, a las 21 horas en la sede de 
la sociedad, Maipú 62 — 4» piso, Ofi- 
cina "S", Buenos Aires, a fin de tratar 
el siguiente 

ORDEN DEE DÍA: 

1? Designación de 2 accionistas para 
que, en representación de la Asamblea, 
aprueben y suscriban el acta. 

2» Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General e Informe del Síndico 
al 31 de enero de 1966 y proyecto de 
distribución de utilidades. 

3« Elevación del Capital Emitido a 
la suma de $ 40.000.000 en acciones 
ordinarias de 5 votos y del autorizado 
a $ 200.000.000 en acciones ordinarias 
de 1 voto a emitirse en el tiempo, forma 
y condiciones que el Directorio estime 
conveniente. 

4» Elección de un síndico titular y 
un síndico suplente. — • El Directorio. 
$ F.600.— e.ll|5 N? 14.107 \-.17¡5[66 



IVA S. A. 

Comercial, Industrial, Financiera 

o Inmobiliaria 

Registro N* 4358 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el 18 de Mayo de 1966, horas 17, Bmé. 
Mitre 55 9, 2» piso, Esc. 23S para tratar: 

1» Considerar documentos Art. 347, 
inc. 1" del Código de Comercio, ejerci- 
cio 31(12165. 

2? Distribución de utilidades y retri- 
buciones al Directorio y Sindicatura. 

3» Elección de Directores y Síndicos. 

4' Aumento de capital autorizado y 
emisión de capital. 

S 9 Designar dos accionistas para fir- 
mar el Acta. — El Directorio. 

? 2.160.— e.l0|5 N» 14.0S2 V.12|5|06 



IXA11TE, S. A. 

Constructora, Inmobiliaria, Comercial, 

Industrial y Financiera 

Convocase a Asamblea General Ex- 
traordinaria; día 21]5j66; 15 horas; Sar- 
miento 11S3, 4» piso, para tratar: 

1« Ratificación al Directorio de auto, 
rizaciones concedidas al presidente p| 
presentar sociedad en convocatoria acree- 
dores. 

2» Propuesta de concordato a efec- 
tuarse en juicio convocatoria acreedo- 
res. 

3* Designación dos accionistas p]fir- 
mar acta. — El Directorio. 

% 3.200.— e.lOIS-N 1 ? 12.938 V.16|5|66 



INTERCONTINENTAL BATA 

SERVICES 

Sociedad Anónima Industrial 

y Comercial 

lí* 19562 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Extra- 

ordinaria para el 18 de mayo de 1966, 

a las 10.30 horas, en el loca! Florida 

202, 1er. piso, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1» — Ai ciento capital autorizado (ar- 
tículo 3? Estatutos) y emisión acciones. 

2» — Modificación Estatutos, inclu- 
yendo aumento capital. 

S" — Designación dos accionistas pa- 
ra firmar Acta de la Asamblea. — El 
Directorio. 
? 3.000. e.OiS. — N? 13.335 v. 1215165 



INDUSTRIAS TASVC 

S.A.I.O. 

.Insp. de Justicia N* 18.891 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Ordinaria, el 
día 16 de mayo de 1966, a las 10 hs.. 
en San José 1S60, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1? — ■ Motivo de la Asamblea fuera 
de término. 

2' — Considerar documentación Art. 
347 del Código de Comercio al 3ljl2|6S. 

3' — Determinación, numero y elec- 
ción Directores por el termino de un 
año. 

4? — Designación de Síndicos, Titu- 
lar y Suplente y dos accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 
$ 3.S00. C.6J5. — N? 1 3.388 v 1. ol 5|6S 



ITALDA 

Sociedad Anónima Comercial, Industrial, 

Inmobiliaria v Financiera 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Or- 
dinaria para el 20 de mayo de 1966 
a las 10.30 horas, en Sarmiento 680, 
3er. piso, para: 

1' Consideración documentos Art. 347, 
inc. 1?, Código do Comercio al 31 de 
diciembre de 1964, y 31 de diciembre 
de 1965; 

2» Elegir directorio y «índico y dos 
accionistas para firmar el acta. • — El 
Directorio . 
$ 3.000.— e.'ftjS N' 11.786 v.13|5|66 



JOSÉ N. MASCIOTRA S. A. C. C. y F. 
Registro K« 15.981 

Convócase a Asamblea General Ex- 
traordinaria para el día 20 de mayo de 
19GG. a las 11 horas, en Griveo 2849, 
Capital, para tratar: 

1» Consideración de la presentación 
en convocatoria de acreedores de la Em- 
presa; 

2» Designación de do 3 accionistas pa- 
ra firmar el Acta. — El Directorio. 

? 1.320.— e.llíS-N» 13.594-v.l3¡5(66 

J. P. SILVA, CANTERAS SAMI'ACHO 

S.A.I. y C. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria a ce- 
lebrarse el día 19 de mayo de 19GG, a 
las 11 horas, en el local de ia calle 
Eleodoro Lobos N» 285, Capital Fede- 
ral, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración y aprobación de la 
Memoria, Inventario y Balance General. 
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In- 
forme del Síndico del Primer Ejercicio 
de la Sociedad, cerrado el 2 8 de febre- 
ro de mil novecientos sesenta y seis, y 
destino á darse a las utilidades pro'_ 
puestas por el Directorio. 

2? Elección de un síndico titular y 
uno suplente. 

3» Designación de 2 accionistas para 
que en representación de los demás, 
aprueben y firmen el Acta de esta 
Asamblea. 

Buenos Aires, 4 de mayo de 196G. — 
El Directorio. 

$ 5.000. — e.ll|5 N» 14.216 v.17|5[66 



JOSÉ LUIS PONTET S. A. 

Comercial, Industrial y Financiera 

Registro 11.681 

ASAMBLEA GENERAL ORDINAREZ 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea Genera' Ordinaria para el 
día 19 de mayo de 1936. a las 18 horas, 
en Av. Córdoba 1432, piso tercero, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1? Consideración de la memoria, in- 
ventario, balance general, cuadro demos- 
trativo de ganancias y pérdidas e infor- 
me del síndico, correspondientes al ejer- 
cicio terminado el 31 de diciembre 
de 1965. 

2? Distribución de utilidades. 

3? Determinación del número de direc- 
tores titulares para el nuevo ejercicio 
y elección de los que nudieran correspon- 
der, así como la elección de dos directo- 
res suplentes. 

4 Elección de sindico y síndico su- 
plente. 

5? Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. • — El Directorio. 

$ 4.600.— e. 9|5 N? 13.550 v. 13Í5|66 

y F. 



JOSÉ N. MASCIOTRA S. A. C, C. 
Registro N* 15.981 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 20 de mayo de 1966, 
a las 10 horas, en Griveo 2849, Capital, 
para tratar: 

1? Consideración documentos Art. 347 
Código de Comercio y concordantes, co- 
rrespondientes al ejercicio cerrado al 31 
de diciembre de 1965 y anulación distri- 
buciones no efectuadas de dividendos en 
acciones, por m$h. 40.000.000. — resueltos 
por Asambleas del 2|6|64 y 30¡4|65. 

2? Elección de sindico titular y su- 
plente per el término de un año. 

3? Elección de dos accionistas para fir- 
mar el acta de Asamblea. — El Direc- 
torio. 

$ 3.800.— e. 9|5 N? 13.569 V. 13j5¡66 
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K A B M O S 

Sociedad Anónima Inmobiliaria, 

Ajrrícola Ganadera y Financiera 

Expt. 7.348 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Extraordinaria, para 
el día 18 de Mayo de 19 í 6, a las 17 ho- 
ras, en Avda. Alem 884, Capital Fede- 
ral, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
Modificación del Art. 5" de los Es- 
tatutos Sociales para elevar el capital 
de 5.000.000 a 50.000.000 en series de 
10.000 acciones. — Buenos Aires, 5 de 
Mayo de 1966. — El Directorio. 

$ 1.920. — e.ll|5-N» 13.931-V.18¡5|66 



KIJSBU 
Sociedad Anónima Comercial, 

Industrial, Inmobiliaria y Financiera 

Agropecuaria 

(Registro N» 20.52») 

Convócase a Asamblea General Ordim 
nana en segunda convocatoria para el 
día _20 de mayo de 1966, a las 32 ha, 
en itivadavia 2631, 2") p. Capital Fe- 
deral, para considerar; 

1» Documentos que cita el Art. 34?¿ 
inc. 1» del Código de Comercio ejercí"» 
ció al 311 12|1965; 

2" Fijación del níimero de directores 
y elección de los mismos; 

3» Aumento de capital autorr/adoi 
(Decreto S52|3 5); 

4" Reforma del Art. S' v otras re«i 
formas del estatuto; 

5' Elección de síndicos y de dos ac"° 
cionistas para firmar el acta. — El Dl«« 
rectorio. 

S 2.2S0.— e*ll|5 N» 14.112 v.i;;¡:,|66 

KNVTTAX ARGENTINA 

Sociedad Anónima 

Industria!, Comercial, Financiera. 

Inmobiliaria y de Mandatis 

N - 12.605 

CONVOCATORIA 
Conyócase a los señores accionistas ES 
Asamblea General Extraordinaria para 
ei día 20 de mayo de 19S3. a las 19 ho- 
ras, en el local sito en la calle Cuba 
2251', Capital Federal, para traíar ei si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1* Reforma del estatuto. 
2? Conferir las autorizaciones ii;heren< 
tes a lo resuelto. 

3» Designar dos accionistas para anro» 
bar y firmar el acta — El Directorio. 

5 3.800.— e,10i5 N« 14.047 V.13l5l'6fl 



LA ESTAMPADORA ARGENTINA 
S. A. I. C. 

CONVOíATOiííA 
Convócase a los señores accionistas 3J 
la Asamblea General Extraordinaria pa- 
ra el 2 de mayo de 19 G 6 a jas 19 ho- 
ras, en el local social calle Paso 5 29 ¡3$ 
Capital, para tratar el siguiente 
ORDEN" DEL DÍA; 
1' Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de la asamblea; 

2' Consideración do las renuncio*' pre- 
sentadas, por los directores; 

_ 3» Fijación del número y elección del 
directorio y síndico titular y suplente. — • 
Buenos Aires, abril 25 de 1966. — > 
El Directorio. 

5 3.000.— e. Ti ¡3 N-' 1 1.110 v. 17Í5Í6S 



LUDO VICO LKVFí; i; JIIJOS 
S.A.C.T.I.F. 

Expíe. N" 8.8ÜG 

CONVOCATORIA 
Se convoca Asamblea General Ora; 
ría 3 9 mayo 19SG, 18,30 lloras, Sarm 
to «10, 4'' piso, tratar: 

ORDEN DEL DÍA: 
I o Consideración documentos artí< 
347 Código Comercio '■)■ ejercicio 31 
I9G5 y distribución utilidades, 

2* Fijación número directores tit 
res y elección con dos suplentes, 
tj-es años. 

S 1 ' Designación síndicos titular y 
píente, un año. 

4" Aumento capital autorizado. 
5' Designación dos accionistas fir 
acta. — El Directorio. 

$ 5.S00.— e.ló.5-N? I3.S31 v.lGi 
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LOS HERMANO? 

Sociedad Anónhr.a 

Comercial, Financiera y Agropecuaria 

Expíe. N? 17.895164 

CONVOCATORIA 

Conyoca a Asamblea General Extra» 

ordinaria para el día 20 de mayo da 

1966, a las 18 horas, en el local social 

de la calle 25 de Mayo 489, 6» piso, pa- 

rs tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
I o Aumento del capital autorizado d© 
la sociedad. 

2? Designación de dos accionistas pa- 
rí* firmar el acta. — El Directorio. 

$ 3.000.— e.1015 W 13.964 V.13Í5I66 



LA MADRUGADA 

Sociedad Anónima Comercial 
Financiera t Agropecuaria 
Expíe. N* 17S00I61 
CONVOCATORIA 
Convoca a Asamblea General Extra- 
ordinaria para el día 2 de mayo de 
1966, a las 19 horas, en el local social 
de la calle 25 de Mayo N» 4S9, G» piso, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Aumento del capital auíori'/.ado da 
la sociedad. 

2" Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

S 2.800. — c 10'5 N» 13.965 V.16|5'6« 



LABORATORIOS MARXER 

Soc. Com. Acc. 
SEGUNDA CONVOCATORIA - 
Se convoca para la Asamblea Gene- 
ral Ordinaria a realizarse el día 1 7 do 
mayo de 1986, a las 10 horas, en el 
local social, calle Bacacay N ? 2r>87¿ 
Capital Federa!, para tratar el siguient» 
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ORDEN DEL DÍA: 

i' J Designación do dos accionistas, pa- 
ra firmar el acta de la Asamblea. 

¿' Consideración do la JVIemoiía., In- 
ventario, Eaiance Genera], Cuenta OA 
Ganancias y Pérdidas e In£oi.\,.e del 
Sindico correspondientes al quinto ejer- 
cicio social cerrado el 31 de d.Cíemóre 
de 10 05; 

3'' Elección de tres administradores; 

4'.' Elección del .Síndico Titular y Su- 
píente. — El Consejo de Ad.i. ilustra- 
ción. 

5 2.520. - e.io;5 N" 13.953 v.íaójoo 

ÍAROKATOUiOS OTTO S. A. 

Estados I'llidOS 18Ó2 

X? ¡J.283 

SEG EN DA CON VOCA.UO RÍA 

Convocase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordmar a a ce, co- 
brarse el día 17 de mayo de 1906, a 
las. 11 lloras, en segunda convocatoria, 
en la sede social, Estados Unidos 1352, 
<"AoilaI Federa!, para tratar la siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

]» Consideración de la Memoria, Ba- 
lance. General, Inventario,. Cutma de 
Ganancias v Pérdidas o Informe del 
Síndico, correspondientes al 4u» ejerci- 
cio cerrado el 31 de diciembre de 1905. 

2» Elección de tres directores titula- 
res por dos años y de un director 1 su- 
plente, por dos años; de un s.ndico 
titular y de un síndico suplente por 
-un año. 

3' Designación de dos sonoro* aeeio- 

' mistas para suscribir el acta de la Asain- 

5,; ea — El Directorio. , , . . 

v, 2.880.— e.lOtS N' 13.S62 v.l2;o,tb 

LANERA RELSCU S. A 

A'Topecuaria, Comen >, lndustvial 

Financiera c Inmobiliaria 

Expediente N'-> 10.527 

Convócase a los .Señores Accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria, para 
el día 14 de mayo de 1968, a las 9 ho- 
ras, en la sede social calle Charcas 1421, 
para tratar el siguiente 

OUDRN DEL DÍA: 

1 ' transas por las cuales se convoca 
la Asamblea General Ordinaria ■ fuera 
de término. 

2.' consideración, de lo proscripto en 
el artículo 3 17 del Código de Comercio 
Ejercicio al 30!G;05. 

3" Ampliación- do los miembros del 
Directorio y su designación. 

4'» Elección de un Síndico Titular 
y un Síndico Suplente por un año. 

5? — Designación de dos accionistas 
para firmar el acia. 

Nota: Recuérdese cumplimentar ar- 
ticulo IG de los Estatutos. — El Direc- 
torio. 

i 5.2C0. — e. n.."> X 9 13. 343 v. 13¡5|rtG 

DA KMIl.lA 

In¡lit<fi\¡ts r rex¡.¡i«s. Sociedad Anónima 

industrial, Comercial y I-'iiuuH'iora 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
G EN ERAL EX'i ,;AOIíDC\ AKIA 

Por resolución del Directorio., y de 
acuerdo con el inciso r) del artículo 18 
de los Estatutos Sociales, se convoca a 
los señores accionistas de 'Da Emilia, 
Industrias Textiles Sociedad: Anónima In- 
dustria], Comercial y Financiera", a 
Asamblea General Extraordinaria, para 
el día 18 de mayo a las 17 ñoras, en el 
'ocal social de la calle -Usina 1565 de 
3a Capital Federal, para tratar el si- 
guiente: 

ORDEN DEL DÍA.: 

19 Inundación de ¡a Planta Fabril. 

2» Anulación de los dividendos acor- 
ciados por la Asamb. Gral. Ord. del 2 9 
de octubre de 1963, ojie estableció un di- 
videndo del IS o ¡o en acciones. 

3'' Suspensión del pago de dividendos 
en efectivo a las acciones preferidas cia- 
se "C" sin voto, por ISO días. 

El Directorio. 

Xola: Se recuerda a. los señores ac- 
cionistas, Que para tener derecho de asis- 
tencia y voto, deberán depositar Ios-cer- 
tificados de acciones o recibos de ¡os 
Palíeos en la caja de la Sociedad, Alsi- 
na 1565, Capital Federal, basta el día 14 
«le mayo inclusive, como lo prescribe el 
artículo trigésimo primero de los Es- 
tatutos. 

$ 7. 000. e. C'5 N? 12.966 v. 12|5'G0. 



LUlüEluA Y EDITORIAL. 

ALEA GRAZIAXO. S.Á.C.Í. 

Expeil. 14.Sfi,Tl!K)f. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ex- 
• iruordjnaria liara el día viernes 30 de 
mayo de IDGt!, a las 11 horas, en Sar- 
miento 1343, primer piso, para tratar 
3a siguiente, 

OREEN DEL DÍA: 

1» Ratificación de la. decisión de! di- 
rectorio de presentar la empresa en 
convocatoria de acreedores. 

2'' Consideración de la propuesto, de 
concordato que se ofrecerá a la junta 
de 'acreedores. 

3' Designación de dos accionistas pa-- 
va firmar el acta de la asamblea. — ■ 
El Directorio. 
S 3.. 600.— e.9',5 N? 11.637 v.tS'5lG0 



Sociedad 



"51" 

ME5TMA 
Anónimo, Financiera 
do Mandatos 



Convócaso a Asamblea General Ordi- 
naria do Accionistas, para el día 16 de 
mayo de 1966, a las .18 horas, en Re- 
conquista 379, 1? piso, para tratar el 
siguiento 

ORDEN .DEL DÍA: 

1»- Los documentos del Art. 3-17, Inc. 
1» del Código de Comercio del ejerci- 
cio cerrado el 30 de noviembre de 1965. 

a 9 Elegir directores y síndicos. 

3 S Elegir dos accionistas para que 
aprueben y firmen el acta de la Asam- 
blea. — El Directorio. 

? 3.200 e.ll!5 V 13.291. V.UóyjGG 

Sota: So publica nuevamente en ra- 
zón de haber ■ aparecido con error de 
imprenta, en el Boletín Oficial del 6 
l'OlojSC". 



al 



MASAD 

Sociedad Anóiiinan-, Comercial 

e Inmobiliaria 

Registro X? ÍS.SG0 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea. General Ex- 
traordinaria, de. accionistas para el día 
20- de mayo de.- 1.966, a las. 12,50 horas, 
en Easteur- 341, l»- piso, Of. 3, Capital 
Federal, para considerar: 

i» Elección de directores y. síndico,' 
2' Designación de 2. accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

% 2.400.—- e.tliS N». 14.303 v.l7|5¡GG 



MAK DULCE 
Sociedad Anónima 

CONVOCATORIA 

Convócase, a- Asamblea General. Ex- 
traordinaria para el" 20 de mayo de 10 66, 
a las: 19. horas, en Avenida Leandro 
N. Alera 651, planta baja, para con- 
siderar: 

ORDEN DEL DÍA: 

1' Modificación artículo cuarto de los 
estatutos- sociales. 

2? Aumento de capital autorizado. 

3? Ratificar lo dispuesto por acta 
de directorio del 5 de abril último. . 

4 1 » Designar dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 
t 3 200. — - C.9Í5 N? 13.093 v.l;!;o;66 



MORBO HEIOIANO* 

S. A. 43. I. F. O I. 
CONVOCATORIA 

Convócase a los señorc3 accionistas 
de "llordo Hermanos" S. A. C. I. F. e I., 
uara la Asamblea General Ordinaria que 
se reunirá., en Primera Convocatoria, el 
día 20 de mayo do 186G, a las 13 ho- 
ras, en la Sede social, calle Lavalle 
N» 2652, Dueños Aires, para considerar 
la siguiente ' ' 

ORDEN' DEL DIAr 

19 Consideración de los documentos 
enumerados- en el Art. 347 del Código 
de Comercio, correspondientes al 1er. 
Ejercicio Económico' cerrado el día 31 
de julio do 1965. 

2» Distribución' de Utilidades. 

3' Fijar el número de Directores pa- 
ra el próximo ejercicio y su " elección. 
Elección de Síndico titular y suplente. 

4/> Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

$ 5.000.— e.9'5 N' 13.554 v. 13:5 : C0 

. MfOíANOS GUÍO S '. A . 
Mirtora, industrial. Comercial 
e Inmobiliaria 
X* 88<ir» 

CONVOCATORIA 

Convócase a ios Accionistas a Asam- 
blea General ordinaria para el día IS de 
mayo de 196 6, a las IS horas, en el lo- 
cal de la calle Viamoníe 927. piso pri- 
mevo, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 
1? Consideración documentos artícu- 
lo 34.7 del Código de Comercio, corres- 
pondientes al ejercicio cerrado el 31 de 
enero de 1966; 

2» Distribución do utilidades; 

3' Fijación del numero de miembros 
'oue- deben componer el Directorio y elec- 
ción de los mismos: 

4» Elección de Síndico Titular y Sín- 
dico Suplente: 

5 ? Aprobación de las remuneraciones 
fi'adas a miembros del Directorio que 
ejercen funciones rentaalas; 

6» Designación de dos Accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

El Directorio. 

Nota: Se. recuerda a los señores accio- 
nistas los términos del artículo 22 del 
Estatuto, referente al' depósito de accio- 
nes o certificados baneai'ios. en la Secre- 
taría de la Sociedad, con anticipación no 
menor de tres días, 

$ 7.200.-- e. 6ia N ? 12.263 v. 12AG0. 

MiCHOTECNICA S. A. 
Comercia!, Inau.sfci'inl y Financiera 

CONVOCATORIA 

Convócase a la Asamblea.. General Ex- 
traordinaria para el día ll'iüOe, a las 
.10 horas, en su sede Arregui 3 933, 
Capital, para tratar el siguiente: 



OÍÍDÍiN DEL Dtór "." 

1* Designación dé dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. > 

2" Considerar la regularización Ce la 
emisión de las; series cinco a ocho in- 
clusives, de acciones tipo "A". 

3'' Considerar la regularizado]! de las 
series nueve a veinte inclusives, de accio- 
nes tipo "A". 

4' Considerar la rcgularización cíe las 
series veintiuno a treinta y cinco inclu- 
sives, de acciones tipo "A". 

5' Considerar la rcgularización de la 
emisión de las series treinta y seis a 
cuarenta y dos inclusives, de acciones 
tipo "A". 

$ 1.200. - c. 2|5 N" 13.629 v. 13¡5¡6G 

MATIMPOItT 

Sociedad Anónima Comercial, 

Industrial, Financiera, 
Inmobiliaria y Agropecuaria 

Convócase a Asamblea General Ex- 
traordinaria para el día 21 de mayo de 
196.6, a las 9.3 horas, calle Talca- 
Imano 214 piso 2°, Capital, para con- 
siderar: 

1' Aumento ¿te capital autorizado.- 

2* Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

Nota: Para asistir a la asamblea, los 
señores accionistas deberán depositar 
sus acciones o certificados banearios en 
la, sociedad, Hasta 3 días antes do la 
fecha de su realización do acuerdo- coa 
el Art. ífi de ¡03 estatutos. 
S 3.S00.--,- 0.915 JN¡» 11C3'43 V. l'Sai'OG 



METAIiCOR. 

Sociedad. An-'»iiima, Comercial, 

Iiidtisti'inl' y Financiera 

Kegistro W 9.777.. 

Convócase 3. accionistas a Asamblea 
General Extraordinaria para el día 16 
de mayo dé 1906, a la hora 10, en el 
local de calle Cerrito 740, Capital, para 
tratar: 

1* Designación 2 accionistas para 
firmar el acta. 

2'' Disolución anticipada de la so- 
ciedad; renuncia directores. 

3? Designación de liquidador y otor- 
gamiento do las facultades pertinentes. 

4» Consideración del balance general 
al 31 de marzo 13 60 y distribución de 
los fondos sociales. 

Buenos Aires, 3 mayo 1066. — El 
Directorio. 

$' 3.S00 c.6;5 N» 13. -123 y.12;5;0G 



Muí AflGKXTtXA S.A.'C.T.F.T. 

Registró A"" 13.491 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Or- 
dinaria para el día 1 6 de mayo do 1966, 
a las 19 horas, en Corrientes 20G3, lo- 
cal 20, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1' Consideración documentos Art. 347 
del C. C-, del ejercicio cerrado al 31 de 
diciembre de 1965. 

2 11 Fijar número de miembros del di- 
rectorio y elección de los mismos y do 
los- síndicos, - titulares y suplentes. 

39 Designar 2 accionistas para firmar 
el acia. — El Directorio 

$ 2.2ÍÓD- e.GÍÓ N» 13.375 v.12;5[6G 



MUTISIATKX 
Soe. Anón'. C0111. Iiul; e Inra. 

C O NA 7 O C A T O R 1 A 
Convócase a Asamblea General Ex- 
traordinaria para el día 14 de mayo de 
1966, a las 3 horas, en nuestra sede 
social calle Cerrito S3 6 piso 4to., a los 
efectos de considerar el siguiente, 
ORDEN DEL DÍA: 
l» Ratificar resolución del Directorio, 
solicitando presentación de ia Sociedad 
en Convocatoria de Acreedores. 

29 Designar dos accionistas para fir- 
mar el acta. — - El Directorio. 

$ 3.000 e.G|5 N9 13.212 v.32i5;CG 



'N - ' 



XAZOAAS.Uí H. A. C. I. F. e L 

Convócase a Asamblea Ordinaria pava 
el día IS de mayo de 196G, a las IS lis. 
en Tueumán C37, S' piso, para consi- 
derar, 

ORDEN DEL DÍA.: 

1» Los documentos del art. 317, inc. 
19, del Cód, de Comercio, al 31 de di- 
ciembre de 13 63. 

2' Elegir Directores. Síndicos y dos 
accionistas para firmar el acta. — El 
Directorio. 

$ 2.400. --- c.Gjií N'-' 12. "Sí v.l2;5|G!> 

NOKAGIIO S. A. A. y C. 

Convócase a. Asamblea General Ordi- 
naria, en J. E. üribiiru 10S9, C "A", 
Dueños Aires, para el día 19 de mayo 
de 19 6 6, a las IS horas, para tratar: 

ORDEN DEC DÍA: 
. 1.» Considerar documentos Art. 347 C. 
de C. ejercicio 30. 6. 05, fuera do ter- 
mino. 

29 Alimento del Capital. 

39 Elección de autoridades y síndicos. 

4" Nombramiento de dos accionistas 

para firmar el Acta. — Buenos Aires, 

29 de abril de 190G. — El Directorio. 

$ 3. SOL- e.niü N 1 ' 12.555 V,13;5;G6 



■«O?» ■■ ■■ .■-' ■ ■ •■■•■•• ■ 

OROPEL S. A'. C. 'I;- 'y 'Ja 
Iiiólusírní I»iá.sticx5" ■ : ''-.. 

Convócase a Asamblea General Extra- 
ordinaria, para el. 19' de Mayo,. dq¡ 19.68>. : 
a las 9 y 30 horas, en Coronel' Salvado- 
res 1.140, para tratar: , 

1' Aumento Capital Autorizado; 

2 1 ' Elección de dos accionistas para- 
firmar el acta. — El Directorio, 

? 1.S0 0.-- C.10|5 N"' 13.922 v.'Ití¡E|lj.6 



OSECO 

S.A.Í.C.I.F 

C ONVOCATO RÍA 

Convócase* a los señores Accionistas 
para el día 13 de mayo de ■ 196.6- at ■aa¡ 
8 horas, en la calle; 25.- de Mayo N.? - '3 47;,, 
7" piso, oficina 7.10, Capital Fetlei'a'J;, 
para tratar el siguiente - • . ■ .• ó : ' ! • 
ORDEN DEL DÍA:.' " "■■'■ 

Considerar la anulación' del aumento: 
de Capital y Modificación de los Es- 
tatutos resuelto por Asamblea General 
Ordinaria del 10 de dieiembw de 19.62. 
— ■ El Directorio. 



$ 2.S00;- 



e-10¡: 



Í'i-.O'9'O.- v.,XG¡)S¡e* 



PtATISO 
Sociedad Anónima C. i. " in, '"%.': ' ie„ í.) 
JXeg: N"~ 20': 520" ' '' ;' 

Convócase a Asamblea. - General';. -Bus» 
traordi naria para el 21 de, mayo; «fe 
1966, a las 9. horas en, Viarnonte; S.7«2t, 
para, tratar siguiente, . 

ORDEN DEL DÍA: '. . 

1» Consideración renuncia síndico;'. iSs- 
tular; 

2» En su caso, nombramiento. i# 
reemplazante; " -' 

39 Designación de dos' accionistas- pa- 
ra firmar el" acta. — - El Difeetdrtó: • 
2.200.— o.ll!5 N'. 13.770 v. : 17|5|66 



PXJBM - j&xe: 

Sociedad Anónima Publicitaria, 

Jomereiat, Industrial y Finaneiew 

Registro 11.073 

viEGIJNDA CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General OrdH» 
naria para el día 20 de -mavo- de- 1 9"6Si 
a las 10 Loras, en Maipú- 521 , ■ 90 piso.i 
Capital Federal, parar tratar el siguien- 
te: ....... 

ORDEN DEL' DÍA: 
- 1» Considerar los dfroumento»" deir a;K, 
tículo 347, inciso 1) del CSdig-d-üe' <So. 
mercio por el Eiercieio eerraiSo el 31 cíe 
diciembre de 1985, --- 

2'-' Reforma del artículo-- 3»)- del E&. 
tatuto Social para aumentar el CapitBl' 
Autorizado. 

3' Elección lie Directores y Síndicoa 
í" Designar dos accionistas para, fir- 
mar" el acta. — El Directorio. 

$ 2.520 e.11,15 N« 14.301 'v.lS^m 

FARAFIXA DEL PLATA- S. A. G. lí. 

CONVOCATORIA 

De acuerdo con lo dispuesto en el ar- 
tículo 20 de los Estatutos Sociales se 
convoca a los- señores Accionistas- a la 
Asamblea General Ordinaria, .en segun- 
da convocatoria,- a;, celebrarse e-l-día 20. 
do mayo d-e 1966, a las .11,30' horas;., on- 
la calle Paraná 791, 5' piso-,, a, -íta"-- 4'« 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA..; 

Primero: Consideración 1 de la memo» 
ria, inventario, balance general, cuenta 
de ganancias y perdidas o informe del 
señor Síndico, correspondiente a.l doras- 
m . tercer ejercicio terminado el 3.1 de: 
diciembre de 1965. 

Segundo: Capitalización del saldo- d¡e 
revalúo contable, Ley 15.272. 

Tercero: Fijación del número' -cíe: Bit. 
rectores y elección do los misirios;, — 
Elección de Síndico titular y S'índic»; 
suplente. '.,...■ 

Cuarto: Distribución, de utilidades d-el 
ejercicio décimo tercero. 

Quinto: Retribución a los señores- Di- 
rectores y Síndicos q-ae terminan su man- 
dato. 

Sexto: Designación d-a dos Accionistas! 
para suscribir el Acta. 

.? 2.400 e.lOjá X'-' 13:978 V.12(5¡61 

PALADAR S. A. C. I. F. X. A", 

Número de KCgistro: N. 6.41.2 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General: 0m, 

diñaría para eí 16I5I6G, a las 8.30 lis;, 

en Corrientes 13S6, piso 11, Oficina 110S, 

para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
3.9 Designar dos Accionistas para fir- 
mar el acta. 

2'-' Documentos referióus en el Art, 
347 Inc. 1' del Cód. Com, correspondien- 
tes al 13er. ejercicio, cerrado el. 31 |5J85, 
3' Destino de las utilidades. . 
49 Elección del número de Directores 
que fije la. Asamblea, de Síndicos y sus 
remuneraciones. 

5* Aumento de! capital. autorizaáOj y- 
en su caso, emisión-- de- atí"-ones. 

El Direeboriffli 
S 2.100 e.l0¡5 N'' IS.90'6'- v.-a;?;j:&|p : 
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PESQUERÍAS Y FAÍÍXUCAS 
"JUNCAL" S. A. I. O, 

SEGUMJA CONVOCATORIA _ 
Convócase a ¡os señores Accionistas 
A la Asamblea L.ancral Extraordinaria 
a realizarse el tria 20 de mayo cíe 196U. 



17 hor; 



.Uc Alsina 
tratar el 



en ej. domicilio de la ca- 
2 ¡US, P' piso "B", para 



ORDEN DE I,, DÍA; 

>.'' .Aníllelo i.~- i— . ,t..i.o.-izado de 

A Sociedad hasta la suma de pesos mo- 
neda nacional 20 I/ÜO.ÜOG, 

2? Designación de uos Accionistas pa- 
ra firma r el aeta respec 'va, 

El Directorio. 

Nota: Los señores Accionistas, para 

asistir a la Asamblea, deberán cumplir 

con lo dispuesto por el último párrafo 

a el artículo 12'' de los Estatutos, 

$ 2.400 e.l0|5 N« 13.S35 V.12|5j66 

PAPELERA HISPANO ARGENTINA 
bocietlad Anónima. 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas 
p> la Asamblea Geneial Extraordinaria 
que tendrá lugar el día 21 de mayo de 
1966 a las 11 ñoras, en la sede de la 
sociedad, callo Larrazábal N« 752 s Ca- 
pital, para tratar el siguiente, 
URDEN DEL. DÍA: 
1» Resoiver acerca de la situación 
arcada por el ejercicio del derecho de 
recesión, por parto do algunos accio- 
nistas, ante la leforma del ariLulo 5 9 
del estatuto, que de aprobara en la 
asamblea gcneril ordinaria del 30 de 
octubre de 1965. 

2* Modificación ,1o la distribución de 
utilidades aprobada en la misma asam- 
blea . 

39 Designación do dos accionistas 
,-> firmar el acta, — El Directorio. 
..'¡00.-— e. 10 5 m 12.1G2 v.i6F,¡66 

'.-.■■¡'/Mil ARGENTINA S. A. C. e 1» 

tóxpte. N? 1A0'¿ 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas 
•>, Asamblea General Ordinaria para el 
20 de mayo de 1966, a las 9 horas, en 
Miñones 2177, Capital, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1? Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General, inventario, Cuenta de 
Ganancias y pérdidas e Informe del Sin- 
dico, correspondientes al 10» Ejercicio 
cerrado el 30 de Noviembre de 1965. 

•¿o Reforma del Art. I" del Estatuto 
Social. 

3v Remuneración de ios Directores y 
Síndicos. 

4» Fijación del número de Directores 
¡r elección de los correspondientes titu- 
lares por un año. 

5? Elecc.ón de Síndicos titular y su- 
friente por un año. 

6' Designación de dos accionistas pa- 
sa suscribir el acta de la Asamblea, — 
R't Directorio. 

S 6.000.- e.9|5 N? 11.210 y,13;5iS6 

r R E F A C I o 

Sociedad Anónima, Comercial,, 

Financiera e inmobiliaria 

C ON V O C ATORI A 
> Se convoca a Asamblea General Or- 
dinaria, para el día 17 de mayo de 
1966, a las 11 hs., a realizarse en el 
local de la calle Esmeralda 155, piso 
8*, oficina "D" para considerar c! si- 
guiente, 

ORDEN BEL DÍA: 

1' Consideración de Memoria, Balance 
-3-encral, Cuenta de Pérdidas y Ganan- 
cias e Informe del Sindico, correspon- 
dientes al Ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 1S65. 

2» Consideración de la renuncia de los 
actuales Directores y Síndicos y Elec- 
ción de tres Directores j- Síndicos, ti- 
tular y suplente, en su caso. 

•3'' — Elección de dos Accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 1.000. — e.6'5 N l - 12.880 v.1215166 



PÍ,A MKT 

Sociedad A;i;;;i,ma, Comai'cial 

a Industrial 

>'-.V»2T 

CONVOCATORIA 

Convócase Asamblea Ordinaria 17 
mayo 1066, 16. SO horas, Paseo Colón 
'¿2,1, 2'- 1 piso para: 

1» Considerar documentos Art. 347 
Código de Comercio, ejercicio 3 1 1 1 2 ¡ G 5 . 

2 51 Rtegir directores, síndicos y 2 ac- 
cionistas para firmar el acta, — El 
Directorio. 

$ 2.200. — e.6!5 N* 13.430 V.12|5¡S6 

"Q" 

QtUUCA INDUSTRIA!» "MEBOMAK" 

S.A.I.C.F. e "1. 

fabricación, Importación, Exportacióis 

Expediente 11.421 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria -para el 20 de mayo de 1966, a 
las 9 hs., en el local de la calle General 
Urquiza 116 4, Capital, para tratar el si. 
-Suieat» 



ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General, Inventario, Cuadro De- 
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e 
Informe del Síndico correspondiente ai 
quinto ejercicio terminado el 31 de di- 
ciembre de 1965 (Art. 317 C. C. y 17 
Estatutos;. 

2'.' Distribución de Utilidades y Hono- 
rarios del Síndico (Art 16 y 2 5 Esta- 
tutos). 

o" Elección de un Director suplente. 
Un Síndico titular y un Síndico suplen, 
te por un año (Art. 12 y 16 Estatutos). 

ii Designación do dos accionistas pa- 
ra aceptar y firmar el acta. — El Di- 
rectorio. 

S 5.000 0.11|5 NO 14.2S3 V.17I5Í66 



QUÍMICA PHOENIX S. A. 

industrial, Comercial y Financiera 

ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Extraordinaria del 
16 de mayo de 1960, a ¡as 17 horas, en 
el local "de 25 de Mayo 471, de esta 
Capital, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Modificaciones al Estatuto Social: 
artículos 11? al 18' designación de dos 
accionistas para aprobar y firmar e! 
acta. 

Se recuerda a los accionistas el Art. 
23» del Estatuto. 

$ 4.000. e.6|5. N» 13.253, V.12|5|66 



"R" 



JtOFÍNA, S.A.I.C.F. 
Expte. W 15.394 

CONVOCATORIA 
Se convoca a Asamblea General Or 
diñaría para el día 20 ele mayo de 1966, 
a las 10 y 30 horas, en el local de la 
Avda. Roque Sáenz Peña 730, piso 9», 
Oficina 90, para considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1' Consideración de la Memoria, Ba 
lauca General, Inventario, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas e Informe del Síru 
dico del í» ejercicio cerrado el 31[3| 
1066. 

2" Retribución de los Directores y 
Síndicos (Art. 22 de los Estatutos So- 
ciales ) , 

3' Distribución de las utilidades. 

4? Elección de Síndico Titular y Sin- 
dico Suplente. 

5' Designación de dos accionistas pa- 
ra aprobar y firmar el acta de Asam- 
blea — El Directorio. 

>; 4.600 e.ll¡5 N« 11.231 v,17[5j66 



ROSAFE 

Sociedad Anónima Comercia!, 

Industrial, Financiera, Inmobiliaria, 

Marítima, Agropecuaria 

C ON V O CATO RÍA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, para el día 17 de mayo, a las 
S.30 horas, en Tucumán 34S, para con- 
siderar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA; 

1» — Consideración de los documen- 
tos del Art. 347 del C. de C, Ejercicio 
196411965. 

29' — Elección de Directores y Sín- 
dico. 

3« — Designación de dos accionistas 
pai'a firmar el Acta. — El Directorio. 
? 3.200. e.io;;. — N? 13.840 v.lG¡5¡Gtí 



KOSACOKI) 

Socie<U,(I Anónima Comercio!, 
IivUiJtrial y Financiera 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Ordinaria 
ra el 20 de mayo de 1966, a las 17 
ras, en Sarmiento 335, 3? piso, Oí', 
49. para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1? . — Consideración documentos 
347 Código de Comercio, ejercicio ai 
11J65 y distribución utilidades. 

2? — Determinación, del numere 
Directores. 

3? — Elección de Directores titul 
y suplentes. 

4? — Elección del Síndico titula 
suplente. 

5? — Designación de dos accioni 
para aprobar y firmar acta de la AS; 
blea. 

Nota: Se recuerda a los señores 
cionistas el Art. 23 ¿le los Estatutos. 
Buenos Aires, marzo de 1966. — El 
rectorio. 
S 4.600. e.lOU. — N» 13.880 y.lGi 



S. I. A. 

Sociedad Anónima, Importadora, 

Exhortadora, Industrial comercial» 

Fiíaanciera e Imnobi i.u'ia 

SEGUNDA. CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas, para el día vein- 
ticuatro de mayo de mil novecientos se- 
senta y seis, a las nueve horas, en ave- 
nida del Libertador 2442, 6 o piso, para 
considerar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

1' Consideración de la memoria., in- 
ventario, balance genera.,, cuadro de 
pérdidas y ganancias e informe del sín- 
dico, correspondientes al ejercicio cerra- 
do el 31 de diciembre de 1965; 

2° Elección de directores y síndicos; 

3 9 Remuneración a los directores y 
síndicos; 

4? Designación de dos accionistas r>a- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 
$ 4.400. — e.ll|5 N« 14.113 V.17|5|06 



2* Consideración de la memoria, ba« 
Janee general, cuadro demostrativo dfl 
ganancias y pérdidas, informe del sm« 
dico y proyecto de distribución de uti. 
üdades correspondientes al primer ejer- 
cicio cerrado el 31 de diciembre da 
1965. 

3' Determinación del número de di- 
rectores titulares y elección de los 
mismos. 

4' Determinación del número' de di- 
rectores suplentes y elección de los nus- 



SILVAPLANA 

Sociedad Anonimía Agrícola, 

Ganadera y Comercial 

N-7736 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

Convócase a los señores Accionistas a 
Asamblea Geneial Ordinaria para el día 
20 de mayo de 1966, a las 12 y 30 ho- 
ras, en el local sito en la calle Carlos 
Pollegrini 885, Ser. piso, Capital Fede- 
ral, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

l f — ■ Considerar los documentos que 
prescribe el artículo 347, inciso 1" del 
Código de Comercio, correspondientes al 
Décimo Ejercicio cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1965. 

29 — Distribución de utilidades. 

3' — Fijar el numero de miembros 
del Directorio y elegir Directores y Sín- 
dicos Titular y Suplente, de acuerdo al 
Art. 119 del Estatuto. 

4" — Aumento de capital. 

5? — Donación do tracción de tierra 
a la Dirección Nacional de Vialidad. 

6' — Designar dos Accionistas para 
que en nombre y representación de la 
Asamblea, aprueben y firmen el Acta. 
— El Directorio. 
$ 3.600. e.!0¡5. — N? 14.020 V.12I5-GC 
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RELOJES TÍOLEX ARGENTINA S. A. 
IMPORTADORA 

Convócase a asamblea ordinaria, pa- 
ra el 20¡5'19SO, horas 12, en Defensa 
113, 10 9 piso, efectos considerar docu- 
mentos Art. 347 C. Comercio al 31¡1| 
1966, distribución de utilidades y re- 
muneraciones; elección directores, s.n- 
dicos y accionistas para firmar acta. — 
El Directorio. 

$ 2.000. — e.1015 N" 1.3, OSO V.16¡5b;fi 



SINTEUMETAL 
Sociedad Anónima Industrial y Comercial 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria que 
se celebrará el dia 2 de mayo de 19 66, 
a las doce horas en Zuviría 4S39, Ca- 
pital Federal, para tratar el siguiente, 
ORDEN DEL DIA: 

V Consideración documentos artícu- 
lo 347 del Código de Comercio ejercicio 
ai 31112165. 

2» Remunsracióñ de directores y sín- 
dicos. 

3» Fijación del número de directores 
y elección de los mismos si correspon- 
diere. 

49 Elección de un síndico titular y 
un síndico suplente. 

5' Designación de dos accionistas pa- 
ra redactar y suscribir el acta de asam- 
blea. 

Buenos Aires, 4 de mayo de 1906. — 
El Directorio 
% 2.760.—- e.10^5 N» 13.S22 v.12|5¡66 

s. a. puerro rovos. 

Kuedas y I/antas Automotrices, 

Industriales y Afines 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

Cítase en segunda convocatoria a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
18 de mayo de 1966, a las 9.30 horas, 
en el local social, calle Perú 59 6, Bue- 
nos Aires, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

V> — Considerar los documentos Art. 
347 del Código de Comercio, correspon- 
dientes al ejercicio cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1965. 

2' - — ■ Resolver sobre pag-o de liono- 
rarios al Directorio y Síndico, por las 
utilidades del e'ercicio N? 21, y conside- 
rar asignaciones del Directorio para 
1966, 

35 — Elegir tres Directores titulares, 
por tres años: Sindico Titular y Suplen- 
te, por un año; y dos accionistas para 
firmar el acta. — Buenos Aires, 2 7 de 
abril de 1966. — El Directorio. 

Nota: Se recuerda a los señores Ac- 
cionistas la. obligación del Art. 22 para 
asistir a la Asamblea. 
$ 3.4S0. e.lOÍ5. — r N? 14.087 V.12;5|06 



SALADERO LA CAPITAL S. A. 
Comercial, Tntlv.sli'ial, Financiera 

y Agropecuaria 

CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA ORDINARIA 

Convócase a los señores aeconistas a 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el 21 de mayo de 19 66 a las 17 ho- 
ras, en el local social, Larrazábal 2047 s 
Capital, para tratar el siguiente, 
ORDEN DEL DÍA: 

1» Designación de dos accionistas pa- 
ra la firma del acta de la asamblea. 



5'-' Elección de síndico titu'ar y sín- 
dico suplente. 

6» Consideración de los honorarios 
correspondientes al contador certifican» 
te. — El Directorio. 
¡5 6.000.— e.!0¡5 N» 13.826 V.16¡5¡66 



SOMEKFIS S. A. 

Técnica, Industrial, Comercial 

y Financiera 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 19 de mayo de 1966, 
a las 12 horas, en Belgrano 6S7, 10' 
piso, Capital Federal, para tratar: 

1» Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

29 Consideración documentos articula 
347. inciso 1' del Código de Comercio 
al 311L66. 

39 Distribución de utilidades y remu- 
neración del Directorio debitada a gas- 
tos generales. 

4» Fijación del número de Directores 
y su elección. 

59 Elección de Síndicos. — El Direc» 

t° rio - . „ , r ,,.,. 

? 3.400.- e.9;5 N« 13.521 v,lj;5[(>6 

Sociedad Anónima 
SAKAULV Y GA1ÍASSINO 

Coiisfn-cc jones y Pavimentación 
Comercial. Industrial e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 

Convócase a los Accionistas a Asam 
blea General Ordinaria para el dia 21 
de mayo de 1966, a las 11,30 horas, en 
Galería Güemes, Ser. piso, para: 

1» Considerar los documentos que eda 
el articulo 347 del Código de Comercio, 
correspondiente al ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 1965. 

29 Consideración s¡distribución DivE 
dendos pendientes. 

39 Elegir Directores y Síndicos. 

4? Designar dos Accionistas para sus- 
cribir el acta. 

El Directorio. 

« 3.200 e.9;5 N» 13.018 Y.13j5;S6 

SOFIN S A. 

Comercial, Industrial, Técnica 

y Financiera 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 19 de mayo de 1966, 
a las 13,30 horas, en Belgrano 6S7, 8» 
piso, Capital Federal, para tratar: 

1? Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

%i Consideración documentos srticuio 
347. inciso 19 del Código de Comercio 
al ál'liGG. 

3' Distribución de utilidades. 

49 Elección de Directores y Síndicos. 
— El Directorio. 

S 3.000.- e.9;5 N» 13.532 v, l3¡o ; Sfe 



SíbWEGOM 
S. A. C. I. F. 

CONVOCATORIA 

El Directorio de Suavegom S. A. I. C. 
y F. convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General Extraordinaria a 
celebrarse el día 20 de mayo de 1968 
a las 8 horas, en Avenida Córdoba 612 
(entrepiso). Capital Federal, para tra- 
tar la siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1» Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta 

29 Considerar el aumento del Capital. 
Autorizado de la empresa a % 500.000.000 
dividido en 500 series de ? 1.000.000 ca- 
d-< una, en acciones ordinarias al porta» 
dor, valor nominal $ 100 c¡u., con las 
siguientes características: 

100 series de Acciones clase A O 
votos) 

400 series cíe Acciones clase B (1 
voto) 

3» Emisión de las series Jiros. 101 a- 
175 inclusive en acciones clase A (5 
votos) valor nominal % 100 cada una. 

Emisión de las series Nros. 176 a 200 
inclusive en acciones clase B (1 voto) 
valor nominal $ 100 cada una. 

Estas acciones gozarán de derecho a, 
dividendos correspondientes al presento 
ejercicio y serán suscriptas por los se- 
ñores accionistas en proporción a sug 
repectivas tenencias de cada clase den- 
tro del plazo estatutario. 

49 Decidir que la emisión propuesta, 
en el artículo 3' se hará con una pri« 
ma de ? 100 por cada acción y las 
mismas serán integradas mediante eí 
pago al contado del 50 o'o de su valor 
más prima, en el momento de la sus, 
cripción y el restante 50 o¡o de su valor 
más prima, en integraciones parciales 
de acuerdo a lo que decida el Directo- 
rio, pero antes de! 31 de Diciembre de 
1966. — El -Directorio. 

Nota: Se recuerda a los señores ac- 
cionistas, ¡a obligación de depositar sus 
acciones para asistir a la Asamblea en 
los plazos y condiciones del artículo 20 
de los Estatutos ñocic-es. 

S 10.000.- e.9¡5 N? 12.220 v.l3;5;6« 
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STF..IN 
Productos para fundición 
S.A.C.I.F.I. Y A. 

Capital ¡j¡ 10.000.000. — 

Sé convoca a Asamblea General Ex. 
ircordinaria para el 2 i de mayo, a las 
S horas en Santiago de Chile 6445163. 
para tratar el siguiente orden del día: 
Punto Único: Alimento dei capital 
autorizado a mfn. 50.000.000. — . — El 
Directorio. 

$ 1.800. e.C.5. N» 13.332. V.12;5;66 

S.VVJIA 

Sociedad Anáiii:»;!, .M hiera. Comercial, 

Industrial. Financiera c Inmobiliaria 

CONYOi ..'ATOLTA 
Convócase a los Accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria que so ce- 
lebrará el 21 de mayo de 10G6, a las 
horas, en la sedo - ele' la Sociedad, Clin, 
eabuco 880^ piso ;•■', Capital, para tra- 
tar e:i siguiente 

ORDEN DEL DTA: 
1? Considerar documentos Art. 317, 
toe. 1'' del Código de Comercio. --- Ejer- 
cicio cerrado al 31.¡12¡19G5. 

2' ! nombramiento de .Directores y Sin- 
flacos y dos Accionistas para firmar el 

velo.. - 111 Directorio. 

$ 8.S00 c.9 5 N' 13.532 v.lSjS.GO 



sAr,OT.ro x mcciiinik s. a. 

Coih. I tul. y Agrop. 

Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el día ifi de nievo do 196 6, a las 19 
horas en Corrientes 6072, Capital, para 
considerar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

"!í Consideración documentos art. 37-1 
¿el Código de Comercio, ejercicio 31| 
12U9G."). 

2' Fijación número do directores y 



índico Titular y Su- 



íni elección. 

3" Elección 
píente. _ 

4? Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

S n.000.— e.i;l5 N' 13.107 v.12j5¡66 



"T" 



TI BRUIT ECH 8 . A . C . I . F . I . A . 

Convócase a Asamblea General Ex- 
traordinaria para el día 24 de mayo de 
19CG a las 19.30 horas, en Rivadavia 
7 653 Capital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DTA: 

1» Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de la Asamblea. 

2' Ampliación de Capital Sccml. 

S» Autorización para designar apode- 
rólos y sus facultades. — El Directorio. 
? , Í0 0~- e.lliá N' 14.338 v.l7|D¡b6 



T'EüZA «NOS. S.A.C.I.F.I.A.G. 

Registro 1266-1 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Or- 
dinaria, segunda convocatoria, a rea- 
lizarse el 20 de mayo de 1965, hora 18, 
local Lavalle 17 3, 4? piso, para tra- 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1" Consideración documentos A.rt. 347 
C. C, Ejercicio 3l|12',65. - _ 

2' Retribución Directorio excediendo 
porcentaje 25 o!o utilidades. 

3' Aumento del número de Directo- 
res y designación de los mismos. 

4' Designación Sindicatura y Accio- 
nistas para firmar el acta. — El Direc- 
torio. •.„!..',„,. 

? 2.2S0.— - e.ll|5 N° 14.226 V.13j5i66 



TELION ARGENTINA S. A. 
Industrial, Comercial, Inmobiliaria 
y Financiera 
CONVOCATORIA 
Convócase a los señores Accionistas a 
'Asamblea General Ordinaria, para el día 
20 de mayo de 19 66, a las 19 horas, en 
Eivadavia 192D, primer piso. 
ORDEN DEL DÍA: 
1? Considerar documentación Art. 347, 
Jnciso del C. de Comercio. — Ejercicio 

2»' Distribuir utilidades y fijar fecha 
ée pago de dividendos. 

3? Elegir un Síndico titular y un su- 
plente. . 

4» Designar dos Accionistas para rir. 
man el Acta de la Asamblea. 
" El Directorio. 

$ ¿,000 c.0|5 N? 13.589 r.l3l5¡GG 

TIÍINTEIi 

s. a. o. i. r. 

Convócase a Asamblea General Or- 
dinaria a realizarse el día 21 de mayo 
de 19 66, a las 10 horas, en el local 
sito en la Av. Santa Fe 3338, 10? piso, 
Capital Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración Doc. Art. 347 C. de 
C. ejercicio 3l!l¡66. 

2» Distribución de utilidades - Re- 
muneración Directorio. 

S 9 Aumento Capital Autorizado. 

4' Fijación número Directores y su 
elección, de síndicos y de dos accionis- 
tas para suscribir acta. — El Directo- 
rio. 

? 3.800.-- e.lliá N? 14.262 V.17¡5,66 



TEXTIL IBERO AMERICANA- S. C. A- 

Cítase accionistas, Asamblea General 
Extraordinaria a celebrarse el 17 de 
mayo de 1S6G, a las 10 lloras, en local 
social callo Santa Fe 2306, piso 5", Dto. 
C, para tratar la siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1? — Designación de presidente y dos 
socios comanditarios cjue rubriquen el 
acta.. 

29 — Elevación del capital acciona- 
rio de la tirina. — Los Socios Colectivos. 

Nota: No reuniéndose quorum para 
primera citación, e:ías e la misma en se- 
gunda citación para, misino día y local, 
a las 1 1 lloras. 
5 2. ICO. e.io;». - • N 1 ' 1-1.004 y.l2ir>|60 



TALT/EÍÍES NOVA 
ADAT/MORTO VT.AGKil S. A. 
ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA 
la. CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General 
traordinaria para el 20 de mayo de 1 
a las 15 horas, en Costa Rica 60C7 
Capital, para tratar el siguiente, 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Aumento del Capital Social. 
2? Modificación fecha de cierre 
ejercicio. — El Directorio. 

$ 2.600. — C.0Í5 N» 13.201 v.121; 



Ex. 

9 06 

SI. 



VIVIENDAS ARGENTINAS S. A. 

Compañía de Ahorro y Prestamos^ 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria a los señores accionistas para el 
día 23¡5;6G a las 1S horas en Florida 
14 2, 3' piso para tratar el siguiente, 
ORDEN DEL DTA: 

1' Consideración do la memoria, ba- 
lance general, cuadro demostrativo de 
ganancias y pérdidas e informo del sín- 
dico, correspondiente al ejercicio termi- 
nado el 30 de junio de 1963: 

2» Distribución de utilidades; 

3' Elección de director: 

4? Elección do síndicos; 

5 9 Elección de dos accionistas para 
firmar el acta do la asamblea. • — - El 
Directorio. 

«¡ 3. SCO.— e.ll!5 N» 14.1GG V.17 I 5:GC 



VIVIENDAS ARGENTINAS S. A. 

Compañía de Ahorro y Préstamos 

Convócase a Asamblea General Ex- 
traordinaria a los señores Accionistas 
para el día 23|5lG6, a las 19 horas, en 
Florida 142, 3er. piso, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1' Aumento de Capital. 

2' Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

? 2.400.— C.11Í5 N* 14.167 V.17|5;CC 



VALENTAY S. A. C. I. F. I. A. 
Se convoca a los señores" Accionistas 
a la Asamblea General Extraordinaria 
que tendrá lugar el día 21 de mayo de 
19G6, a las 18,30 horas, en Reconquista 
165, 4? piso, Capital, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 
Modificación artículos 5* y 6» de los 
Estatutos. Aumento del Capital Auto., 
rizado. 

El Directorio. 
% 2.200 e.lOiG N» 14.034 V.16I5-IC6 



«W 



WOLTNSK.Y, KOT/KER & CÍA,, S. A. 
CONVOCATORIA 
Convócase a los señores Accionistas 
a Asamblea General Extraordinaria, pa- 
ra el día 21|5|6G, a las S horas, en Para- 
nft 567, piso tercero, de esta Capital Fe. 
doral, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Aprobación de adquisición de Fon- 
do de Comercio de Wolinsky, Kolker & 
Cía. 

2» Cambio de fecha de cierre de Ejer- 
cicio Social. 

3» Aumento del capital autorizado, de 
$ 6.000.000, a $ 25.000.000 (Art. 6? de 
Estatutos Sociales). 

4? Designación de dos Accionistas para 
firmar el Acta. 

El Directorio, 
$ 3.400 e.Olo N* 13.671 v.13|5¡66 

TRANSFERENCIAS ' ~ 

ANTERIORES 



"A" 



Clausi, Iglesias y Cía., SACIIP Miguel 
R. Clausi, Bal. y Mart. Públ., con ofici- 
nas Matheu 24, avisan que Gerardo Bi- 
signano y Luis Bisignano, venden a Ma- 
nuel Blanco panadería y fábrica de ma- 
sas calle ATOA. CÓRDOBA N» 3751155. 
Reclamos de ley y domicilio de las par- 
tes en nuestras oficinas. 

$ 1.400. e.ll|5. N» 14.245. V.17|5]66 

Avisa Mario Bonifatl vende al_Sr. Jo- 
sé Vázquez una parte mitad indivisa 
del negocio de hotel alojamiento sito en 
la cade AVDA. RIVADAVTA 8-17, Ca- 
pital. Recl. Ley v domic. const. plpartes: 
Dávila 727, Capital. T. E. 63-0141. 

$.1.200. e.ll|4. N» 14.273, V.17|5i66 



- ,E. I. Olmos, Mart. Públ., Of. Lavalle 
34S6, Capital avisa que: Jesús Colmar 
vende a Ángel Rodríguez casa de pen- 
sión, sita AVDA. CORRIENTES 1212, 
1er. piso, Capital. Rielamos ley y domi- 
cilio partes' njof. 

§■1.200. C.lljó. N" 11.170. V.17;5;6G 

AI Comercio: Hijos de Aragón Vaie- 
ra S A.C. y M\, representada por el 
Martiliero Público José Aragón, ofici- 
nas en Cangallo N'- 1 1173, Capital, T. E. 
35-115S y 2238, avisan que lia quedado 
sin efecto ¡a venta del negocio de le- 
chería v venta de helados, .sito en esta 
Capital* calle AVDA. RIVADAYIA' N° 
2 017,10, que los señores Manuel Pór- 
tela, Fidel Soto, Manuel Patino y Ma- 
nuel Saco (hijo) efectuaban a favor de 
los señores Manuel Antonio González y 
Esperanza Moreno de González. Re- 
clamos de Ley en nuestras < ficinas. 

$ 2. 800. e.lP5. N'> 14.320. v.17!5|GG 



Ángel Dimeo, da la firma A. Dimeo 
y González S. R. L., ofic. Cangallo 2384, 
Cap., T. E. 48-7982, comunica: ha que- 
dado sin efecto venta Residencial Casa- 
ra- S. B. L„ sito AVDA. CASEROS 2150, 
Cap., a Celso Fernández. 

$ 1.200.-- e.ll|5 N? 14,311 ,v.17¡5!66 

R. y R. Ruggeri (Raúl E. RuggeH, 
Martiliero Público) oficina Bartolomé 
Mitre 1773, 5? piso, oficina 502, T. E. 
40-5588, avisan: Luisa Aidé CoSentino 
vende a Julia Artluis el negocio de íiam- 
breria y despensa, calle AVENIDA DEL 
TRABAJO 2225. — Reclamos de Ley en 
nuestra oficina, domicilio de las partes. 
$ 1.600.-- e. 1 1(5 N« 14.120 V. 17|E|66. 



Nélida Penco, vende a Triantafillos 
Irmnou, el despacho de pan denominado 
"Nelly", sito en la AVENIDA CENTE- 
NERA 3534, Capital Federal, domicilio 
de partes y reclamos de ley en Avenida 
Centenera 3534 Capital Federal. 

$ 1.200. — e- H|5 N? 14.145 v. 17¡5|66. 

Avisan: Severino García y Cía., corre- 
dores y martilieros públicos, represen- 
tados Severino García, Salta 226, 37- 
4G94, que los señores Jesús Otero Lado 
y Antonio Maneiro Otero venden a la 
señora María Gerpe y a la señorita Ma- 
ría Gómez el negocio de hotel aloja- 
miento denominado "El Porvenir", sito 
en la calle AVDA. SAN JUAN S60, Ca- 
pital, reclamos de Ley, domicilio de las 
partes, nuestras oficinas. 

$ 1.800. e.lliá. N» 14.310. V.17¡5¡G6 

Ramiro Martínnez y Cía., Bal. y Mart. 
Públ., representada por Ramiro Martí- 
nez con oficinas en Acovedo N? 1Í79 
de Cap., avisan: Eusebio ECeribelto Mer- 
cado vende a Laura Magdalena Mo- 
rra su nego-lo de "Fiambre-ría" sito en 
la callo ARENALES N'> 38SS, de Capi- 
tal., Recl. de ley y Dom. de partes 
n¡Ofic. 

Nota: El presento Edicto reemplaza 
al N» 11.282, publicado con fecha 28¡4 
al 4|5|GC, por haber aparecido con error 
de nuestra parte. - 

? 2.400.— e.l0[5 N» 14.026 v. 16l5|6G 



Se avisa que Distribuidora Ferama 
S. A. Comercial, e Industrial con domi- 
cilio en AV. ENTRE RÍOS 785, Capi- 
tal Federal, se hace cargo dei activo y 
pasivo y continuará- ios negocios de 
ferretería, bazar y menaje de Feraina 
S.R.L. con el mismo domicilio, qao 
es el de las partes para los reclamos 
de ley. ; 

? l.GnO..-- c.íff, N-13-.GG5 v. i:i|5[Grt 

Se hace saber por 5 días que: Ángel 
Martín y Luis Gsrolami venden, libre 
de todo gravamen, su mitad indivisa y 
su cuarta parte respectivamente del ne- 
gocio de elaboración y venta de helados 
sito en ia AVENIDA SANIA FE 2557, 
de la Capital Federal, a Miguel Ángel 
Urbani, quien en consecuencia pasa a 
ser único y exclusivo dueño del negocio. 
Reclamos de Ley y domicilio de las par- 
tes: Avenida Santa Fe 2557, Capital Fe- 
deral. 

$ 2.400.— e.9|5 N? 13.559 V.13 : 5|6S 



A. M. S. A. Inmobiliaria representada 
por el martiliero público Eduardo Al- 
varez, con oficinas en Pte. Luis Sáenz 
Peña 250, 2? piso, Capital, avisan que 
anulan la venta del negocio de Casa de 
Lunch, Despacho de Bebidas Alcohólicas 
y Venta de Helados, sito en la calle AVE- 
NIDA SANTA FE N? 2165, Capital, se, 
gún edictos N<í .3,866 de fecha 30|3 al 
5|4|1966. Reclamos, de - Ley y domicilio- 
partes nuestras oficinas. 

$ 2.200.— e.9¡5 N? 13.631 V.13,5[i5€ 



Iturralde, Fernández y Cía.. Mart. 
Púb., Castelli 68, T. E. SS-7071; RenS 
Raúl Iturralde, Mart., avisa que Rosa 
Maggi vendo a Elvira Sánchez, neg-., 
Hotel Alojamiento, sito en AV. ENTRE 
RÍOS, 12S7, Cap. Reclamos ley, n¡Of. 
Dom. partes. 

? 1.400.— e, 10|5 N? 13. OÍS v. 16J5|66 

Avisa G. F. García, Mart. Púb., Al- 
sina 3051, Dto. F., que Antonio Yvars 
vende a Fernando Frutos negocio Quios- 
co y Venta de Comestibles, AVENIDA 
CASEROS 3514, Capital. Reclamos ley 
domicilio partes mis oficinas. 

$ 1.000.— e. 1015 N» 13.919 v. 10¡5lGG 

Ramiro Martínez y Cía., Bal. y Mart., 
Públ., representada por Ramiro Martí- 
nez, con oficinas en la calle Acevedo 
N» 1479, de esta Cap., avisan: Ventura 
Payero do Reimundo vende a Aurora 
Pousa do Vázquez, su negocio de "Ven- 
ta de Golosinas" sito en la callo AVDA. 
NAZCA N» 2703 de esta Cap, Recl., 
de ley y Dom. de partes n|Ofic. 

? 1.800.— e. 1015 N« 14.027 v. 16¡»iCG 
°~~ ~~* i 

Dr. José T. Mediavilla, Abogado. Por 
cinco días, Base-nova SRL., comunica 
haber vendido a Parque Sacif Estación 
de Servicio de la calle AVENIDA FRAN- 
CISCO BEIRO 2115 esquina AVENIDA 
CONSTITUYENTES 3516, denominada 
"Parque", libro de todo pasivo. Re- 
clamos de ley a las partes en Córdoba 
9 37, 7', Oficina 1, Capital. 

$ 1.600. — e. 10¡5 N» 14.088 v. 10j5|G6 



Rico y Castellá S. C. por A. y Mar- 
tilieros Públicos, .'lsina 1495, Piso 5'', 
T. E. 37-9360, Capital; Avisan: Que Va- 
lentín Alvai-ez vende a Natividad Pérez 
de Torre, su Hotel Alojamiento deno- 
minado "El Sol" sito en calle ANCHO» 
RENA N« 7-lí, Capital. — Reclamos de 
ley y domicilio de las partes en njofi- 
cinas. 

$ 1.600. — e. 6|5 N« 13.309 y. 12;5¡66 

Ernesto García, Martiliero Público, ha- 
ce saber por el término de 5 días que 
Antonia Lydia Stillo vende a Eladio Pe- 
reyra su carnicería calle AVENIDA DE 
LOS CONSTITUYENTES 4817. Reclamos 
Paraná 608-1' izquierda, todos allí do^ 
micil/idoa Mat, N» 100,' T. 67, L. 68 •« 
1966, 

$ 1.400.— e.9|5 N« 13.578 V.13I5J6S 

Manuel Rodríguez y Tomás Freyre 
a visan al comercio que vendan a los se- 
ñores Ángel Félix Tiburcio Giménez y 
Armando Domingo Eonomo negocio de 
Bar y Despacho de Bebidas Alcohólicas 
"Tabú" sito en la calle AÑASCO 1111113, 
Capital Federal, libre de pasivo. Recla- 
mos de Ley y domicilio de partes en el 
mismo negocio. 

$ 1.600.— e.9]5 N? 13.680 v.13|5|66 



Iglesias & Vázquez, representado por 
Camilo Iglesias, Mart. Púb. oficinas Co- 
ronel Díaz 2355, T. E. 82-0500, avisa que- 
José Bao y Juan Luis Casal venden a 
Gonzalo Alvarez Barreiro y María Julia 
Alvarez Barreiro su negocio de Hotel 
Alojamiento sito en AVENIDA BELGRA. 
NO 4021, Cap. Recl. de Ley y dom. de las 
partes nloficinas. 

$ 1.600.— e.9|5.N? 13.706 V.13ia[66 



Sucesión de Amado Simeone, avisa 
por el término de ley que transfirieron 
el negocio "Servicentro Las Heras" si- 
to AV. LAS HÉRAS 2499 a Vicente Sa- 
víni y Cía. Reclamos y domicilios Es- 
tudio Vitólo, abogado, Viamonte 1328, 
piso 5', Capital. 

$ 1.200.— e.9|5 N? 13.725 V.13¡Ó;G(> 



La Sociedad Colectiva "Antonio y 
Martín Canevaro", comunica que vende 
su negocio de garaje, venta de aceite, 
nafta y derivados, ubicado en la AVE- 
NIDA OLAZABAL N? 5653, de esta Ca-> 
pital, a "Cecpal, Sociedad en Comandita 
por Acciones", — Oposiciones en el do- 
micilio de la vendedora: Avenida de los 
Constituyentes N<? 4630, y en l a oficina 
del escribano Abel Tolosa, calla San 
Martín N« 6G, piso 2', escritorio 217, sus 
domicilios. 

S 2.200. — e.9|5-N» 12.490 V.13i5¡66 



Mema Inmobiliaria S. R. X¡. rep, : 
Enrique Andrés, Mart. Públ. Avda„ : 
Juan B. Justo N» 6791193, Cap. Av'saBS; 
Yolanda Tortora vende a Juan Antonio 
López y Delia del Carmen Lardelli de 
López, instituto de belleza y peluquería 
damas sito AVDA. MOSCONI 28 21 8 
Cap. Domicilios partes y reclamos de 
ley n'oficinas. , , 

$ 1.600.— e.6Í5 N* 13.171 V.12l5|66 

Río y Cía., Balanceadores (Sergio Río, 
Martiliero Público) Ofo. Sanabria 2501, 
Capt. — Avisan: Manuel Pérez vende 
a Manuel José Román, negocio Cárnico»- 
ría y Verdulería, AV" A. ARGENTINA 
539 0, Capt. Dome, partes y recl. Ley 
nlOfc. 

$ 1.200.— e. GJ5 N' 13.341 v. 12\ó\<i0 



Dominga Ratti vende libre de deuda 
y gravamen a Ángel Martin y Juan 
Rossetto negocio de zapatería (venta 
de zapatos y zapatillas) sito AVENIDA 
SAENZ N* 953, Capital Federal, do- 
micilio vendedora. — Los compradores 
no se hacen cargo del activo ni del 
pasivo del negocio. ■ — Domicilio com- 
pradores v reclamos de ley, Bernardo 
de Irijroyen N' 1458, 1» "A**, Capitaí 
Federal. ,-•„» 

S 2.000.— e.6|5 N» 13.210 V.12¡5¡66 



na 
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jiíoma : Inmobiliaria S. R. L. rep. 
Enrique Andrea, Mart. Públ. Avda. 
Juan B. Justo N" 679193, Cap. Av'.san: 
Carlos Guillermo Alvarez y Linda To- 
noni de Alvarez venden a Juan Car 0.5 
Gornatti artículos bebes y niños sito 
AVDA. RIVADAV'ÍA 8370, Cap. Domi- 
cilios partos y reclamos do ley en nues- 
tras oficinas. 
$1.400.— <5.6;5 N* 13.172 v.12.ü>G 

Río v Cía., Balanceadores (Sergio Río, 
Martiliero Público) O fe. Sanabria 2501, 
Capt. • — Avisan: Celestino K millo Mas- 
si vende a Jaime Ornar Reeasciis, nego- 
cio Carnicería y Granja, AVDA. MÍAN- 
CISCO BEIRO 3321!, Capt. -- Dome. 
partes v recl, Ley njOfe. 

$ 1.-100. — • e. G5 N" 13.312 v. 12|u,6b 



Gerónimo Guarino y Cía., Martilieros 
Públicos, con Oficinas en Av. de Mayo 
1375 Piso 1». Capital, T. E. 37-3051. 
Avisan: que queda nula y sin efecto 
la venta que la Sra. Juana Barbosa de 
Nicolini efectuaba al Sr. José Ignacio 
-.Valderrey, del negocio de Hotel Aloja- 
miento sito en la Calle AV. DE MAYO 
3.875, Piso 3\ Dto. G, Capital. 

$ 1,800.-— e. G¡5 N" 13.317 v. 12;5¡GG 



Se comunica que "Química Fortuny" 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
transfiere su fondo de comercio del es- 
tablecimiento cié fabricación de drogas 
medicinales e industriales, de la calle 
BACA CAY N? 3862 de esta Ciudad, a 
"Química Fortuny Sociedad Anónima In- 
dustrial, Comercial, Inmobiliaria, Gana- 
dera y .¡\irncol ■■". Interpónganse reclamos 
en Escribanía M. Vengerow, calle Via- 
monte 1519, 1' A, de la Capital Federal 
donde las partas constituyen domicilio. 
$ 2.600.— e.9,5 N? 13.6-12 v.13;5|66 

Sinde, Morís y Cía., balanceadoras y 
martilieros públicos, repres;ntada por Jo- 
sé Benito Rodríguez, avisan que por su 
intermedio el señor José Mana Iglesias 
vende al señor Héctor Pedro Ponce, libre 
de todo gra-'amen, el negocio de bar y 
casa de lunch, sito BERNARDO DE IRI- 
GOYEN 633, domicilio vendedor. Recla- 
mos ley y domicilio comprador, en nues- 
tras oficinas. 

$ 1.800.— e. 6:5 N<? 13.377 v. 12;5;6o 



Es Escribano" Simón Vveinschelbaum. 
coa oficinas en Lavalle 1-1,71, 4? piso, 
de Capital Federal, anuncia, que con 
respecto al edicto publicado en el Bole- 
tín Oficial desdo 1191964 al 1G|9|964, 
mediante el cual se hacia saber a los 
afectos de la Ley 11.867, que José 
Ciarlegllo vendió a Naum Bulstein, quien 
denunciaría su comitente al escriturar, 
la farmacia "Franco Belga" de calle 
AVENIDA DA PLATA 2202 esquina 
CASEROS de esta Capital, que en reali- 
dad la contratación se refería a una ce- 
sión do acciones y derechos del boleto 
de compraventa de la misma Farmacia, 
formalizado entre el soñor Mauricio Al- 
gorín y José Ciarleglio, en favor del 
nombrado Naum Bulstein quien a idén- 
ticos efectos denuncia como su comi- 
tente a don Osear Alberto Fernandez. 
En consecuencia esta rectificación acla- 
ra que: el señor Mauricio Alperín ven- 
da la referida Farmacia a Osear Al- 
berto Fernández, uya escritura de tras- 
lación se otorgará por ante la Escriba- 
nía del doctor Hilel Rubinson con ofi- 
cinas on Junín N? 3G8 de esta Capital. 
Se han cumplido los términos de la 
Ley 11.867. 

$ 5.000, — e. 6;5 N* 13.3S7 v. 12;5Í6G 



Labortía y Rossl S. R. L., Antonio J. 
¿aborda, Martiliero Público, con oficinas 
ea Avda, Callao 406 — Pso. 1?, Capital, 
avisan que, el señor Ricardo Cazenave y 
Xa señora María Ofelia Casina, venden 
el negocio de Garaje, sito en la calle 
AVENIDA NAZCA N» 2472, Capital, a 
los señores Manuel Blanco, Manuel Pa- 
yero y a Adela Nuñez. Reclames de Ley 
y domicilio de las partes nioficinas. 

$ 2.000.— e.9¡5 N? 13.633 V.13¡5'66 



Jaime Lozano, Balanceador y Mar- 
tiliero Público, oficinas Uruguay N" 228 
Of. 7; T. E. 45-12S3, avisan:" Alfredo 
Carlos Cáceres, vende a Lino Brenlla, 
el negocio Hotel Alojamiento, con ha- 
bilitación precaria AVENIDA JUAN 
BAUTISTA AUBERDT N? 103S!G0, Ca- 
pital, denominado "Primera Junta" li- 
bre do todo gravamen, domicilio ven- 
dedor mismo negocio, y el comprador 
y reclamos Bey N» 11.SG7, mis oficinas. 
? 2.200.— e. 6|5 N° 13.263 v. 12|5I6C 



Enrique Avarez, martiliero público, 
oficinas Carabobo 25, T. E. 63-9730, avi- 
sa que Enrique José Ríos vendió su reparto 
de agua lavandina con elaboración en la 
calle BASUALDO 1C5, Capital, a los se- 
ñores Madeira e Hijos. Domicilio de las 
oartes y reclamos da ley, en n¡oficina. 

$ 1.600. -- e. 6j5 N<? 13.331 V. 12¡5¡68 



Abraham y Cía., Martilieros Públicos, 
con oficinas en Pavón 2 " 11', Capital Fe- 
deral, representada por César Alberto 
Abraham, Martiliero Publico, avisa que 
lia quedado nula y Sin efectos la opera- 
ción de compraventa anunciada en edic- 
to N» 31S0 28|3¡G6 al l¡4jGS, por la c ual 
la señora María Ermita Viqueira de Váz- 
quez y el señor Abelardo Vázquez, ven- 
dían a la señora Angela Cahian de Tost- 
zian y ai señor Miguel Tostzian, su ne- 
gocio de despacho al por menor y ven- 
ta de vinos y cervezas envasadas, esta- 
blecido en la calle CÓNDOR 275a de 
esta Capital. — Domicilio de las par- 
tes y reclamaciones de ley en mis ofi- 
cinas . 

¥ 3.200.— e. 11|5 N ' l-i.-O!) v. 17;r>;GG. 



"Cramer" Inmobiliaria: representada 
por Eduardo Rivadulla, Martiliero Pú- 
blico, con oficinas en Cramer N-' 35S0, 
Capital. Avisan: que Nelly Norma Ro- 
bledo vende su negocio de Despacho 
de Comestibles y Venta de Bebidas en- 
vasadas en general al por menor, sito 
CORREA 3392 a Angela Benita Díaz 
y Pedro Manuel Várela. Domicilio, par- 
tes y reclamos de Bey en nuestras ofi- 
cinas. 

? 2.000.-- e. 10;5 N" 13.027 v. 1G¡5;GG 

Pedro Martino, Balanceador y Marti- 
liero Público con oficinas en la Aveni- 
da Chiclana N-' 418 3, de la Capital Fe- 
deral, avisan: Paulina Seein viuda de 
Musa Abbud, vende a Agustín Gran- 
doni, el negocio de Peluquería de Da- 
mas, Sito en la calle OOOHAÜAMBY 
N-.' 2400, Capital Federal. Reclamos de 

j Bey mi oficina donde las partes cons- 

j tituyen domicilio. 

| ? 2.000.— e. 10|5 N'> 13.007 v.'lfjlS^G 



Mema Inmobiliaria S. R. L. rep. 
Enrique Andrés, Mart. Públ. A '■•cía. 
Juan B. Justo N» G791 33, Cap. Avisan: 
Roberto -Gongora vende a Leonor Gil 
Rodríguez, despensa y fiambrería, sita 
AV. DONATO ALVAREZ N» 2585, Cap. 
Domie. partes y reclamo de ley en nues- 
tras oficinas. 
$ 1.400.— e.6¡r. N° 13.1T3 \- . 1 2 1 5 ¡ G G 



"B" 



j Daniel Mosquera y Cía. (Ramiro Sixto 
Arias, martiliero público), oficinas pro- 
pias Cangallo 1410, 2? piso, T. E. 40-4168J 
4159, avisan: José Rivas vende a Julio 
Bran y Gumersindo Sanjiao, su negocio 
de despacho de comestibles y despacho 
de bebida-s alcohólicas, calle COCHA- 
BAMBA N« 2002, esquina SARANDI — 
Domicilio contratantes, recl. ley, nues- 
tras oficinas. 

$ 2.000.— e. 1015 N? 1-1.022 v. I6Í5J66 



D. Mazzoni- y Cía. (Diño Mazzoni), bal. 
y mart. púb., of. Paraná 583, piso 3? 
*'B' , Capital, avisan que: Argentino La- 
zara, Amado José y Sara Ravida de 
Asiroacopulos venden' a Balcarce S.R.L. 
(i¡ f..), su negocio de café, restaurant 
y despacho de bebidas alcohólicas y per- 
miso para 2 mesas en la vereda, situado 
en ia calle BRASIL N? 301 esquina BAL- 
CARCE, Capital. Domicilio vendedores, 
Brasil 301; compradores y reclames de 
lev, «'¡oficinas. 

9 2.600.— e.llíó N? 14.239 V.17;5;S8 



Por cinco días Ricardo Suppa, mar- 
tiliero público, comunica que María Ele- 
na Pozada de Latorre, vendió su nego- 
cio de Fiambrería ubicado en BORNES 
1960, a los Sres. Osear Antonio Alisio 
y Carlos Gubert Gibert, reclamos do 
Ley en Rodríguez Peña 42S, Capital 
Vederal, sus domicilios. 

$ 1.400. — e. 10¡5 N» 14.083 v. 16¡5|66 



Juan Castro, martiliero público, ofici- 
nas Santiago del Estero 1353, Cap., avisa 
Gumersindo Petit, vende su negocio de 
despacho de pan y facturas, sito CONS- 
TITUCIÓN 1185, Cap., a Constante Ca- 
sas y José Abal. Reclamos de ley y do- 
micilio de las partas, en mis oficinas. 

$ 840.-- e. 1015 N? 14.089 v. 1P|5¡66 



Administración San Miguel, Juan Hcv- 
hannesian, martiliero público, Rivadavla 
6289, piso 1?, Of. 23. Capital, avisan: 
"Del Campo y Cía. S. R. L.", vende a 
Rosalía Villanueva, despacho de pan y 
venta de helados y golosinas, CULPINA 
N? 693. Domic partes y recl. ley, njofi- 
cinas. T. E. 61-0670. 

$ 1.400.-- e. 6¡5 N? 13.397 v. 12j5¡66 

Carlos Alberto Sleivi hace saber por 
cinco días que con rectroactividad al 
28Í2|65, ha comprado a su socio Luis 
Carlos Bianchi, la parte indivisa del 50 
por ciento del negocio garage y|o afines, 
sito en esta Cs.pital, calle CONCORDIA 
1456, haciéndese cargo el comprador del 
activo y del pasivo. Reclamos de ley y 
domicilio de las partes, el negocio de 

$ 1.800.— e. 0¡5 W 13.419 v. 12|5[68 



Hácese saber que Abad Martín Vera 
vende a Pacífico Juan Bautista Ceucia- 
rini, su negocio carnicería, caiie COC- 
KRANE N* 3315. Domicilio parte y re- 
clamos de ley: Aizpurúa 3438, Capitel. 

5 1.200.— e. 6¡5 N? 13.326 v, 12,o!66 



Irene Valdemarin, transfiere a Fran- 
cisco Linde su negocio de Peluquería 
para Pamas sito en CONGRESO 5099, 
Capital Federal. Domicilio partes y re- 
clamos Ley. Bacacay N ? 959, Dto. 3', 
Capital Federal. 

i 1 000. — e 9,5 N* 13.027 v.l3,5iOS 

"CU" 

A.M.S.A. Inmobiliaria, repri.s¿nlada 
poi A-cuci-oo Aivaitz, con o¿,cuias «i 
jrte JjUls bticiiz Pena, üoo, '¿*, capital, 
av^ta que i-eoio ternanuez veiide a üe- 
i-aiin tíuárez, uespacno tíe beoioas en- 
vasadas y cdspacno de comestibles, si- 
to en esi.a Capital, tu la cade CnlijE 
216». Düiiiicmu ae las partes y recla- 
mos de ley, nuestras oficinas. 

¥ l.dOü.— e.ll¡5 i*"* 14.334 V.17¡5¡66 

Antordo U. GiuiHa, mai'filiero públi- 
co, perito mercantil, Avda. de Mayo 
13 lü, avisa: Que Amado y Lía. b. ti. 
Ltda. que exp.ota el negocio ae elabo- 
ración y venta de pasáis irescas, des- 
pacho de lian, rousena, i a.i.orer.a, 
compra-venta de bebidas y conKstioles 
envasados o no sito en la ca.lü Lill- 
V'ILCÜÍ 13 cede parte de las cuotas a 
ios Sres. Patricio Boque Arrojo, Aidu 
María Maccardi de Arroyo, José Anto- 
nio Arroyo, Maria N elida No.oa de 
Arroyo, Albino Benjamín Arroyo e Isa- 
bel liosa Mihura de Arroyo, quienes se 
nacen cargo del pasivo, de acuerdo a 
las cuotas que adquieren. .Domicilio de 
la.s partes y reclamaciones de Ley en 
mis oficinas. 

3 3.000. — e.9 ; N» 33.600 v..iS ; i:6fi 



Se hace saber por cinco días que 
la sociedad "Dinplast" Sociedad de Res- 
ponsabilidad Limitada, con fabricación 
de máquinas y elaboración de objetos 
de material plástico, en CH1V1LCOÍ 
3173 transfiere su activo y pasivo a 
"Dinplast" Sociedad Anónima, In.lus 
trial, Comercial, Financiera e Inmobi- 
liaria, con intervención del escribano 
Alfredo Beboyras, domicilio de ambas 
sociedades Chivilcoy 3173. ■ — Recla- 
mos de ley en Escribanía Reboyras 
Diagonal Roque Sáenz Peña TÍO, pi- 
so G", 'D". 
S 2.600. — e . G 1 5 N? 13.176 v. 12 5:66 



Teófilo A Alvariñas Cantón, escriba- 
no, avisa: Rafael Gómez vende a Clo- 
tilde Gómez de Nicolao su negocio car- 
recería, caiio ESCALADA N? 149. Do- 
micilio partes y reclamos, Río de Janei- 
X-i N? 55 1° 

$ 1.000.— e.ll¡5 N"> 14.30S V.17Í5¡65 



Ramiro Martínez y Cía., Bal. y Mart. 
Públ., representada por Ramiro Martí- 
nez, con oficinas en ¡a calle Acevedo 
N' 1479, de Cap., avisan: Marcial Sán- 
chez y Samuel Diz Diz venden ai señor 
Eleuteria Arias, su negocio de "Carnice- 
ría y venta de frutas y verduras", sito 
en la calle ECHEVERRÍA N'J 3599, esqui- 
na GRAL. ENRIQUE MARTÍNEZ núme- 
ro 2003, de esta Capital. Recl. de ley y 
domicilio de partes, n¡oficinas. 

$ 2.200.— e. 10)5 N" 11.284 V. 16¡5-66 

Nota: Se publica nuevamente en razón 
de IxabBf aparecido con error de impren- 
ta en el Boletín Oficial del 28¡4 al 4¡5i68. 



•\?< 



Se hace saber por el término de cinco 
días que "Jaime Parji e Hijo", Sociedad 
Colectiva, dedicada al negocio de in- 
dustrialización y venta de tejidos al 
por mavor, con domicilio en la calle 
FEDERICO LACROZE 31G3, Capital 
Federal, se disuelve con efecto retro- 
activo al día p de setiembre de 1963, 
distribuyéndose el activo y pasivo en- 
tre los socios Jaime Farji 5' Marcos 
Farji. — Reclamos de Ley: Doctor Teó- 
filo Mejalelaty, abogado, con domicilio 
lega! en Avda. Pte. R. S. Peña 730, 
Piso 4», Oficina 45, Capital Fcder. '. 
(Estudio Doctor David Abu'lafia), .'.on- 
de también lo constituyen las partes 
interesadas. 

? 3.490. — e. 6;5 N« 13.311 v. 12|5¡66 

"G" 

Otero y Parini, Sociedad de Responsa- 
bilidad Limitada, hace saber por el tér- 
mino de cinco días, que transfiere a 
Otero y Parini, Sociedad en Comandita 
por Acciones, con retroactividad al pri- 
mero de junio de mil novecientos sesen- 
ta y cinco, su fondo de comercio dedi- 
cado a la explotación de talleres gráfi- 
cas calle GUANAHANI 308|12 . — Para 
oposiciones de ley, las oficinas de la 
sociedad, oalle Guanahani 308|12, Capi- 
ta-' Federal. 

§ 2.200.— e.ll¡5 N? 14.379 V.17[5j65 



Se hace saber, por el término do cin- 
co días que la Sra. Amada Editli Chavea» ' 
vende a la Srta. María del Rosario Ro- 
bles, el neg'ocio de Peluquería x>ara Da- 
mas sito en esta Capital, calle GURRU- 
CHAGA 2239. — Domicilio partes y re- 
clamos Ley en el mismo negocio. 

$ 1.400.— e. 1F5 N'-' 14.140 V. 17¡5¡GG, 

Avisa G. F. García, martiliero público, 
Alsina 3051, Dto. F., que Emilia Villordo 
de Abatte, vende a Delia Nanm de Mas- 
sa, negocio peluquería para damas, calis 
GALVAN 3083, Capital Reclamos ley,, 
domicilio partes, mis oficinas. 

$ 1.000.— e. 10(5 N» 13.920 v. 16j5¡86 

Por cinco días, Ricardo Suppa, marti- 
liero público, comunica que el señor Emi- 
lio Martínez, ha vendido su negocio 
de fiambrería ubicado en la calle GRE- 
GORIO DE LAFERRERE 5176, de Ca- 
pital Federa!, al señor Elias Beiber. Re- 
clamos de ley, en Rodríguez Peña 428, da 
Capital Federal, sus domicilios. 

? 1.600.— e. 10¡5 N? 14.084 V. 16|5;6<i 



Cramer Inmobiliaria, representada por 
Eduardo Rivadulla, martiliero público, 
con oficinas en Cramer N? 3530, Capital, 
avisa que: Víctor Alfredo Ruggieri, venda 
a sus consocios, José María Santarone 
y Raimundo Osear Vivanco, su tercera 
parte que tiene y la corresponde en el 
negocio de deposito de quesos y venta da 
fiambres, embutidos y afines, ai por 
mavor, sito en 'a calle GENERAL JOSÉ 
GERVASIO DE ARTIGAS N? 3691, el 
que explota juntamente con los compra- 
dores, quienes teman a su cargo el activo 
y pasivo emeregente del negocio, que- 
dando el vendedor desligado de todo com- 
promiso contraído hasta ¡a fecha de pu- 
blicación de efte edicto. Domicilio, par- 
tes y reclamos de ley, en nuestras ofi- 
cinas. 

$ 3.800.— e. 1015 N? 13.928 v. 16|5;6S 

Laborda y Possi S.R.L, An onio .T. 
Laborda. Martiliero Público, con omi- 
nas en Av. Callao 406. Piso l'\ Capital, 
avisan que, con- retroactividad al 8 do 
octubre de 19G5, los señores José Luis 
Martínez y Heribcrto Aldaz, venden su 
negocio de Bar, Casa de Lunch y Des- 
pacho de Bebidas Alcohólicas, sito en 
la calle GODO í CRUZ N» 27 48. Capi- 
tal, a los señores Elias Racdovcic y 
José Ramón Figueiras Serodio. Domi- 
cilio de las paites y reclamos de Ley 
n. oficinas. 

Nota: Este aviso "reempla: a al publi- 
cado del 15 al 21U0¡65. 

$ 2.400. — e95 N» 13.034 V.13¡5|66 



II" 



Rodríguez Pérez & Cía., Bal. y Mf 
Avda. de Mayo N» 1130, 2" Piso, Oí. 
T.E. 38-0223 y 37-8523, avisan 
el señor Manuel. Alvarez vende al se 
Manuel López Nocelo su negocio 
despacho de comestibles al por me 
y venta de bebidas encasadas sito 
la calle HUMBEttTO 1» N? 23 1!. 
miciiio de las partes y reclan. os 
en nuestras oficinas. 

S i. 800-. — e.9iá N» 13.764 v.13 
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|Gl> 



Rodríguez Amoedo & Cía., balanceado- 
res v martilieros públicos, oficinas Rojas 
1285", Capital, avisan que Ana María Ro- 
mano vende & Zoilo Rodolfo Reynoso, 
negocio de fiambrería. quesería y venta 
de bebidas en general,, envasadas, esta- 
blecido en la calle HIPÓLITO YRIGO- 
YEN N? 3802, Capital Federal. Reclama- 
ciones en término ley, nuestras oficinas, 
domicilio partes. 

$ 1.800.— e. 6(5 N? 13.407 v. 12p-66 



",T' : 



Reinaldo A. Balagna, Mart. Púb., avi- 
sa al comercio que Juan Fernández 
vende a Francisco Paluci el negocio de 
carnicería sita en esta Capital calle 
JOSÉ PEDRO VÁRELA 4699. Recla- 
mos de lev mis oficinas Juan B. Alberdi 
5698. T. ' E. CS-0547:1600. Todos allí 
domiciliados. 

$ 1.400. e.11'5. N« 14.212. V.17¡5|66 



Daniel Mosquera y Cía. (Ramiro Sixto 
Arias, martiliero público), oficinas pro- 
pias Cangallo 1410, 2? piso, T. E. 40-4168! 
4159, avisan. Manuel Constantino Frecha 
y José Miragaya, venden a su condomino 
Antonio Frecha las dos partes que tienen 
y le corresponden en el negocio de café, 
bar y casa de lunch, calle JUAN B. AL- 
BERDI N? 4302, esquina OLIVERA, do- 
micilio contratantes. Activo y pasivo a 
cargo del comprador. Reclamos ley, en 
el negocio. 

$ 2.400.— e. 10|5 N 1 ? 14.021 v. 16¡5¡66 

José De Leo, Martiliero Público, ofi- 
cinas Maipú 863, 1» A, T.E. 31-9111; 
avisa que la venta efectuada por Resi- 
na Tonini a Francisco Cadile del ne-o- 
eio de Panadería y Confitería de la 
calle JUNCAL 145G, queda nula y sin 
ningún efecto. Domicilio partes. Hela- 
rnos Lev mis -oficinas. 

$ 1.600.— e.9¡5 N«J 3.575 V.13,»¡CS 
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Al eomereio: Hijos de -Aragón Valora 
S. A. C. y jM-i representada por el mar- 
tiliero público José Aragón, oficinas en 
Cangallo N? 1173, Capital, T. "E. 35- 
1Í5S y 2238, avisan que Jóse González, 
vendo a Enrique Emilio 'Meiiossi el ne- 
gocio de despacho ele comestibles' y be- 
bidas envasadas, silo en esta Capital, 
callo JOSÉ ANTONIO CA1.IREUA nú- 
mero 2099, domicilio de ambas partes. 
— Hedamos de ley en nuestras oficinas. 
-5 2.200.-- e.'.fS-X? 33.550 V.13j5;66 



Ernesto Temas Signorini, martiliero 
público, avisa oue "Confitería El Clave!, 

■Soc. de Resp. Limitada", integrada por 
Eduardo Caferrtta y Alfredo Ángel Ber- 
tani, vende su negocio ds confitería, fá- 
brica de masas, emparedados y salón de 
fiestas anexo, instalado en la calle JU- 
EAMENTO ]694¡96¡98 y 1700. Capital, a 
Natalio Francisco Salvatori. Reclamos de 
ley, en njoficinas, calle Florida 556, 4? 
piso, escritorio 401 (sede "Administración 

■Armando Mana"). 

S 2.400.— e. G;5 N? 13.425 v. 12;5¡66 



•■ir 



Ricardo Muiñcs, Balanceador y Mar- 
tiliero Público, oficina calle Joaquín V. 
González N? 1980, Capital Federal, avisa 
que: Santiago Carracedo, vende a Jai- 
me Enriques, el negocio de Hotel Aloja- 
miento, con habilitación en trámite, si- 
to en la calle LAVALLE N? 1893, Capi- 
tal Federal, domicilio del vendedor. Do- 
micilio del comprador y reclames de Ley 
en mi oficina. 

S 2.100 e.ll¡5 Ñ'- 1 14.207 v.'17¡5¡86 



Pascual A. Fernández, martiliero pú- 
blico, comunica que el viernes 20 de 
mayo, a ias Ib horas, rematará ias exis- 
tencias del negocio de carnicería, pro- 
veeduría "Libertad", situado calle LI- 
BERTAD 230, propiedad de Eduardo An- 
dtrar, Antonio Zappia y Reguío Arooe- 
na~ domiciliados eh el mismo. Rtcla- 
jnpcioms Ley 11.887 mis oficinas, Can- 
ga lio 1833. 

§ 1.800.— e.lLS N? 14.220 v.17¡d;»6 



Díaz Mazzonl y Cía., (Diño Maazoni), 
Bal y Mart. Púb., Of. Paraná 583, piso 
3? "B", Capital, avisan que: Alberto An. 
tuha, Domingo Tomás Tovar y Julio Ga. 
brie', venden a les señores Antonio Ries- 
co, Manuel Vicente González, Rogelio 
García José María Fernández, José Ro- 
dríguez, Alfredo Alvarez, Eugenio Me- 
néndez y Egidio González, su negocie de 
Venta de Cigarrillos, Golosinas y sus 
Accesorios, sito en la calle LAVALLE N? 
134S, Capital, domicilio partes mismo ne- 
gocio; reclames Ley njofícinas. 

'§ 2.600 e.lPo N? 14.293 V.17|5|6a 

Dante PeruszeUo, único propietario 
despensa y liam'oreria de LASCANO 
4700 Capital, hace saber que" ha queda- 
do nula v sin valor su proyectada venta 
a favor de Angela Malaponte y Dante 
Mario .Meregone. 

? 1,200.- e.5|5 X» 12.SC3 v.l.Vi ul >. 



Wiebcl I'icri-c de Bleceker, lace s 
por cinco días que' vende y trans 
el Colegio de Jardín do Infantes, 
linaria, Inglés e Inglés para acuito 
su propiedad, ubicado en la calle 
REEA 1061 de la Capital a Marí a 
gina Holanda de Bleceker. Domicili 
fas partes y oposiciones de ley: Alv 
Tbomas 418. 

§ 1.G00.-- c.OjS-N' 13.470 v.U 
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Portilla y Cía., martilieros públicos 
(Guillermo 'Portilla, martiliero público) 
oficinas Av. de Mayo 1161, piso 1», avi- 
san: José Ángel Avella (Rtos. en trámi- 
te), Juan Carlos Avella (Rtos. 9952501 
014) venden a Roberto Rodríguez (Rtos. 
532356 003) negocio despacho de co- 
mestibles por menor y vta. de bebidas 
en gral. envasadas. LEZICA 449), do- 
micilio do partes. Reclamos ley b|oEí- 
cinas. 
.$ 2.000. — e.6|5 N"> 13.1S9 v.l2;5;06 

'•IX" 

Ángel González. Díaz, martiliero pú- 
blico, a cargo del estudio "Agondi". 
oficinas en Sgo. del Estero 3 66 2? p., 
Capital, a efectos de la ley 11.SG7, avisa 
que, por su intermedio Cristina Parodi 
do ¿asiré vende, libre de deudas y¡o 
gravámenes a Yoshvo Nalcaganeku, su 
j-.egocío de "Taller de Limpieza y Plan- 
chado de Ropa'' (Tintorería), sito en la 
In calle LLAVALIOT, N? 5067, Capital. 
Domicilio partes y reclamos legales en 
mis oficinas. 
S 2.S00 e. 0j5 X?, 13.715 v. 13;5|66 



"M" 



Organización R. M., representada por 
Guido Romeo (Martiliero Público), con 
oficinas en la calle Somellera N? 5753, 
Capital Feedral, avisan que la señora Isa. 
bel Cecilia de Luca, vende al señor Gui- 



llermo' Ángel Vivas, su negocio -Fiambre- 
ría Despensa, y Quesería, sito en MTJR. 
GUIONDQ N? 4354, Capital Federal. -- 
Domicilio de partes y reclamos de Ley, 
nuestras oficinas. 

$ 2.000 e.ll|5 N? 14.355 V.17¡5¡66 

Al ' Comercio. — Se hace caber que 
José Celano vende a Francisco Auge! Ls- 
garreta su negocio de "Carnicería, Ven- 
-ta de Frutas y Verduras", calle MON. 
TIEL N? 1421, domicilio de las partes. — - 
Reclamaciones término de ley mismo ne- 
gocio. . „ 
S 1.400 C.11Í5 N™ 14.370 v.r7:5;íjS 



A. Morera y Cía., Balance-ador 
Martillólos Públicos, Pozos 123, T. 
4S-7S30, representada por Eduardo I 
Martiliero Público, avisan: José Ha 
Suárez y Manuel López, venden a 
nucí Diz. y Manuel Cidras, negocio 
tel- Alojamiento, sito MÉJICO N 9 747, 
pital, domicilio partes. ■ — Reclamos 
njoíieinas. 

| 1.S00.— - e. 11-5 X' 11.14S v. 17;: 
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Bareala y de Miero, Martilieros Pú- 
blicos, Juan B. Justo 8190, U7 T. .69-1830 
avisan que José Dattoli vende a Luis 
Ohinazzo el nego,cío de Despensa calle 
MANUEL ARTIGAS 5307, Capital; domi- 
cilio de las partes y reclamos de Ley en 
nuestras oficinas. 
? 1.400.— e. 1 1 i 5 N' 14.147 V. IT^OG. 

Manuel Ferro, Balanceador y Martilie- 
ro Público, oficinas Charcas 2SS1, T. 13. 
S2--Í600, avisa: Felipe Gamarra vende 
negocio despensa de comestibles y bebi- 
das envasadas, MUNIZ 121S a Irma Cór- 
doba de Raiponeri, domicilio partes. Ro- 
ciamos Ley mis oficinas. 
$ 1.100 e. 9;5 N» 13.62S v. 13j5'06 



Se avisa por cinco días que la socie- 
dad Orem, Soc. de Resp. Ltda., trans- 
fiere su activo y pasivo social \e su ne- 
gocio de fabricación y venta de tuercas, 
sito en la calle MARTIN PESCADOR 
232-1, Capital Federal, a favor de la so- 
ciedad Industrias Metalúrgicas G-rom, 
Soc. Anón. Industrial, Comercial y Fi- 
nanciera. Reclamos de ley en Martín 
Pescador- 2324, Capital, sus domicilios. 

$ 1.800.— e.9;5-N» 13.480 v.l3>5i6S 



"N" 

Clausi, Iglesias y Cía., S. A. C, I. I. F„ 
Miguel R. Clausi. Bal. y Mart. Publ. con 
oficinas Matheu 24, avisan que: Fausti- 
no Roberto Ziicchini, vende e, Ramón 
Enrique Suárez y Carlos Alberto Fe. 
rreira Nogueira "Panadería Mecánica'' 
calle NAHUEL HÜAPI N' 3651 ¡59. — Be- 
clamos de ley y domicilio de partes en 
nuestras ofnas. 

$ 1.600 e.ll¡5 N? 14.246 v.l7;5;66 



A.M.S. A .., Inmobiliaria, representada 
por el martiliero público Eduardo Al- 
varez, con oficinas en Pie. Luis Sáenz 
Peña 250, 2' piso, Capital, avisa que So- 
ledad Saenz de Beraun Puente, vende a 
Juliana Alvaro Sanjuan su negocio de 
■Hotc-n Pensión, habilitación pr-Scaria, es- 
tablecido en la calle PIEDRAS N'.S-ÍS, 
!'• piso, derecha e izquierda. Reclames 
de Ley y domicilio de las partes nues- 
tras oficinas. 
$ 2.000 e. 0:5 X' 13.630 v, 13j5:C6 



Manuel Cobian y Cía., representad.! 
por Manuel Cobian, martiliero público, 
con oficinas Bdo. de Irigoyen ,S8, Capi- 
tal, T. E. 38-4501. avisan que Herminio 
Vieites vende a Valentín Martín Boto 
su negocio de despensa de comestibles 
de la calle POLA 1243, domicilio partes. 
Recl. Ley en n|oficinas. 
$ 1.6-00 ó. 9¡5 N» 13.545 v. iSiójGfi 

"Q" 

Iglesias & Vázquez, representada por 
Camilo Iglesias, mart. púb., oficina en 
Coronel Díaz 2355, T. E. S2-0500, avisan 
Ángel Martínez y Josefa Dip Pacheco- 
venden a Luis Ricardo Tello su negocio 
de despacho de comestibles sito en QUE- 
SADA 4399 esq. MACHAIN, recl. de ley 
y doro, nartes n'oficinas. 
$ 1.600 -e. 0J5 N» 43.707 V, 13¡5;63 



"K" 



Por cinco días, Ricardo Suppa, marti- 
liero público, comunica que Ercole Maz- 
zucco, Humberto Jorge Mazzucco y 
Raúl Ercole Mazzucco, ha vendido 
su negocio de tienda y librería ubi- 
cado en la calle RODRÍGUEZ PE- 
SA 2069. de Capital Federal, a los 
señores Segundo Severino Lago y Os- 
valdo Alberto Valdés. Reclamos de ley, 
en Rodríguez Peña 428, de Capital Fe- 
deral, sus domicilios. 

$ 2.000.— e. 10 ! 5 N<? 14.085 V. 16¡5;68 



Scognetti y González, Martilieros- Pú- 
blicos,- e-oficinas en Carlos Calvo 1683, 
Cap., T.' E. 27.5519, avisan que: Ángel 
Crisanto Coronel y Ángel Crisanto Co. 
ronel (h), venden libre de todo pasivo i 



a Benito Gil Sotelo el. fondo comercio 
del Hotel Alojamiento albergue por ho- 
ra "Honolulú", ubicado calle SALGUE- 
RO N? 670, Cap. Domicilio parte, recia, 
mes ley «¡oficinas. - 

$ 2.200 e.HJ5 N?. 14.361 v.17:5¡60 



Clausi, Iglesias y Cía. S. A. C. I. I. F.: 
Miguel R. Clausi, Bal. y Mart. Públ. con 
oficinas Matheu 24, avisan que: Hum- 
berto Miguei Valente, vende a Manuel 
González Alonso "Despacho de Pan y 
Venta de Helados" cabe SALTA N? 766. 
— Reclamos de ley y domicilio de las 
nartes iroínas.' 

4 1,400- e.H¡5 Ni 14.243 V.17¡5!66 



Amonio Vázquez, Mart. Público, ofi- 
cinas en la Av. de Mayo 1130, p. 5», 
avisa que: Salvador Letizia, vende su ne- 
gocio de hotel alojamiento, ubicado en 
la calle SANTIAGO DEL ESTERO 333. 
Cap., a Argimiro Fernández, Manuel 
García Lúpez, Jesús Pcteiro y Ramón 
Fernández. Reclamos de ley, mjoficinas, 
sus domicilios. 

? 1.600. — c.9;5-N« 13.502 v.l3¡5¡60 

La borda y Rossi S. R. L., Antonio J. 
Lahorda, martiliero público, con ofici- 
nas en Ávila. Callao 406, piso l'- 1 , Capi- 
tal, avisan q-ue, los señores Jesús García 
Chas y Donosor Argentino Chirino, ven- 
den su negocio de Hotel-Alojamiento, si- 
to en la calle SAN LUIS N? 2921, Capi- 
tal, a la señora, Gloria Cesárea Martínez 
de Cuchi. Domicilio de partes y recla- 
mos de Ley njoficinas. 
$ 2.000 e. 3'5 N? 13.C32 v. 13|5¡66 



"X" 

El Dr. Héctor Domingo Pagani, abo- 
gado con estudio en Deheza 2333, Cap!, 
tai, hace saber que Dionisio Aurelio Es- 
trada vende ¿> José Fernández Alfaya, el 
negocio de carnicería sito en TERRADA 
1714, Capital. — Reclamos de ley en mi 
estudio. — Sus domicilios. 

| 1.400 e.ll|5 N? 14.333 V.17¡5¡66 



Se avisa por cinco -días que Mizrabi 
linos, con domicilio en TCCUMAN 2 6 44, 
Cap. Fed., cede, vende y transfiere' el 
activo y pasivo de su negocio de telas 
y tejidos en general al por mayor, a 
favor de la Sociedad Anónima Mizrahi 
Hermanos, Comercial e Industrial de 
Tejidos, Financiera, Inmobiliaria de 
Construcciones y Agropecuaria con el 
mismo domicilio. — Reclamos de ley a: 
Tueumán 26-14, Cap. Fed. 

$ 2.000. — C.915-N? 13.191 V.13;5;66 



Al co-mereio: Hijos de Aragón Valera 
S. A. O. y M., representada por el mar- 
t.ilelro público José Aragón, oficinas en 
Cangallo N? 1173, Capital, T. E. S5- 
1153 y 22 38', avisan que Modesto Ramón 
Balado, Valeriano Caldelas, Ricardo Cál- 
etelas, Manuel María Collazo, Ángel Vá- 
rela y Eenito Prieto, venden a Cándido 
Limes Alvarez, A.rtúro Nogueira, Eze- 
quiol Roberto Can tárelo, Francisco. An- 
tonio Gaiani, Ramón Iglesias, Carmelo 
Moreira y Manuel García Pérez, el ne- 
gocio de casa de lunch y despaclm de 
bebides alcohólicas, sito en esta Capital, 
calle TUCUMAN N' 938, domicilio -de 
ambas partes. - — Reclamos de ley en 
nuestras oficinas. 

$ 3.400.— e.9;3-X« 13.51.1. V.13;5.üí 



Rodolfo O. Requejo y Cía., represen- 
tada por el Martiliero Público Victorino 
Losada, oficinas Uruguay 196, T. E. 
45-S95S, avisan que los Sres. Antonio Re- 
gueira y Bruno Mazzitelli venden su ne- 
gocio de Hotel Alojamiento, sito" en la 
calle TANDIL N? 2531, Capital, al Si-. 
Manuel Rodríguez. Domicilio partes, re- 
clamos Ley nuestras oficinas. 
¡5 1.600 c. 3(5 K» 13.610 v. 13'5;C6 



Rodolfo O. Raque jo y Cía., representa- 
da por el martiliero público Victorino 
Losada, oficinas Uruguay 193, T. E. 
45-8958, avisan que los señores Ramón 
Calvo, José Calvo y Francisco Calvo, ven- 
den su negocio de café, bar, casa de 
lunch, despacho de bebidas alcohólicas 
y venta de helados, sito en la calle TE- 
NIENTE GENERAL DONATO ALVAREZ 
N? 2090, Capital, a los señores Buena- 
ventura López, Juan Antonio López y 
Manuel Juan Fórmeles. Domicilio partes, 
reclamos ley, nuestras oficinas.' 

S 2.600.— e. 6Í5 N? 13.275 V. 12;5j66 



«V" 



Estévez y Cía., balanceadores y marti- 
lieros públicos, Uruguay 344, 1? A, Capí. 
tal, 40-1193, avisan que: Antonio Mos- 
quera y Ramiro Fernández venden su 
nesocio de Café, Bar y Casa de Lunch, 
sito en VALENTÍN GÓMEZ N? 3399,. Ca. 
pital. a Amadeo Valije, Eduardo Aveli- 
no Fernández y Gabriel Cuervo. — Re- 
clamos de Ley nuestras oficinas. 

Nota: El presente edicto rectifica el 
N"? 34.006 por error en el rubro com. 

P ' < "'° ! ' $ 2.200 e.ll|5 N? 14.330 v,17|5¡66 



Se hace saber al comercio que ha qus-v 
dado sin efecto la. operación de compra- 
venta del fondo de comercio de fiambre- 
ría y quesería, sito er VIRREY, LI~ 
NIERS 1732, Capital entre los Sres; An-, 
tonio Osear Baio y Haydée F.'de Loi- 
tersteiu y Jorge Rubén AlVarez, q'ue'dan» 
do en -consecuencia a cargo del pasivo' 
y activo nuevamente el Sr. Antonio Osear 
Baio. Reclamos de ley en el mismo ne- 
gocio, sus domicilios. ; 
? 2.200 e. 0|5* N 9 13.541 v.. 13|B[e« 

Vázquez, Lema & Cía., representada 
por Jaime Lema, Balanceadores y Mar- 
tilieros Públicos, con Oficinas propias 
en Venezuela 1525, Capital, T. E.' 3-S- 
1035(4654, avisan que: Serafín Castaño, 
Luis Rico, Onésimo García y la Suce- 
sión do Esteban Vidales compuesta por 
María Dulcelina Bcnilde. Armas de .Vida- 
les y sus hijos menores Ornar Vidales y. 
Adriana Flora Vidales, venden a láatrme! 
Estoves; y Delmiro Er,tevez' el Hotel Alo- 
jamiento sito en VALENTÍN ''GQ5ÍBÍ3 
3233135, Capital. Domicilio partes, recla- 
mos Ley. en n|ofieínas, " 

$ 2.S00 e. 315 N» 13.-GST ' v.' 13.)5r66 

"\V" 



. Escribana Siganevich, avisa, «¡rae 
"Mesyngier, Sociedad Anónima, Indus- 
trial, Comercial y Financiera" ..con do - 
micilio en WARNES 347, 'se hace cargo 
del activo y pasivo cíe la sociedad "Se- 
sygier Hilos.", con el mismo domicilio, 
dedicada al ramo do confecciones para 
hombres. — Reclamos' de' ley en dicho- 
domicilio. ' 

$ 1.600.— e.SlS-Ní 1 13.50-1 v.131518*. 



"7," 



Eduardo Massa & C.'a'.', balancead,, 
y mart. .públ. con oficinas- eh Condar- 
co 4611. Cap. avisan: qué lá señora 
Palmira Margarita Antonia Perucea -wen- 
de libre deuda y gravamen su. negocio 
de carnicería, frutería y verdulería, si- 
to en esta Capital, calle ZAMUDIO W? 
41S2, al señor David Huchansky, — 
Recl. Tórm. de ley nloíic, domle, de 
partes. 
? 1.80C— e.6|5 N» 13.221 V.12|6|66 

REMATES COMERCIALES 

ANTERIORES 



De Noia Hnos., martilieros públicos, 
avisan que el día 4 de junio de 1986, & 
las frlioras, rematarán la fábrica de 
calsado, calle Pareja 2351, orden Mi- 
guel Yemonidjian. Reclamos de ley, eaa 
nuestras oficinas. Talcahuano 287. 
' $ 1.200.— e. 10|5 N O 13.92S V. 16¡5P 

AVISOS COMERCIALES " 

ANTERIORES- - ... ... 



MiMiACO. _ ¿, 

Sociedad Anónima, ComereiaS, 
Fin:wioiera, iiidasírial-e ímiiohiliarJa 

N' 4.279 

Se comunica a los señores accionistas 
que a partir de la fecha se abonará, en 
la ■ calle L. N. Alcm 410, ■ Capital, «1 
dividendo aprobado por la Asamblea 
General Ordinaria realizada cl : día 28 
do abril dCL 18 05, contra presentación 
de las acciones. — El Directorio. 

$ 1.410 e.ll¡5 N? 14.322 ' -V.13|&!6« 

ABANDO, S. A. 
Industrial y Comercial 
Conforme resoluciones pertinentes se Ba 
elevado el capital autorizado a moneda 
pesos nacionales 50.000.000.— y llámase 
a suscripción e integración de moneda 
pesos nacionales 9.500.000.—, acc. ord. 
clase "A": 8 series; "B": 3 series y "C"; 
8 series de m$n. 500.000.— cada lina. 
Herrera 565. — El Directorio. 

§ 1.030 e. 1115 N? 14.101 V. 13|5(6f 

CA5ÍIÍ.O A. ALVAKEZ, S. A. I, C 
Registro: 19.433 
Se comunica que de acuerdo con lo 
resuelto por la Asamblea General Ordi- 
naria del 7 de febrero de 1966, el Direc- 
torio ha procedido a la protocolización, 
del aumento de Capital Autorizado de 
m§n. 5.000.000.— a m'Sn. 20.000.000.— El 
aumento corresponde a las. ssriss Nrós. 2- 
3 y 4 de cada una de las clases de ac- 
ciones "A", "B", ' "C", "D", '."E", 
"F", "G", "H'% "I" y "J". — El Direc- 
torio. 

§ 1.440. — e.llj5-N? 14.123-v,13¡5|66 

' l'LxlCARBS MIL, S. A. I. C. i. 
El Directorio ha resuelto emitir las se- 
ries 31 al 50 en acciones ordinarias cla- 
se "A" cíe cinco votos a la par, por valor 
de mSn. 10.000.009 nominales. 

' § 840. — eáliS-N? 14.164-v!3|5|66 

COMPAÑÍA ARGENTINA DE TE S. A s 
, Comercial, Industria.! y Agropecnaria 
Kef. Nil 16.051 
Se comunica a los señores Accionistas 
que la Asamblea Ordinaria de fecha 28 
de octubre de 1965 resolvió el aumentó del 
capital autorizado, de. m$a. 15.000.000 a 
m$n. 25.000.000 en acciones Clase "A" TI 
"B". — El Directorio. 

$ 1.080 e. 1115 N? 14.254 V. M»6 
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HMaX S. A. F. C, e 1, 
El Directorio emitió £¡o s.-nes de accio- 
nes ordinarias tipo A y B, valor de ¡a 
amisión: mSn 800.000. — El Directorio. 
$ 600 e. 115 N<? 14.387 V. 13!5;66 

LA INDUSTRIAL PLATEASE 
S-chdad AnonÍMia 

Se comunica que S3 han emitido las se- 
ries 22 a 30 de acciones ordinarias, por 
valor de S 900.000 m|n., el 1514*66, — El 



'Directorio. 

$ 720 e. 1115 N<? 14.222 



5¡68 



INDÜ K 

Sociedad Anónima Omeicíal, Industrial, 

Financiara, Inm^büiaria 

Se comunica a lo& señoras Accionistas 
,<Ljue a partir del 16 de mayo de 1966 se 
.pondrá a disposición el dividendo del 
30 o|o en acciones Ordinarias libeladas cla- 
se B de 1 voto correspondiente al Ejerci- 
cio m 18 terminado el 30|IX|1085. Este 
Bago se efectuará contra presentación del 
¿uñón N'-> 7 y se entregarán títulos defi- 
nitivos que llevan adheridos desde el cu- 
pón N? 3 hasta el N"? 33 inclusive, y con 
derecho a dividendos por el Ejercicio co- 
menzado el 19'XI1965. 

Las fracciones menores de cinco accio- 
nes se liquidarán de rouerdo con la re- 
glamentación de la Bo'sa de Comercio de 
Sueños Aires del 291X11961 El pago se 
«í"eluará en nuestras oficinas, Viamonte 
1167, 3* piso, dentro del horario de 14 a 
I'X horas. — El Directorio. 

$ 2.400 e. 11,5 N 1 ? 14.319 V. 13;5¡66 

INFLA 

■Sociedad Anónima Comercial, Xndr.strial 

"• Financiera 

Exp. N? 29.864 

A los efectos del ejercicio del derecho 
de preferencia, se comunica a las accio- 
aistas que el Directorio resolvió el 5 de 
marzo de 1968, la emisión ele las series 
8* a 14', de acciones ordinarias, clase 
"A", de cinco votos cada una, valor no- 
minal S 13.500.000. — El Directorio. 
. $ 1.320 e, 11|5 N? 14.278 v. 13|5!66 

LA FORESTAL ARGENTINA 
S. A. I. C. A. 

FEítTtOCAKRÍLFS ECONÓMICOS 
S. A. I. C. A. 
Ta'Ieres La Gallareta 
La Gallareta'- Santa Fe 
(¿Separación y'o reconstrucción ¿te vagones 
■Licitaciones Públicas: Dia 23|5¡66, N» 
:Í2!66: Elementos ferroviarios (fundición), 
¡apertura 14 hs.„ valor del pliego $ 1.000; 
iN 1 ? 13166: Elementos ferroviarios (forjado), 
.-apertura 14.30 hs., valor del pliego pesos 
¡1.200. Día 24|b|66 N? 14|66: Maderas, aper- 
tura 14 hs., valor del pliego $ 500.; N<? 
¡15(66: Perfiles, apertura 14,15 hs., valor 
del pliego $ 1.000; N? 16¡66: Billones, re- 
maches, etc., apertura 14,45 hs., valor del 
¡pliego S 800. Retiro de pliegos y planos 
Paseo Colón 221, piso 8, Capital Federal, 
cíe lunes a viernes de 14 a 17 hs. 

$ 4.800 e. 11 15 N» 14.356 v. 17)5166 

' QUARLERI 

Sociedad Anónima, Comercial, 

.industrial, íumoDÜiaria y Financiera. 
■ Se comunica ¿a emisión de 10.000 ac- 
■eione.'i ordinarias a su valor nominal de 
;.f 100 cada nna. • — • El Directorio. 

, $ 720 e.JlliS N* 14.244 V.13l»l66 



, ISTON S. A. I. C. y F» 

¡ Monroe ¿>3A> — Capital 

i Anunciase emisión series 32 a 14 en ac- 
; cion-s o.'umarias ai portador as ia ciuse 
i "A", con derecho a cinco votos por ac- 
| cion, por la suma de 5 1.5C0.0U0 111,0.; y 
i emisión series 1» a LO en f.ccioius oidi- 
I naiias ai portador de ia ciase "B", con de- 
! recho a un veto por acción, per la suma 
I de í? 3.UÜ0.0Q0 miii,; y llámase a suscrip- 
' ción e integración total. — ni Directorio. 
§ 1.680 e. 11;5 N? 1 litis,' v. 13|5¡66 

ALLVOR 

Sociedad Anónima Industria], 

Comercial v Financiera 

(N 2027'J) 

Se comunica a los señorea accionis- 
tas que la Asamblea General Extraordi- 
naria de fecha 3 de abril de 19'„6, ha 
resuelto aumentar el capital autorizado 
a la suma de $ 10.000.0o0, en acciones 
ordinarias al portador de 5 votos y emi- 
tir las series 21* a 100?, por un valor 
do 5 10 0.000 cada serie o sea un total 
? S. 000. 000. — El Directorio. 
§ 1.500.— e.ll|5 N" 11.219 v.Í3J5[6C 



CAMILO A. ALVAREZ S. A. T. O. 
Registro .¿í? 19.4;!:! 

_ Llámase a suscripción e integración 
simultánea totalmente al contado y en 
'efectivo de m$n. 900.000.— de cada 
! una de las clases de acciones "A", "K", 
i "C", "D", "E", "F", "G", S 'H", 'T' "J", 
i total de este llamado in$n. 0.000.000. — 
1 que corresponden al saldo de la serie 
! N° 3, m$n. 400.000. — por clase de ac- 
ción, y a la totalidad de ias acciones de 
la serie N' 4 de cada clase. Todas las 
acciones son ordinarias y al portador. 
iVvc'ino Díaz G6S, Capital. — El Direc- 
torio. 

R LOSO.— e.lO'5-N» 13.792-V.12!»!66 



de 



ALZA S.A.I.C.I. y í\ 
Comunícase a los señores accionistas, 

a electos del ejercicio del derecho de 
preferencia, que el Directorio ha re- 
suelto la emisión de las series 13? a 25'*' 
de acciones ordinarias v$n. 100 por ac- 
ción, con derecho a 5 votos, $ '100.000 
cada serio y un valor total y en con- 
junto para la totalidad do la emisión 
de $ 5.200.000. Suscripciones a la par 
y al contado en. efectivo hasta el 25 de 
mayo de 19 66 en Tueumán 2163, Capi- 
tal .Federa!. 

? 1.800. — e.ll|5 N» 14.384 V.13:5|6G 



ÁNSAR 

Sociedad Anónima, Industrial, Comercial, 

Constructora e Inmobiliaria 

Llámase a los accionistas a la sus- 
cripción e integración de acciones ordi- 
narias al portador de 1 voto por un to- 
tal de $ S. 000. 000. Domicilio: Bartolo- 
mé Mitre 1192, Capital. 

$ 1.600.-- o.ll|5 N ? 14.348 V.17|5!6G 



LAYRKI 

Soc. Anón., Comercial, Industrial, 
Financiera, Agrícola y Ganadera 

Se comunica a los señores accionistas 
la suscripción e integración de acciones 
ordinarias al portador de 5 votos, por 
un total de ? 4.000.000 m|n. — El Di- 
rectorio. 

I 960 c.ll[5 N» 14.2S5 v. 13:5106 

LOS GOBELINOS 
eioc Anón., Com., Ind. y Agropecuaria 

Se comunica qllo por resolución de 
la Asamblea General Ordinaria de fe- 
cha 29 de abril de 1960, el capital au- 
torizado de la Sociedad, se eleva do 
f 210.000.000 a ? 250.000.000 m|n., lo 
que se comunica a ¡C3 efectos determi- 
nados en el Estatuto Social. — El Di- 
rectorio. 

f 1.0S0 C.ll|5 N» 14.200 V.13j5|66 



■■ SEYERINO «TANLN Si HWOS 
S.A.C.I.F. a I. 
Santiago del Estero N* ICO _ Cap. Peü. 

Hacen saber por tres (3) días que 
se ha resuelto la emisión, de las series 
•11 a 20 de acciones ordinarias al por. 
¿ador de cinoo (5) votos, clase "A", 
compuesta de 10.000 acciones de m$n. 
100 cada serie que hace un total de 
rafa. .10.000.000. Los señores accionis- 
tas podrán ejercer el derecho de pre- 
ferencia que íes acuerda el Art. 7 o de 
los Estatutos dentro del plazo cjue el 
•mismo determina, en el local social 
sito en la calle Santiago del Estero 
N« 166, Capital Federal. 

Buenos Aires, mayo ele 196G. — El 
directorio. 

$ 2.040.-— e.1115 N« 14.257 Y.13Í5Í6G 



■SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL 

:sv COMERCIAL LAGOBIO 'X CÍA. 

LIMITADA 

Comunica a los señores accionistas, 
para cine ejerciten el derecho de pre- 
ferencia, quo por escritura del 23 de 
diciembre de 1965, pasada ante la es- 
cribana Inés Brag'a Menéndez, de la 
Ciudad de Tigre, emitió acciones por 
; tralor de mSn. 4.964-300, al portador, 
ordinarias de la clase B, con derecho 
•a un voto, las que tendrán derecho a 
•dividendo a partir del 1" do agosto de 
.1905. — Carlos Albacete, presidente. 
$ 1.440.— 0.1H5 N» 14.284 v.13I5[GG 

STORER S. A. 
Comercial, Industrial y Financiera 

N? 7.970 
Se comunica que el Directorio re- 
solvió la emis'ón de 25 series de ac_ 
clones ordinarias (Clase "B" un voto! 
i>or un valor de m?n, 25.000.000. — El 
Directorio. 

$ 840.— c.11'5 N» 14.275 V.13;f|66 



COMFASTA NOBLEZA »E TABACOS 

S. A. 

Pnán 470, Buenos Aires, Birce. Teleg. 

"Nobleza" T. E. 63-0041 

N'J de Registro N. 1.212 

Se comunica que, según lo resuelto 
por la Asamblea GeiTeral .Ordinaria del 
27 de enero de 19 66, so ha aumentado 
el capital autorizado en $ 438.000.000. — , 
totalizando el mi«mo $ 1.000.000.000. — . 
El aumento referido estará formado por 
4.3S0.0OO acciones ordinarias al porta- 
dor de $ 100. — cada una. 

Además, el Directorio con fecha G 
de Abril de 1966, resolvió la emisión de 
$ 51.0000.000.— en acciones ordina- 
rias al portador de $ 100. — • cada una. 
— El Directorio. 

S 1,800. e,10|5. N« 13.882. v.12|5[66 



SOTECMO. S. A. 

Industrial, Comercia!, Financiera 

y Agrop-ecmria 

Comunícase la emisión de las series 
119 a la 50 6 por un total de m§n. 
4.000.000. — . El Directorio. 

$ 600. e.l0¡5. N» 14.060. T.12;5|06 

SOTECMO S. A. 

Industrial, Comercial, Financiera 

y Agropecuaria 

Comunícase el aumento del Capital 
Autorizado a la suma de m$n. 
10.000.000. — . — El Directorio. 

í 600. e.!0[5. N» 14.059. v.!2¡5|66 



INDUSTRIAS 

ELEO'lROMETALtIRGICAS EBATOM 
S.A.I.C. 

Comunícase que de acuerdo con lo re. 
suelto por la Asamblea General Ordi- 
naria celebrada el día 30 de diciembre 
de 19G5 so ha llevado a cabo la protoco- 
lización notarial del aumento del capí» 
pita! autorizado, a la suma de m?n. 
90.000.000. — El Directorio. 

I 1.080 e.l0¡5 N» 13.954 v.l2 l 5'6« 



' TATEOSSIAN HERMANOS 
S.A.C.LF.I.A. 
"EMISIÓN T SUSCRIPCIÓN 
DE ACCIONES 
Comunícase a los señores accionistas 
que so ha resuelto emitir las series 5" 
a 20' de acciones ordinarias al portador 
de 1 voto por un total de $ 16.000.000 
valor nominal y llamar a suscripción 
con integración en dinero efectivo al 
contado y a la par. Derecho de prefe- 
rencia 15 días. — El Directorio. 

$ 1.320 e.l0|5 N? 13.986 v.l2[5|G6 



SANTA CATALINA ESTANCIAS 
Sociedad Anónima 
Registro N» 3 -398 
Se comunica a los señores accionistas 
que el Directorio ha -esuelto abonar a 
partir del 1S de Mayo de 1966, por in- 
termedio de la Compañía Bonaerense 
Financiera y de Mandatos 3. A. (Can» 
' gallo 564, piso 3»), ei dividendo del 
i 60 % en efectivo sobro el capital sus« 
i cripto y realizado de la Sociedad, con» 
| forme con lo resuelto por la Asamblea 
General Ordinaria de accionistas cele» 
, brada el 29 de Octubre de 1965. Este 
! pago será efectuado contra presenta» 
ción del cupón N' 5. Simultáneamente, 
y de acuerdo a lo resuelto por Ir misma 
Asamblea mencionada, contra presenta- 
ción del cupón N ? 6 se abonará el 
200 % en acciones ordinarias en con- 
cepto de capitalización del saldo de re- 
valúo contable. Las nuevas acciones lie-» 
varán adherido el cupón N» 7 y gozarán 
de dividendo a partir del 1«|7J19G5. — ES 
Directorio. 

f. 2.880,— e.l0¡5-N" 13.S04-v.l3|5|66 



MARTIN, AMATO Y CÍA., S.A.I. y C. 

BENEFICIO A LOS CERTIFICADOS 

DE FUNDADOR 

Se comunica a los señores accionistas 
tenedores de Certificados de Fundador, 
que a partir del 10 de mayo de 196G, 
contra presentación do dichos certifica- 
dos se distribuirá en la Sedo Eegal, Cha- 
cabuco 115, 8» piso, Of. 70, Capital, el 
10 oio do las utilidades correspondientes 
al ejercicio 19 65 y do acuerdo a lo es- 
tablecido por el Art. 1 9 do los Estatutos 
Sociales. — El Directorio. 

$ 1.560 e,10:5 N« 13.925 V.12¡5¡66 

MELLOR-GOODWIN 
Sociedad Anónima, Comercial 

El Escribano Horacio J. Pérez Tort 
hace saber que según escritura de fe- 
cha 2 de mayo de 1966, la Sociedad "Me- 
Ilor Gooclwin, Sociedad Anónima, Co- 
mercial", aumentó su capital a la suma 
de m$n. 400.000.000 mediante Un aumen- 
to de m$n. 19.000.000 en acciones ordi- 
narias de la categoría "A" y m$n. 
81.000.000 en acciones ordinarias de la 
categoría "B" y en ese mismo acto emi- 
tió m$n. 51.215.900 en acciones ordina- 
rias de los cuales m$n. 43.920.900 corres- 
p o n d,e n a la categoría "B" y m?n. 
7.425.000 a la categoría "A". 

$ 1.800 C.10|5 N 1 ? 13.988 V.12J5Í6G 

LA CERÁMICA DEL PLATA S. A. 

Se comunica a los señores accionistas 
quo a partir del día 1G de mayo 1966, 
So pagará el dividendo correspondiente 
al Ejercicio 41* aprobado por la Asam- 
blea del 29 de septiembre de 19 65. 

Revalúo Contable: Al mismo tiempo 
se abonará la cuota de! Revalúo Con- 
table, ley 15.272, aprobada por la Asam- 
blea del 29¡9¡19G5. 

Certificados Provisorios: So procederá 
a entregar los títulos definitivos corres- 
pondientes a los Certificados Provisorios 
N« 1.158 al 1.431 inclusive. 

Canja do Acciones: Serán canjeadas 
las láminas actualmente en circulación 
por las nuevas láminas con cupones. 

Las planillas deberán retirarse con la 
debida anticipación en nuestras oficinas, 
Avda. Pto. Julio A. Roca G99, Capital. 

$ 2.520 C.10|5 N» 1.3.S58 V.12j5|66 

, DE "AÑGELIS 
Sociedad Anónima, Comercial, 
Industrial, de Representaciones, , 
Financiera e Inmobiliaria 

PAGO DE DIVIDENDO 
Se comunica a los señores tenedores 
de acciones clase "A" (5 votos) y clase 
"B" (1 voto) que, a partir del dia 16 
de Mayo de 1966, se pondrá a disposi. 
ción el dividendo del 16 % en acciones 
ordinarias de su respectiva clase, co- 
rrespondiente al 9? ejercicio cerrado ei 
30 de Junio de 1965. 

Dicho pago se efectuará contra pre- 
sentación del cupón N» 10 en nuestras 
oficinas de la Capital Federal, calle Cór- 
doba 1865, lor. piso, de 14 a 16 horas. 
— - Buenos Aires, Mayo de 1966. — El 
Directorio. 

¥■ 2.040.—- e.lO|5-N» 13.789-V.12|5¡66 



TRINEO H. ETCITEVERRY Y CÍA. 
Sociedad Anónima Comercial, 
Inmobiliaria y de Mandatos 
Hace saber que, conforme a la Escri- 
tura Pública N» 52 otorgada coa fecha 
23 de Marzo do 19 66, el Directorio ha 
resuelto la emisión de ¡as series 201 a 
250 (doscientos uno) a (doscientos cin- 
cuenta) 50 (cincuenta) series de accio- 
nes ordinarias al portadrr con derecho 
a cinco votos cada una y de mSn. 100. — ■ 
cada una; cada serie constará de un mlt 
acciones cada una y se ofrecen a la par, 
debiendo ser integradas en un diez por 
ciento en el momento de la suscripción. 
Los tenedores de acciones podrán ejer- 
cer el derecho de preferencia dentro de 
los 15 días, a contar de la última Pu- 
blicación, en el local de Viamonte 759, 
5» piso. Capital Federal. — El Direc- 
torio. 

$ 2.400. — e.lOÍ5-N» 13.810-T.12I5166 



LA l'RINCIPAL 

Sociedad Anónima Argentina 

de Capitalización y Ahorro 

Por 5 días Se comunica qllo de con- 
formidad con lo dispuesto por ci Di- 
rectorio de la Sociedad y atento lo es* 
tablecido por el artículo 5* de los Es» 
fatutos Sociales, se lia resuelto emitir, 
y ofrecer a la suscripción ias series 36* 
a 50 3 por la cantidad de m$n. 3.000.000 
(tres millones de pesos moneda nacio- 
nal), en acciones a la par, habiéndose 
fijado un plazo de quince (15) días a 
partir de la última publicación, para 
atender los pedidos de suscripción que 
formulen los actuales accionistas. La 
integración deberá efectuarse en la si- 
guiente forma: 10 por ciento en el ac- 
to de la suscripción y el saldo dentro 
del término de un año. — El Direc- 
torio. 

? 4.200 e.9|5 N» 13.623 V.13,5¡S6 



A 1) Jj A N 

Sociedad Anónima industrial, 

Comercial e Inmobiliaria 

Se comunica a los señores Accionista» 
que el Directorio ha resuelto emitir cua- 
tro series de acciones ordinarias clase 
"A" de cinco votos por acción cada una. 
— La presente emisión asciende a u» 
"monto total de cuatro millones de pe- 
sos moneda nacional. — Derecho de 
preferencia dentro de los 15 días. — El 
Directorio. 

$ 2.000. e.9¡5. — N? 13.GG3 v.l3¡5¡68 
"AMüT HALCÓN" 

Soc. Anón. Industrial, Comercial y 
Financiera 

Se comunica a los señores accionistas 
que el Directorio resolvió emitir 3 Series 
Ordinarias al portador de la clasa B, 
de un voto cada una, por valor de mSn. 
1 000.000 cada serie, o sea por un total 
<3U m$n. 3.000.000. . 

Los señores accionistas podrán ejer- 
cer el derecho de preferencia que íes 
acuerda el artículo 5' de los estatutos 
dentro del plazo que el mismo determi- 
na en el 'ocal social sito en la calle 
Paysandú 494, Capital. — El Directorio. 
$ 1.800.— e.9|5-N'? 13.458 v.l3¡5|66 

TINTORERÍA MORÓN 
S.A.I.C. 

EMISIÓN DE ACCIONES 
Se hace saber que el Directorio, de 
conformidad con 10 resuelto por la 
Asamblea celebrada el 29 , 10 i G5, ha acor» 
dado la emisión de las series 138 a la 15S 
del Capital Social, teniendo preferen- 
cia los poseedores de la 1 ? ' a la 4?- serie 
para suscribir el total de las nuevas 
acciones en proporción a su tenencia 
(Art. S' de los Estatutos). — Ei Di- 
rectorio. 

$ 2.600. e.6i5. N* 13.2G2. v.l2i5;8S 



CEMAC 

S.A.LC. 

Registro 1.538 

PAGO DE DIVIDENDOS 

ACCIONES ORDINARIAS 

Habiendo autorizado la Honorable 
Comisión de Valores y la Bolsa de Co« 
mercio de la ciudad de Buenos Aires, 
la emisión de v$n. 11.533.600. — de 
Acciones Ordinarias de nuestra Compa- 
ñía para ser aplicada a; 'Pago parte 
dividendos Ejercicio :1964¡05). 

Se pone a disposición de nuestros 
Accionistas tenedores de Acciones Ordi- 
narias de un voto y de dos votos, oí 
dividendo del 15 o^o en Acciones Or- 
dinarias y el 5 olo en efectivo, corres- 
pondiente al Ejercicio Económico ce- 
rrado el 30 de Junio de 1965. a partir 
del día 12 de mayo de 1966. en nuestras 
oficinas de la calle Zepita N» 3137, 
Capital, de 9 a 15 horas, contra pre- 
sentación del cupón N 5 27. Las Accio- 
nes (Títulos definitivos) que se entre- 
gan en pago del dividendo tienen oe« 
recho a un voto y gozarán del dividen- 
do a partir del 1" de Julio de 1965. con 
cupón N» 28 adherido. Las fracciones 
de hasta una acción resultantes se li- 
quidarán de acuerdo con la resolución 
de la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aire3. ds fecha 2» de Octubre de 1964, 
— El Directorio. 

5 S.ROA. e.C"5. N* 13.256. V.12Í5¡66 



